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Aodpo nowaJioeaTb b KOMnamno FEIN! 

B hobom KaTanore FEIN 2015 roAa npeACTaBneH Becb accopTMMeHT npoc^eccMOHanbi-ibix 
m Hpe3BbinaMHO HaAe>KHbix aneKTponHCTpyMeHTOB Arm peMecneHHoro n npoMbiiuneHHoro 
npuMeHeHMA. Taione opueHTupoBaHHbiM Ha nonb30BaTeneM, KaK m Haiun M3Aeni/m, hobum 
KaTanor FEIN npeAnaraeT KpaTKUM o63op Bcero accopTMMeHTa M3AennM FEIN. KpaTKo m 
flCHO npeACTaBneHa bca Ba>KHafl MHc|)opMai4Hfl, Heo6xoAHMaa aha npaBunbHoro Bbi6opa 
uriM KOHcynbTupoBaHMfl. KoMneTeHTHo M3no>KeHbi Bee AaHHbie n c|>aKTbi, a TaK>Ke onucaHbi 




HHCTpyMeHT c aKKyMyjifiTopoM 

Apenki-BMHTOBepTbi 4 MultiMaster 

YAapHbie Ape/i n 1 2 SuperCut 

BkiHTOBepT Arm OTAenoHHbix pa6oT 16 LLInnueBbie hokhhuh 

BkiHTOBepT Arm LuypynoB-caMope30B 20 JlncTOBbie hokhmuu 

YAapHbiki BMHTOBepT 23 BbiceHHbie hokhmuh 
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26 
27 
31 
33 
34 



Aperm 
SuperWire 

KoM6nHnpoBaHHbie KOMnneKTbi 
aKKyMynflTopHbix MawHH 



38 
43 
44 



CBepneHHe 

Apenki 

YrnoBbie Aperm 



50 Ctomkm Aperm c Mami/iTOM 

59 Pe3b6oHape3Ha?i Apenb 



48 

60 
64 



3aBHHMHBaHHe 

BkiHTOBepT Arm iuypynoB-caMope30B 



68 



BkiHTOBepT Arm OTAenoHHbix pa6oT 



66 

70 



YAapHblM BMHTOBepT 



73 



UJjlH(t)OBaHHe 



78 



KoMnaKTHbie yrnoBbie ujnncj)OBanbHbie 

MaiUMHbl 

Bonbiukie yrnoBbie ujnncj)OBanbHbie Mam m h bi 86 
flpflMbie Lunkic|>OBanbHbie MaujkiHbi 90 



76 

yrnoBaa Luni/i<}>OBanbHafl ManiMHa 96 
rip^Mbie Lunkic|>OBanbHbie MaujkiHbi 100 
l~lpeo6pa30BaTenb nacroTbi, AHHaMkinecKUki 1 04 



06pa6oTKa jihctoboto MeTanna 

LUnkiueBbie HO>KHMUbi 110 



JlklCTOBbie HO>KHMUbl 



108 

113 



BbiceHHbie HOXKHklUbl 



116 



llHJieHMe h 4ipe3epoBaHHe 

l~lpope3Hbie nkinw m npope3Hbie ni/inbi 
Arm Tpy6 



124 l~lpope3Hbie nnnbi Ann Tpy6 

MoHTa>KHa?i c|>pe3a 



122 

127 
131 



KopoimaToe CBepneHHe no Meianny 

KBH 134 



KBB 



132 

138 



KBM 



144 



ribinecoc Ann BnaiKHOH m cyxoii ytiopnH 



flbinecoc Ann Bna>KHOM m cyxoM y6opKn 



162 



160 



06pa6oTKa noeepxHOCTH 

LUnMc|)OBanbHbie MaujkiHbi 



168 



nonkipoBanbHbiki HHCTpyMeHT 



166 

180 



OCUHJIJIHpyHimHH HHCTpyMeHT 

FEIN SuperCut Automotive 1 88 

FEIN SuperCut Construction 195 



SuperCut c rmeBMonpuBOAOM 
FEIN MultiMaster / MultiTalent 



186 

197 
206 



CTailHOHapHbie JieHTOMHQ-llJJlHltlOBaJlbHbie CTaHKH 



PyHHafl neHTOHHo-iunMcj)OBanbHafl ManiMHa 218 
GRITGHB 

Ba30BbiPi neHTOHHbiM ujnMc))OBanbHbiM 220 
CTaHOK GRIT GX Arm MacTepcKMx 



AononHHTenbHbiki MOAynb 
GRIT GX Arm MacrepcKkix 

Ba30BblM neHTOHHblH LUnMC|)OBanbHblM 

CTaHOK GRIT Gl Arm npoMbinineHHocTH 



216 

222 
223 



AononHHTenbHbiH MOAynb GRIT Gl 226 
Arm npoMbiiiineHHOCTM 

flpoHHe AononHHTenbHbie MOAynn GRIT 229 



npHHaflnemHOCTH 

BanaHcnp 



238 



236 



HoMepHan MacTb 

3neKTponHCTpyMeHT 
l~lpMHaAne>KHOCTM 



242 
248 



3HaneHkm Bn6paunoHHOM m 

aKyCTMHeCKOM 3MMCCMM 



284 



MHCTp/MeHT C aKK/M/J151TOpOM 



AccopTHMeHT aKKyMynfiTopoB FEIN: 

yHHKailbHOCTb, HaflemHOCTb H BblCOMaHlliafl CTOHKOCTb. 



C HOBblMH aKKyMyn^TopHbiMM BMHTOBepTaMU KOMnaHMfl FEIN 
npeAnaraeT iiinpoKMM accopTMMeHT aKKyiviynflTopHbix MHCTpy- 
MeHTOB. Ero ocHOBy cocraBrmiOT HOBbie nuTHM-MOHHbie aKKyiviy- 
n^Topbi FEIN Ha 18 m 14,4 B, nocraBnaeivibie b ncnonHeHnn Ha 
4 h 2 A-h. ripenMymecTBaMU aKKyiviynflTopoB Ha 2 A-h ABrmeTCfl 
He6onbiuoM Bee, KOMnaKTHaa KOHCTpyKunfl v\ BbiroAHaa ueHa. 
Bee nuTMM-noHHbie aKKyiviyrmTopbi FEIN npon3BOA*n"Cfl no 
hobom TexHonoruM SafetyCell Technology. 
OTAenbHa^ uenb 3amnmaeT aKKyiviynflTop v\ HHCTpyivieHT ot 
noBpe>KAeHMM, Bbi3BaHHbix neperpy3KOM, 6naroAapa neiviy 
aKKyiviynflTopbi FEIN ABnatOTCfl AonroBeHHbiMM v\ HaAe>KHbiMi/i. 
Ha Bee aKKyMyn^TopHbie MHCTpyivieHTbi, a Taione nuTuw- 



MOHHbie aKKyMyn^Topbi n 3apaAHbie ycrpoPicTBa KOMnaHi/m 
FEIN npeAocraBnaeT TpexneTHJOto rapaHTMio FEIN PLUS. 
l~lpocTo 3aperncTpnpyMTe HOBbiki MHCTpyivieHT Ha Be6-caMTe 
www.fein.com/warranty b TeneHne mecTn HeAenb nocne 
noKynKH. 




flpejiH-BHHTOBepTbi Ha aKKyMynflTopax dp. 4 

OnTMManbHoe coneTaHne tmSkocth, moiuhoctm h HaAe>KHocTM. 
l~lpocToe npnisieHeHne npn MOHTa>Ke BnnoTb ao MOHTa>«Hbix 
pa6oT no AepeBy, MeTanny m KaiviHto c bncokhmm Tpe6oBaHMflMM. 



AKKyMyiifiTopHbie yaapHbie apeiiM 

BKnKDnaeMafl yAapHaa cf>yHKi4Mfl o6ecneHMBaeT 
6bicTpoe m TOHHoe CBepneHne KaMHfl m Knpnuna. 



dp. 12 
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AKKyMynflTopHbiH BHHTOBepT fliifl OTflenoMHbix pafiOT dp 

CneunanbHO Ana pa6oT no ycrpoPicTBy cyxoPi ujTyKaTypKM 
m BHyTpeHHux OTAenoHHbix pa6oT. JlerKne, aproHOMUHHbie 
M KOMnaKTHbie, n03B0nflKDT AOCTMHb onTMManbHbix pe3ynbTaTOB. 

AKKyMynflTopHbiH BHHTOBepT no MeTanny dp. 20 

Ana 6e3onacHoti m 6e30iun6oHHOM pa6oTbi c caMope3aMM 
m BMHTaMM npi/i BbinonHeHMM KpoBenbHbix m 4>acaAHbix pa6oT, 
a TaK>Ke Ana pa6oT b cucTeiviax OTonneHi/m, m BeHTunflunn. 



AKKyMyHflTOpHblH yflapHbIM BHHTOBepT 



dp. 23 



HenpeB30MAeHHafl 3c|)c(>eKTMBHOCTb m Hen3MeHHafl 

HaAe>KHocTb. MHororpaHHocTb wcnonb30BaHi/m 

m cnoco6HocTb AonroBpeMeHHOM pa6oTbi noA Harpy3Koti. 



MultiMaster 

YHMBepcanbHafl cucTeMa Ana OTAenoHHbix 
m peMOHTHbix pa6oT. 



dp. 26 



SuperCut 

BbicoKonpon3BOAHTenbHafl cucTeMa Ana 



dp. 27 




« o 





UJjiHueBbie HOHtHHUbi dp. 31 

AKKypaTHbie oTBepcrMfl 6e3 nepeKocoB 

b >KecTn, npoc|>nnflx nnn Tpy6ax Bcero c oahom 

BMTOM CTpy>KKOM. 

JlHCTOBbie HOHtHHUbi CTp. 33 

l~lpaBnnbHbiM Bbi6op Ana Bcex, KOMy Ba>KHa 
BbiconaMLuafl CKopocTb pe3KM MeTanna 

M Hep>KaB6K)LL^6M CTafl M . 

BblCeMHbie HOHtHHUbi CTp. 34 

Hpe3BbiHaMHafl MaHeBpeHHOCTb m BnncbiBaeMOCTb 

B KpMBbie. Oco6eHHO nOAXOAUT AHA BOnHMCTblX 

m TpaneueBMAHbix roc^pupoBaHHbix hmctob, 
npoc()MneM m M3omyToro nucTOBoro MeTanna. 

flpenH CTp. 38 

OnTHManbHo oTBenaiOT Ha3HaHeHMto. 
ToHHbie, MoiMHbie, yAo6Hbie. 



AKKyMyjinTopHbie HHCTpyMeHTbi SuperWire CTp. 43 

llpoBonoHHafl cucTeMa Ana BbieMKM 
aBTOMo6nnbHbix cTeKon. 



HoMfiHHHpoBaHHbie KOMnneKTbi aKKyMyiiflTopHbix msluhh CTp. 44 

Ana Tex, kto xoneT nonynnTb MaKcmvianbHyio 

npOH3BOAHTenbHOCTb 3a CBOM AeHbrH. ABOklHOki 

KOMnneKT Anfl npoc|>ecckiOHanoB. 
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ApeJiM-BMHToeepTbi Ha aKKyMyjifl-ropax 



sa FEIN: 

► CaMbie BbicoKonpon3BOAHTenbHbie aKKyMyn^TopHbie 
BMHTOBepTbi FEIN M3 KorAa-nki6o cyiuecTBOBaBninx. 

► AKKyMyrmTOpHbie BMHTOBepTbi c 6eClUeTOHHblMM 

neTbipexnoniocHbiMM ABkiraTermMki. 

► TpexneTHAfl rapaHTkm FEIN PLUS b tom nucne Ha 
aKKyMyn^Top m 3apaAHoe ycrpoticTBO. 




CTp, 





ABS 14 


ABS 14 


ABS 14 C 


ABS 18 


ABS 18 


ABS 18 C 


ASCM 14 


ASCM 14 


ASCM 14 QX 




MaiiJMHa 6e3 


KoMnaKT- 


KoMnaKT- 


MaiiJMHa 6e3 


KoMnaKT- 


KoMnaKT- 


MaiiJMHa 6e3 


BblCOKO- 


MaujMHa 6e3 




aKKyMy- 


Hbiki aKKyMy- 


HbiPi aKKyMy- 


aKKyMy- 


HbiM aKKyMy- 


HbiM aKKyMy- 


aKKyMy- 


npOM3BO- 


aKKyMy- 




n?iTopa m 


nflTOpHblM 


nflTopHbiki 


nflTopa m 


nflTOpHblM 


nflTOpHblM 


nflTopa m 


AMTenbHblM 


nflTopa m 




3apjiAHoro 


BMHTOBepT 


BMHTOBepT 


3ap?iAHoro 


BMHTOBepT 


BMHTOBepT 


3apjiAHoro 


aKKyMy- 


3apflAHoro 




ycTpokicTBa 


FEIN: nerKMM 

M Hpe3Bbl- 
HaMHO MOIU- 
HblM (14 B, 

4 A-h). 


FEIN: nerKMM 

M Hpe3Bbl- 
HaMHO MOIU- 
HblM (14 B, 

2 A-h). 


yCTpOMCTBa 


FEIN: nerKMM 

M Hpe3Bbl- 
HaMHO MOIU- 
HblM (1 8 B, 

4 A-h). 


FEIN: nerKMM 

M Hpe3Bbl- 
HaMHO MOIU- 
HblM (18 B, 

2 A-h). 


yCTpOMCTBa 


nflTOpHblM 
BMHTOBepT 

FEIN: 6ec- 

lUeTOHHblM 

ABMraTenb 
m neTbipex- 

CKOpOCTHOM 

peAyKTop 
(14 B, 
4 A-h). 


yCTpOMCTBa 




6 


6 


6 


6 


7 


7 


7 


7 


8 


Hanpfl>KeHMe aKKyMynaTopa (B) 


14,4 


14,4 


14,4 


18 


18 


18 


14,4 


14,4 


14,4 


EMKOCTb aKKyMynflTopa (A-h) 




4 


2 




4 


2 




4 




ABkiraTenb 


4-nomocHbiM 
nocT. TOKa 


4-nonfocHbiM 
nocT. TOKa 


4-nonracHbiM 
nocT. TOKa 


4-noniocHbiM 
nocT. TOKa 


4-nonracHbiM 
nocT. TOKa 


4-nonracHbiM 
nocT. TOKa 


BecmeTOH- 

HblM 


BecmeTOH- 

HblM 


BecmeTOH- 

HblM 


PeAyKTop 


Aee 


Aee 


Aee 


Ase 


Ase 


Ase 


HeTbipe 


HeTbipe 


HeTbipe 


CKOpOCTM 


CKOpOCTM 


CKOpOCTM 


CKOpOCTM 


CKOpOCTM 


CKOpOCTM 


CKOpOCTM 


CKOpOCTM 


CKOpOCTM 


MaKc. 0 CBepna no crann (mm) 


13 


13 


13 


13 


13 


13 


13 


13 


13 


Make. 0 CBepna (AepeBo) (mm) 


35 


35 


35 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


Bee c aKKyMynaTopoM (Kr) 




2,0 


1,8 




2,1 


1,8 




2,1 





CbeMHbiM cBepnMnbHbiM naTpoH 
MMeeTCfl 
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X 

o 






X 

o 


QX 


U 


QXC 


U 


QXC 






00 


00 


00 


00 






00 


00 
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ASCM 


ASCM 


ASCM 


ASCM 


ASCM 


ASCM 




BblCOKOnpOM3- 


MaiiJMHa 6e3 


BblCOKO- 


MaiiJMHa 6e3 


BbicoKonpo- 


BblCOKO- 


BblCOKOnpOM3- 


BblCOKO- 


BblCOKOnpOM3- 




BOAHTenbHblM 


aKKyMy- 


npOM3BO- 


aKKyMy- 


M3B0AMTenb- 


npOM3BO- 


BOAMTenbHblM 


npOM3BO- 


BOAMTenbHblM 




aKKyMynfl- 


nflTopa M 


AMTenbHbiki 


JlflTOpa M 


Hbiki aKKyMynji- 


AMTenbHbiki 


aKKyMynfl- 


AMTenbHblM 


aKKyMyna- 




TOpHblM BMH- 


3ap?iAHoro 


aKKyivty- 


3ap?iAHoro 


TOpHblM BMH- 


aKKyMy- 


TOpHblM BMH- 


aKKyMy- 


TOpHblM BMH- 




TOBepT FEIN: 

6ecmeTOHHbiM 

ABMraTenb, 


ycTpokicTBa 


HflTOpHblki 
BMHTOBepT 

FEIN: 6ec- 


ycTpokicTBa 


TOBepT FEIN: 
6eoii.eTOHHbiki 
ABMraTenb, 


HflTOpHblM 
BMHTOBepT 

FEIN: 6ec- 


TOBepT FEIN: 

6ecmeTOHHbiM 
ABMraTenb, 


flflTOpHblM 
BMHTOBepT 

FEIN:6ec- 


TOBepT FEIN: 

6eciueTOHHbiM 
ABMraTenb, 




neTbipex- 




meTOHHbiki 




neTbipex- 


meTOHHbiM 


neTbipex- 


lUeTOHHblM 


neTbipex- 




CKOpOCTHOM 




ABkiraTe/ib 




CKOpOCTHOM 


ABMraTe/ib 


CKOpOCTHOM 


ABMraTe/ib 


CKOpOCTHOM 




peAyKTop 




n neTbipex- 




peAy^op 


m neTbipex- 


peAy^op 


m neTbipex- 


peAyKTop 




M CbeMHbIM 




CKOpOCTHOM 




M CbeMHbIM 


CKOpOCTHOM 


M CbeMHbIM 


CKOpOCTHOM 


M CbeMHbIM 




CBepnunbHbiM 
naipoH (14 B, 
4 A-h). 




peAyKTop 
(18B, 
4 A-h). 




CBepnMnbHbiM 
naTpoH (18 B, 
4 A-h). 


peAyKTop 
(14 B, 
2 A-h). 


CBepnMnbHbiM 
naTpoH (14 B, 
2 A-h). 


peAyKTop 
(18 B, 
2 A-h). 


CBepnMnbHbiM 
naTpoH (18 B, 
2 A-h). 




8 


8 


8 


9 


9 


9 


9 


10 


10 


14,4 


18 


18 


18 


18 


14,4 


14,4 


18 


18 


4 




4 




4 


2 


2 


2 


2 


BecmeTOH- 


BecmeTOH- 


BecmeTOH- 


BecmeTOH- 


BecmeTOH- 


BecmeTOH- 


BecmeTOH- 


BecmeTOH- 


BecmeTOH- 


HblM 


HblM 


HblM 


HblM 


HblM 


HblM 


HblM 


HblM 


HblM 




HeTbipe 


HeTbipe 


HeTbipe 


HeTbipe 


HeTbipe 


HeTbipe 


HeTbipe 


HeTbipe 


HeTbipe 




CKOpOCTM 


CKOpOCTM 


CKOpOCTM 


CKOpOCTM 


CKOpOCTM 


CKOpOCTM 


CKOpOCTM 


CKOpOCTM 


CKOpOCTM 


13 


13 


13 


13 


13 


13 


13 


13 


13 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


50 


1,9 




2,2 




2,0 


1,9 


1,7 


2,0 


1,7 


• 






• 


• 




• 




• 
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ApeJiM-BMHToeepTbi Ha aKK/M//i5iTopax 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABS 14 7 113 18 28 00 0 

MaiuMHa 6e3 aKKyMyn^Topa m 3ap«AHoro ycrpoMCTBa 




MoAenb 



Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


ABkiraTenb 




4-nonK)CHbiki 
nocT. TOKa 


PeAyKTop 




ABe CKOpOCTM 


CKopocTb BpaiueHna Ha xo/ioctom xoAy 


o6/mhh 


450 / 1 600 


Make. KpyTfliunki momcht 


Hm 


55 


3aBMHHHBaHkie 




8 x 200 mm 


Make. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


35 


MaKc. 0 CBepna no crani/i 


MM 


13 


HoMep 


3aKa3a 




7 113 18 61 00 0 


BMHTOBepT FEIN: nerKMM v\ «■ 


ipe3BblHaMHO MOLU,HblM ( 


Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


EMKocrb aKKyiviynflTopa 


A-H 


4 


ABkiraTenb 




4-noniocHbiki 




nocr. TOKa 


PeAyKTop 




ABe CKOpOCTM 


CKopocTb BpameHkia Ha xojioctom xoAy 


o6/mhh 


450 / 1 600 


MaKc. KpyTfliukiki momcht 


Hm 


55 


3aBMHHMBaHMe 




8 x 200 mm 


MaKc. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


35 


MaKc. 0 CBepna no crani/i 


MM 


13 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


2,0 



4014586876535 



CBeAeHkifl o npuHaAnewHocrax cm. Ha crp. 1 1 



18 



EAN 



PK 



ABS 14 




4014586873398 



B ueHy bxoamt: 

1 aKKyMynflTopHaa Apenb-BMHTOBepT, 2 aKKyMyn^rropa 

(nMTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO Ann yCKOpeHHOM 3apflAKM 

ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiki neMOAaH Ann kmcrpyMeHTOB 
CBeAeHMA o npkiHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 1 1 



18 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABS 14 C 



7 113 18 62 00 0 



4014586873442 
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KoMnaKTHbiPi aKKyMyrmTopHbiM BMHTOBepT FEIN: nerKMM v\ Hpe3BbinaMHO MOiMHbiki (14 B, 2 A-h). 




HanpaxKeHkie aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


EMKocTb aKKyMyn?iTopa 


A-H 


2 


ABMraTenb 




4-noniocHbiM 
nocT. TOKa 


PeAyKTop 




ABe CKOpOCTH 


CKopocTb BpaiMeHUA Ha xojioctom xoAy 


o6/mhh 


450 / 1 600 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


50 


3aBMHHHBaHMe 




8 x 200 mm 


MaKc. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


35 


MaKc. 0 CBepna no crann 


MM 


13 


Bee c aKKyMyn?iTopoM 


Kr 


1,8 



B ueHy bxoamt: 

1 aKKyMynflTopHaa Apenb-BMHTOBepT, 2 aKKyMynaTopa 

(nMTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO Ana yCKOpeHHOM 3apflAKM 

ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB 
CBeAeHMA o npHHaAnewHocrax cm. Ha CTp. 1 1 



MoAenb HoMep 3aKa3a EAN PK 

ABS 18 7 113 1928 00 0 4014586876566 ~~18 

MaiuMHa 6e3 aKKyMyn^Topa m 3ap«AHoro ycTpoMCTBa 



Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


ABMraTenb 




4-noniocHbiH 
nocT. TOKa 


PeAyKTop 




ABe CKOpOCTH 


C«opocTb BpaiueHna Ha xo/ioctom xoAy 


o6/mmh 


550/ 1 600 


MaKC. KpyTfllUHH MOMeHT 


Hm 


60 


3aBMHHHBaHMe 




8 x 300 mm 


MaKc. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


MaKc. 0 CBepna no crann 


MM 


13 



CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 1 1 
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ApCilM-BMHTOBepTbl Ha aKK/M/J151TOpaX 




MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABS 18 7 1 1 3 1 9 61 00 0 401 4586873497 

KoMnaKTHbiM aKKyMyn^TopHbiM BMHTOBepT FEIN: nerKMM m Hpe3BbinaMHO MOiMHbiM (18 B, 4 A-h). 



18 




MoAenb 



Hanpa>KeHi/ie aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyiviynflTopa 


A-H 


4 


ABkiraTenb 




4-noniocHbiki 
nocT. TOKa 


PeAyKTop 




ABe CKOpOCTH 


CKopocTb BpameHna Ha xojioctom xoAy 


o6/mhh 


550/ 1 600 


MaKC. KpyTfliukiki momcht 


Hm 


60 


3aBMHHMBaHMe 




8 x 300 mm 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


Make. 0 CBepna no crani/i 


MM 


13 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


2,1 


HoMep 


3aKa3a 




7 113 19 62 00 0 


BMHTOBepT FEIN: nerKuPi m Hpe3BbinaMHO MoiMHbiM ( 


Hanp?i>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocrb aKKyiviynflTopa 


A-H 


2 


ABkiraTenb 




4-nonracHbiki 
nocT. TOKa 


PeAyKTop 




ABe CKOpOCTM 


CKopocTb BpameHUfl Ha xojioctom xoAy 


o6/mhh 


550/ 1 600 


MaKC. KpyTfliukiki momcht 


Hm 


55 


3aBMHHMBaHMe 




8 x 300 mm 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


13 


Bee c aKKyMyn?iTopoM 


Kr 


1,8 



B u,eny bxoaht: 

1 aKKyMyn?iTopHa?i Apenb-BMHTOBepT, 2 aKKyMynaTopa 
(nklTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO Ana ycKopeHHOki 3ap?iAKM 
ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiki neMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHkifl o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 1 1 



EAN 



PK 



ABS 18 C 




4014586873541 



B ueHy bxoaht: 

1 aKKyMynflTopHafl Apenb-BMHTOBepT, 2 aKKyMynaTopa 

(nMTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO Anfl yCKOpeHHOM 3apflAKM 

ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiki neMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB 
CBeAeHkm o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 1 1 



18 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCM 14 7 116 01 28 00 0 

MaiunHa 6e3 aKKyrviynflTopa m 3ap«AHoro ycTpoMCTBa 




Hanpa>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


ABMraTenb 




BecmeTOHHbiM 


PeAyKTop 




HeTbipe ckopoctm 


CKopocTb BpameHMA Ha 
xonocTOM xoAy 


o6/mhh 


400 / 800 / 
1 950/ 3 850 


MaKC. KpyTfllUHH MOMeHT 


Hm 


85 


3aBMHHHBaHMe 




8 x 300 mm 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


13 



4014586874548 



CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 1 1 



18 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCM 14 



7 116 01 61 00 0 



4014586873817 



18 



BbicoKonpon3BOAHTenbHbiM aKKyrviynflTopHbiM BMHTOBepT FEIN: 6ecm,eTOH h bi m ABMraTenb m neTbipexcKopocTHOM peAyKTop (14 B, 4 A-h) 



Hanpa>KeHkie aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


EMKocTb aKKyMyn^Topa 


A-H 


4 


ABMraTenb 




BecmeTOHHbiM 


PeAyKTop 




HeTbipe ckopoctm 


CKopocTb BpameHMfl Ha 
xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


400 / 800 / 
1 950/ 3 850 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


85 


3aBMHHHBaHMe 




8 x 300 mm 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


13 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


2,1 



B ueHy bxoaht: 

1 aKKyMynflTopHaa Apenb-BMHTOBepT, 2 aKKyMynaTopa 

(nMTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO Ana yCKOpeHHOM 3apflAKM 

ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 1 1 



7 



ApeJiM-BMHToeepTbi Ha aKK/M//i5iTopax 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCM 14 QX 



7 116 02 28 00 0 



MaiuMHa 6e3 aKKyMyn^Topa m 3ap«AHoro ycrpoPicTBa 




4014586874579 



18 



Hanpfl>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


ABkiraTenb 




BecmeTOHHbiM 


PeAyKTop 




HeTbipe CKopocTM 


CKopocTb BpameHMfl Ha 
xonocroM xoAy 


o6/mmh 


400 / 800 / 
1 950/ 3 850 


Make. KpyTfliunki momcht 


Hm 


85 


3aBMHHHBaHkie 




8 x 300 mm 


Make. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


MaKc. 0 CBepna no CTanki 


MM 


13 



B ueHy bxoaht: 

1 aKKyMynflTopHaa Apenb-BMHTOBepT, 1 cbeMHbiM cBepnnnbHbiki 
naTpoH/oTAenbHbiki Aep>KaTenb 6hth 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 1 1 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



7 116 02 61 00 0 



4014586873862 



18 



ASCM 14 QX 

BbicoKonpon3BOAHTenbHbiM aKKyMyn^TopHbiM BMHTOBepT FEIN: 6eciueTOHHbiM ABuraTenb, neTbipexcKopocTHOM peAyKTop m CbeMHbiM 
CBepnunbHbiM naTpoH (14 B, 4 A-h). 

B ueHy bxoamt: 

1 aKKyMynflTopHaa Apenb-BMHTOBepT, 2 aKKyMynaTopa 

(nMTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO Ana yCKOpeHHOM 3apyiAKM 

ALG 50, 1 CbeMHbiM CBepnunbHbiM naTpoH/oTAenbHbiM 
Aep>KaTenb 6MTbi, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ana MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha CTp. 1 1 




MoAenb 



Hanp?i>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


EMKocTb aKKyMyn^Topa 


A-H 


4 


ABMraTenb 




BecmeTOHHbiM 


PeAyKTop 




HeTbipe CKopocTM 


CKopocTb BpameHMA Ha 
xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


400 / 800 / 
1 950/ 3 850 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


85 


3aBMHHMBaHMe 




8 x 300 mm 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


MaKc. 0 CBepna no CTanM 


MM 


13 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kf 


1,9 


HoMep 3aKa3a 


7 116 03 28 00 0 


paAHoro ycTpoMCTBa 






Hanp?i>KeHMe aKKyMynyuopa 


B 


18 


ABMraTenb 




BecmeTOHHbiM 


PeAyKTop 




HeTbipe CKopocTM 


CKopocTb BpameHMA Ha 
xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


400 / 800 / 
1 950/ 3 850 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


90 


3aBMHHMBaHMe 




10x400 MM 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


MaKC. 0 CBepna no CTanM 


MM 


13 



EAN 



PK 



ASCM 18 



4014586874609 



CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 1 1 



18 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCM 18 



7 116 03 61 00 0 



4014586873916 



18 



BbicoKonpon3BOAHTenbHbiM aKKyMynflTopHbiM BMHTOBepT FEIN: 6ecmeTOHHbiM ABMraTenb m neTbipexcKopocTHOM peAyKTop (18 B, 4 A-h). 

B ueHy bxoamt: 

1 aKKyMynflTopHa?) Apenb-BMHTOBepT, 2 aKKyMynaTopa 

(nMTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO Anfl yCKOpeHHOM 3apflAKM 

ALG 50, 1 pyHKa, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ana 

MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npMHaAnewHOcrax cm. Ha CTp. 1 1 




Hanpa>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMyn^Topa 


A-H 


4 


ABMraTenb 




BecmeTOHHbiM 


PeAyKTop 




HeTbipe CKopocTM 


CKopocTb BpameHMA Ha 
xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


400 / 800 / 
1 950/ 3 850 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


90 


3aBMHHMBaHMe 




10x400 MM 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


MaKC. 0 CBepna no CTanM 


MM 


13 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


2,2 



8 



ApCilM-BMHTOBepTbl Ha aKK/M/J151TOpaX 




MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCM 18 QX 



7 116 04 28 00 0 



MaiuMHa 6e3 aKKyMyn^Topa m 3ap«AHoro ycrpoPicTBa 




4014586874630 



18 



Hanpflx<eHkie aKKyMynaTopa 


B 


18 


ABkiraTenb 




BecmeTOHHbiM 


PeAyKTop 




HeTbipe CKopocTM 


CKopocTb BpameHMfl Ha 
xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


400 / 800 / 
1 950/ 3 850 


Make. KpyTfliunki momcht 


Hm 


90 


3aBMHHHBaHkie 




10x400 MM 


Make. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


MaKc. 0 CBepna no crani/i 


MM 


13 



B ueHy bxoamt: 

1 aKKyMyn?iTopHa?i Apenb-BMHTOBepT, 1 cbeMHbiM CBepnMnbHbiM 
naTpoH/oTAenbHbiki Aep>KaTenb 6hth 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 1 1 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



7 116 04 61 00 0 



4014586873961 



18 



ASCM 18 QX 

BbicoKonpon3BOAHTenbHbiM aKKyMyn^TopHbiM BMHTOBepT FEIN: 6ecmeTOHHbiM ABMraTenb, neTbipexcKopocTHOM peAyKTop m CbeMHbiM 
CBepnunbHbiM naTpoH (18 B, 4 A-h). 

B ueHy bxoamt: 

1 aKKyMynflTopHaa Apenb-BMHTOBepT, 2 aKKyMynaTopa 

(nMTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO Ana yCKOpeHHOM 3apflAKM 

ALG 50, 1 pyHKa, 1 CbeMHbiM CBepnMnbHbiM naTpoH/oTAenbHbiM 
Aep>naTenb 6nTbi, 1 nnacTMaccoBbiPi neMOAaH Ana MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npi/maAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 1 1 




MoAenb 



HanpaweHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMynflTopa 


A-H 


4 


ABMraTenb 




BecmeTOHHbiM 


PeAyKTop 




HeTbipe CKopocTM 


CKopocTb BpameHMfl Ha 
xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


400 / 800 / 
1 950/ 3 850 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


90 


3aBMHHHBaHMe 




10x400 MM 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


MaKc. 0 CBepna no crann 


MM 


13 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kf 


2,0 


HoMep 3aKa3a 


7 116 05 61 00 0 


^MynflTopHbiM BMHTOBepT FEIN: 6ecmeTOHHbiM ABkira - 


HanpaweHMe aKKyMynyuopa 


B 


14,4 


EMKocTb aKKyMyn^Topa 


A-H 


2 


ABMraTenb 




BecmeTOHHbiM 


PeAyKTop 




HeTbipe CKopocTM 


CKopocTb BpameHMfl Ha 
xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


400 / 800 / 
1 950/ 3 850 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


80 


3aBMHHHBaHMe 




8 x 300 mm 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


13 


Bee c aKKyMyn?iTopoM 


Kr 


1,9 



EAN 



PK 



ASCM 14 C 




4014586874012 



B ueHy bxoamt: 

1 aKKyMynflTopHaa Apenb-BMHTOBepT, 2 aKKyMynaTopa 

(nMTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO Ana yCKOpeHHOM 3apflAKM 

ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB 
CBeAeHMA o npMHaAnewHocrax cm. Ha CTp. 1 1 



18 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



7 116 06 61 00 0 



4014586874067 



18 



ASCM 14 QXC 

BbicoKonpon3BOAHTenbHbiM aKKyMyn^TopHbiM BMHTOBepT FEIN: 6ecmeTOH h bi m ABMraTenb, neTbipexcKopocTHOM peAyKTop m CbeMHbiM 
CBepnMnbHbiM naTpoH (14 B, 2 A-h). 

B ueHy bxoamt: 

1 aKKyMyn?iTopHayi Apenb-BMHTOBepT, 2 aKKyMynaTopa 

(nMTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO Anfl yCKOpeHHOM 3apflAKM 

ALG 50, 1 CbeMHbiM CBepnMnbHbiM naTpoH/oTAenbHbiM 
Aep>KaTenb 6mtw, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ana MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha CTp. 1 1 




Hanpa>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


EMKocTb aKKyMynflTopa 


A-H 


2 


ABMraTenb 




BecmeTOHHbiM 


PeAyKTop 




HeTbipe CKopocTM 


CKopocTb BpameHMA Ha 
xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


400 / 800 / 
1 950/ 3 850 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


80 


3aBMHHMBaHMe 




8 x 300 mm 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


13 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kf 


1,7 



9 



ApeJiM-BMHToeepTbi Ha aKK/M//i5iTopax 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCM18C 7 116 07 61 00 0 4014586874111 18 

BbicoKonpon3BOAHTenbHbiM aKKyMynflTopHbiPi BMHTOBepT FEIN: 6ecmeTOHHbiM ABuraTenb m neTbipexcKopocTHOM peAyKTop (18 B, 2 A-h). 

B ueHy bxoaht: 

1 aKKyMyn?iTopHa?i Apenb-BMHTOBepT, 2 aKKyMynaTopa 

(nklTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO Ana yCKOpeHHOM 3apflAKH 

ALG 50, 1 pyHKa, 1 nnacTMaccoBbin neMOAaH Ann 

MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMfl o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 1 1 




Hanpfl>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyiviynflTopa 


A-H 


2 


ABuraTenb 




BecmeTOHHbiM 


PeAyKTop 




HeTbipe CKopocTM 


CKopocTb BpameHMfl Ha 
xohoctom xoAy 


o6/mmh 


400 / 800 / 
1 950/ 3 850 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


85 


3aBMHHHBaHMe 




10x400 MM 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


Make. 0 CBepna no crann 


MM 


13 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kf 


2,0 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCM 18QXC 



7 116 08 61 00 0 



4014586874166 



18 



BbicoKonpon3BOAHTenbHbiM aKKyMyrmTopHbiM BMHTOBepT FEIN: 6ecmeTOHHbiM ABuraTenb, neTbipexcKopocTHOM peAyKTop v\ cbeMHbiM 
CBepnunbHbiM naTpoH (18 B, 2 A-h). 

B ueHy bxoaht: 

1 aKKyMynflTopHaa Apenb-BMHTOBepT, 2 aKKyMynaTopa 

(nklTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO Ana yCKOpeHHOM 3apflAKM 

ALG 50, 1 pyHKa, 1 cbeMHbiPi cBepnMnbHbiM naTpoH/oTAenbHbiM 
Aep>KaTenb 6nTbi, 1 nnacTMaccoBbiPi neMOAaH Ana MHCTpyMeHTOB 



Hanpa>KeHne aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMynflTopa 


A-H 


2 


ABuraTenb 




BecmeTOHHbiM 


PeAyKTop 




HeTbipe CKopocTM 


CKopocTb BpameHMfl Ha 
xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


400 / 800 / 
1 950/ 3 850 


MaKC. KpyTfliukiki momcht 


Hm 


85 


3aBMHHMBaHMe 




10x400 MM 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


13 


Bee c aKKyMyn?iTopoM 


Kr 


1,7 



CBeAeHMA o npkmaAne>KHocTflx cm. Ha crp. 1 1 



10 



ApeiM-BMHTOBepTbi Ha aKKyMyjifl-ropax 




HoMep 3aKa3a 



MHCTpyMeHTajibHbie hcmoa&hhhkm 

flnacTMK, BHyTpeHHkie pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



3 39 01 118 01 0 



n JiaCTMKOBbIM HdVIO A^H MHCTpyMCHTa 

rioAxoAMT aha ABS, ASB, ASCD 

1 



HoMep 3aKa3a 



3 39 01 141 01 0 



rijiacTMKOBafl KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHHK Ann MenKMx AeTanen m 
npnHaAne>KHocTeM noAxoAUT k neMOAaHHMKy aha 
MHCTpyMeHTOB 3 39 01 1 1 8 01 0, MaKc. 5 LUT./HeMOAaH. 




HoMep 3aKa3a 



3 39 01 119 00 0 



HoMep 3at<a3a 



5bicTpo3ap«AHoe ycrpoMCTBO ALG 50 

rioAxoAMT Ana Bcex nMTMki-MOHHbix aKKyMynflTopoB FEIN. 
BpeMA 3apflAKM ot 35 mmh. 



9 26 04 129 01 0 



HoMep 3aKa3a 



BbicTpo3ap«AHoe ycrpoMCTBO ALG 30 

5bicTpo3apflAHoe ycrpoMCTBO aha HMKenb-KaAMkieBbix 
M flMTkieBO-MOHHblX aKKyMyrmTopoB FEIN. 
BpeMA 3apflAKM ot 25 mmh. 



9 26 04 096 01 0 



HoMep 3aKa3a 



KoMn/ieKT 6mt FEIN Impact Bit Box 29 

AByxKOMnoHeHTHbie 6mth (29 mm) M3 BbicoKOKanecTBeHHOM 
nernpoBaHHOki m onTMManbHo 3aKaneHHOM MHCTpyMeHTanbHOM 
CTanM. MaKCMManbHafl 30Ha cKpyHMBaHMfl. Bonee npoAon>KM- 
TenbHbiki cpoK cny>K6bi no cpaBHeHHio co craHAapTHbiMM 6m- 
TaMH Ha 25 mm. TaK>Ke noAxoAUT Ann yAapHbix bmhtobcptob. 
KoMnneKT nocraBKn: PZ 2, PZ 3, TX1 5, TX20, TX25, TX30, 
TX40 + MamHTHbiki AepwaTenb 6hth. 



0 



HoMep 3aKa3a 



AKKyMyi151TOp 

JlMTMM-MOHHbiM Ha 1 8 B, 4 Ah, c m h ah k3to poM ypoBHA 3ap«Aa. 



9 26 04 165 02 0 



HoMep 3aKa3a 



AKKyMyj151TOp 

JlMTMM-MOHHbiM Ha 1 8 B, 2 Ah, C MHAHK3TOpOM ypOBHfl 3apflAa. 



9 26 04 161 02 0 



HoMep 3at<a3a 



AKKyMyji^Top 

JlMTMeBO-MOHHblM Ha 14,4 B, 4 A-H, C MHAHKaTOpOM 

ypoBHA 3ap?iAa 



9 26 04 164 02 0 



HoMep 3aKa3a 



AKKyMy/i^Top 

JlMTMeBO-MOHHblM Ha 14,4 B, 2 A-H, C MHAMKaTOpOM 

ypoBHA 3ap?iAa 



9 26 04 160 02 0 



1 



HoMep 3aKa3a 



flaTpoH A-n« CBepjia 



6 32 08 001 02 0 



AepwaTesib 6MTbi 



HoMep 3aKa3a 



6 05 10 221 01 0 



6 05 10 219 01 0 



AepwaTejib 1/4" HapywHbm mecTMrpaHHMK 

Ha BblXOAe 1/4" BHyTpeHHMM LLieCTMrpaHHMK 

c naTpoHOM Arm 6bicTpoM cmchh MHCTpyMeHTa 



0 

MM 



A^MHa 

MM 



HoMep 3at<a3a 



15 



51 



6 05 10 011 00 9 



11 



AKKyMyjiflTopHbie yAapHbie Ape/in 



sa FEIN: 

► CaMbie BbicoKonpon3BOAHTenbHbie aKKyMyn^TopHbie 
yAapHbie Apenn-BMHTOBepTbi FEIN M3 KorAa-nn6o 

CymeCTBOBaBLUMX. 

► Bee BMHTOBepTbl C MOLMHblMM HeTbipexnOHIOCHblMM 

ABuraTenflMM. 

► TpexneTHAfl rapaHTMA FEIN PLUS b tom nucne Ha 
aKKyiviynflTop m 3apaAHoe ycrpoticTBO. 











U 


eo 


00 


18C 






ASB 


ASB 


ASB 


ASB 


ASB 


ASB 






MaiiJMHa 6e3 aKKy- 
MynflTopa m 3ap*iA- 
Horo ycTpoMCTBa 


yHMBepcanbHbiki 
aKKyMynflTopHbiki 

BMHTOBepT FEIN 

Ana cno>KHoro 
CBepneHUA m 
pe3b6oBoro co- 
eAMHeHMfl nra6bix 
MaTepnanoB 
(14B,4A-h). 


yHMBepcanbHbiki 
aKKyMynflTopHbiki 

BMHTOBepT FEIN 

Ana cno>KHoro 
CBepneHMA m 
pe3b6oBoro co- 
eAMHeHMA nK)6bix 
MaTepnanoB 
(14 B, 2 A-h). 


MaiiJMHa 6e3 aKKy- 
MynflTopa m 3apaA- 
Horo ycTpoMCTBa 


YHMBepcanbHbiM 
aKKyMynflTopHbiM 

BMHTOBepT FEIN 

Ana cno>KHoro 
CBepneHMjq m 
pe3b6oBoro co- 
eAMHeHMA nio6bix 
MaTepnanoB 
(18B, 4 A-h). 


yHMBepcanbHbiM 
aKKyMynflTopHbiM 

BMHTOBepT FEIN 

Ana cno>KHoro 
CBepneHMA m 
pe3b6oBoro co- 
eAMHeHMA nra6bix 
MaTepnanoB 
(18 B, 2 A-h). 


Grp. 


13 


13 


13 


13 


14 


14 


s 


Hanpa>KeHi/ie aKKyMynaTopa (B) 


14,4 


14,4 


14,4 


18 


18 


18 


5 

d 


EMKocTb aKKyMynflTopa (A-h) 




4 


2 




4 


2 


5 
Q- 

h 


ABkiraTenb 


4-nonK)CHbiki nocT. 

TOKa 


4-nonK)CHbiki nocT. 

TOKa 


4-nonracHbiM nocT. 

TOKa 


4-nonK)CHbiM nocT. 

TOKa 


4-nonracHbiM nocT. 

TOKa 


4-nonK)CHbiM nocT. 

TOKa 


rt 
Q_ 


PeAyKTop 


ABe CKOpOCTM 


ABe CKOpOCTM 


ABe CKOpOCTM 


ABe CKOpOCTM 


ABe CKOpOCTM 


ABe CKOpOCTM 


rt 
X 
Q 


HacTOTa yAapoB (o6/mmh) 


9 350/27 200 


9 350/27 200 


9 350/27 200 


9 350/29 000 


9 350/29 000 


9 350/29 000 


5 

5C 


MaKc. 0 CBepna (KaMeHb) (mm) 


13 


13 


13 


14 


14 


14 


U 
7 


Make. 0 CBepna no crani/i (mm) 


13 


13 


13 


13 


13 


13 


5 
X 

X 


Make. 0 CBepna (AepeBo) (mm) 


35 


35 


35 


50 


50 


50 




Bee c aKKyMynflTopoM (ki-) 




2,1 


1,9 




2,2 


2,0 



12 



AKKyMyjiflTopHbie yAapHbie Ape/in 




MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASB 14 7 104 05 28 00 0 

MaiuMHa 6e3 aKKyiviynflTopa m 3ap«AHoro ycrpoMCTBa 



4014586876474 



18 





HanpaweHkie aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


CBeAeHi/m o npi/maAne>KHocTflx cm. Ha crp. 1 5 




ABkiraTenb 




4-noniocHbiki 
nocT. TOKa 






PeAyKTop 




ABe CKOpOCTM 






CKopocTb BpaiueHna Ha xo/ioctom xoAy 


o6/mhh 


450 / 1 600 






HacTOTa yAapoB 


o6/mhh 


9 350/27 200 






MaKC. KpyTfliukiki momcht 


Hm 


55 






3aBMHHMBaHMe 




8 x 200 mm 






MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


35 






Make. 0 CBepna no cranki 


MM 


13 






MaKC. 0 CBepna (KaMeHb) 


MM 


13 




MoAenb 


HoMep 


3aKa3a 




EAN PK 


ASB 14 


7 104 05 61 00 0 


4014586873190 18 


yHMBepcanbHbiM aKKyMynflTopHbikl BMHTOBepT FEIN Ann aio>KHoro CBepnei-ikm m pe3b6oBoro coeAMHei-ikm nio6bix MaTepnanoB (14 B, 4 A-h). 




HanpflMKeHkie aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


B ueHy bxoaht: 

1 aKKyMynflTopHa?! yAapHaa Apenb-BMHTOBepT, 2 aKKyMynaTopa 

(nMTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO Ann yCKOpeHHOM 3apflAKM 

ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB 




EMKOCTb aKKyMynflTopa 


A-H 


4 




ABkiraTenb 




4-noniocHbiki 
nocT. TOKa 




PeAyKTop 




ABe CKOpOCTH 


CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 1 5 




CKopocTb BpaiMeHMjq Ha xo/ioctom xoAy 


o6/mhh 


450 / 1 600 






HacTOTa yAapoB 


o6/mhh 


9 350/27 200 






MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


55 






3aBMHHMBaHMe 




8 x 200 mm 






MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


35 






MaKC. 0 CBepna no cranki 


MM 


13 






MaKC. 0 CBepna (KaMeHb) 


MM 


13 






Bee c aKKyivtynflTopoM 


Kr 


2,1 




MoAenb 


HoMep 


3aKa3a 




EAN PK 



ASB 14 C 7 104 05 62 00 0 4014586873244 18 

YHMBepcanbHbiM aKKyMynflTopHbiM BMHTOBepT FEIN Ana cno>KHoro CBepnei-ikm m pe3b6oBoro coeAMHei-ikm nio6bix MaTepnanoB (14 B, 2 A-h). 




MoAenb 



HanpaweHkie aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


EMKOCTb aKKyMynflTopa 


A-H 


2 


ABMraTenb 




4-noniocHbiH 
nocT. TOKa 


PeAyKTop 




ABe CKOpOCTH 


CKopocTb BpameHHA Ha xo/ioctom xoAy 


o6/mhh 


450 / 1 600 


HacTOTa yAapoB 


o6/mhh 


9 350/27 200 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


50 


3aBMHHHBaHMe 




8 x 200 mm 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


35 


MaKC. 0 CBepna no cranki 


MM 


13 


MaKC. 0 CBepna (KaMeHb) 


MM 


13 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


1,9 


HoMep 


3aKa3a 





B ueHy bxoaht: 

1 aKKyMynflTopHaa yAapHaa Apenb-BMHTOBepT, 2 aKKyMynaTopa 

(nMTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO Ann yCKOpeHHOM 3apflAKH 

ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 1 5 



EAN 



PK 



ASB 18 7 104 06 28 00 0 

MaiunHa 6e3 aKKyMyn^Topa m 3apaAHoro ycTpoMCTBa 




Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


ABMraTenb 




4-noniocHbiki 
nocT. TOKa 


PeAyKTop 




ABe CKOpOCTH 


C«opocTb BpaiueHna Ha xo/ioctom xoAy 


o6/mmh 


550/ 1 600 


HacTOTa yAapoB 


o6/mhh 


9 350/29 000 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


60 


3aBMHHHBaHMe 




8 x 300 mm 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


MaKC. 0 CBepna no cranki 


MM 


13 


MaKC. 0 CBepna (KaMeHb) 


MM 


14 



4014586876504 



CBeAeHMfl o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 1 5 



18 



13 



AKKyMyjiflTopHbie yAapHbie Ape/in 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASB 1 8 7 1 04 06 61 00 0 401 4586873299 1 8 

yHMBepcanbHbiPi aKKyMyn^TopHbiPi BMHTOBepT FEIN Ann cno>KHoro CBepnei-ikm m pe3b6oBoro coeAWHei-ikm nio6bix MaTepwanoB (18 B, 4 Ah). 




MoAenb 



Hanp?i>KeHkie aKKyMynflTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyiviynflTopa 


A-H 


4 


ABkiraTenb 




4-noniocHbiki 
nocr. TOKa 


PeAyKTop 




ABe CKOpOCTM 


CKopocrb BpameHna Ha xojioctom xoAy 


o6/mhh 


550/ 1 600 


HacroTa yAapoB 


o6/mhh 


9 350/29 000 


Make. KpyTfliukiki momcht 


Hm 


60 


3aBMHHHBaHkie 




8 x 300 mm 


Make. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


13 


MaKc. 0 CBepna (KaMeHb) 


MM 


14 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


2,2 


HoMep 


3aKa3a 




7 104 06 62 00 0 


v\ BMHTOBepT FEIN Aifl cno>KHoro CBepnei-ikm m pe3b6< 


Hanpa>KeHi/ie aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyiviynflTopa 


A-H 


2 


ABkiraTenb 




4-noniocHbiki 
nocr. TOKa 


PeAyKTop 




ABe CKOpOCTM 


CKopocTb BpameHna Ha xojioctom xoAy 


o6/mhh 


550/ 1 600 


HacTOTa yAapoB 


o6/mhh 


9 350/29 000 


Make. KpyTfliukiki momcht 


Hm 


55 


3aBMHHHBaHkie 




8 x 300 mm 


Make. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


13 


MaKc. 0 CBepna (KaMeHb) 


MM 


14 


Bee c aKKyMyn?iTopoM 


Kf 


2,0 



B ueHy bxoaht: 

1 aKKyMyn?iTopHa?i yAapHaa Apenb-BMHTOBepT, 2 aKKyMynaTopa 

(nMTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO Ana yCKOpeHHOM 3ap?lAKH 

ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiki neMOAaH Ann kmcrpyMeHTOB 
CBeAeHMfl o npkmaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 1 5 



EAN 



PK 



ASB 18 C 



4014586873343 



18 




B ueHy bxoaht: 

1 aKKyMynflTopHa?i yAapHaa Apenb-BMHTOBepT, 2 aKKyMynaTopa 

(nMTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO An?) yCKOpeHHOM 3ap?IAKM 

ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 1 5 



14 



AKKyMyjiflTopHbie yAapHbie Ape/in 




HoMep 3at<a3a 



MHCTpyMeHTajibHbie hcmoa&hhhkm 

flnacTMK, BHyTpeHHkie pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



3 39 01 118 01 0 




n JiaCTMKOBbIM HdVIO A^H MHCTpyMCHTa 

rioAxoAMT aha ABS, ASB, ASCD 



HoMep 3at<a3a 



3 39 01 141 01 0 



rijiacTMKOBafl KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHMK Ana MeriKkix AeTanen m 
npnHaAne>KHocTeM noAxoAUT k neMOAaHHHKy Arm 
nHCTpyMeHTOB 3 39 01 1 1 8 01 0, MaKc. 5 LUT./HeMOAaH. 




HoMep 3aKa3a 



3 39 01 119 00 0 



HoMep 3aKa3a 



EbicTpo3ap»AHoe ycTpoMCTBO ALG 50 

IIOAXOAHT AHfl BCeX nklTMM-MOHHblX aKKyMynflTopoB FEIN. 

BpeMA 3ap?iAKM ot 35 mmh. 



9 26 04 129 01 0 



5bicTpo3ap«AHoe ycrpoMCTBO ALG 30 

BbicTpo3ap?iAHoe ycrpoMCTBO aha HMKenb-KaAMkieBbix 
m nMTkieBo-MOHHbix aKKyMynflTopoB FEIN. 
BpeMA 3ap?iAKM ot 25 mmh. 



0 



HoMep 3aKa3a 



AKKyMyi151TOp 

nkiTMki-MOHHbiki Ha 1 8 B, 4 Ah, c m h ah k3to poM ypoBHfl 3ap«Aa. 



9 26 04 165 02 0 



0 



HoMep 3aKa3a 
9 26 04 161 02 0 



0 



HoMep 3aKa3a 



AKKyiviyji^Top 

JlHTHH-HOHHblH Ha 1 8 B, 2 Ah, C MHAHKaTOpOM ypOBHfl 3apJW. 



AKKyiviyji^Top 

JlMTMeBO-MOHHblH Ha 14,4 B, 4 A-H, C MHAHKaTOpOM 

ypoBHA 3ap?iAa 



9 26 04 164 02 0 



HoMep 3aKa3a 
9 26 04 160 02 0 



AKKyMyjiflTop 

JlMTMeBO-MOHHblM Ha 14,4 B, 2 A-H, C MHAHKaTOpOM 

ypoBHA 3ap?iAa 



HoMep 3aKa3a 



9 26 04 096 01 0 



HoMep 3aKa3a 



KoMn/ieKT 6mt FEIN Impact Bit Box 29 

AByxKOMnoHeHTHbie 6MTbi (29 mm) M3 BbicoKOKanecTBeHHOM 
nernpoBaHHOM m onTMManbHo 3aKaneHHOM MHCTpyMeHTanbHOM 
CTann. MaKCMManbHafl 30Ha cKpyHMBaHMfl. Bonee npoAon>KM- 
TenbHbiM cpoK cny>K6bi no cpaBHeHMra co CTaHAapTHbiMM 6m- 
TaMM Ha 25 mm. TaK>Ke noAxoAUT aha yAapHbix BMHTOBepTOB. 
KoMnneKT nocTaBKM: PZ 2, PZ 3, TX15, TX20, TX25, TX30, 
TX40 + MamMTHbiM AepwaTenb 6mth. 



6 05 10 221 01 0 



AepwaTejib 1/4" HapywHbm wecrMrpaHHMK 

Ha BblXOAe 1/4" BHyTpeHHMM LLieCTMrpaHHMK 

c naTpoHOM Arm 6bicTpoM cmchh MHCTpyMeHTa 



0 

MM 



AnMHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



15 



51 



6 05 10 011 00 9 



15 



AKKyMyjifiTopHbiM BMHToeepT A-nfl OTAejiOHHbix pa6oT 



► Bee BMHTOBepTbi aha OTAenoHHbix pa6oT ocHaiueHbi 
6ecmeTOHHbiMM ABwraTermiviki. 

► CornacHO wcnbiTaHkmivi paccnuTaH 6onee neivi Ha MunnnoH 

pe3b60BblX COeAHHeHMM. 

► TpexneTHAfl rapaHTkm FEIN PLUS b tom nucne 
Ha aKKyMyn^Top m 3ap«AHoe ycTpoMCTBO. 




H 

U 

< 



to 

< 



< 



H 

U 
to 
< 



to 

< 



10 

< 





MaiuMHa 6e3 
aKKyMynflTopa 
m 3apflAHoro 
ycTpoPicTBa 


JlerKMM m 

aproHOMMHHbiki 

aKKyMynflTopHbiki 

BMHTOBepT AHA 

OTAenoHHbix 
pa6oT, He MMera- 
lu,mm paBHbix no 
cpoKy cny>K6bi. 


JlerKMM BMHTO- 
BepT c Mara3MHOM: 
6onee 2 000 3a- 

BMHHMBaHMM B yc- 
HOBMflX CepMMHO- 

ro npoM3BOACTBa 
3a oamh 3ap?iA 
aKKyMyn?iTopa. 


MaiuMHa 6e3 
aKKyMyrmTopa 
m 3ap?iAHoro 

yCTpOMCTBa 


CBepxnpoM3- 

BOAMTenbHblM 

aKKyMynflTopHbiM 
BMHTOBepT Arm 
OTAenoHHbix 
pa6oT, He MMeio- 
lumm paBHbix no 
cpoKy cnyx<6bi. 


MoiUHbIM BMHTO- 
BepT c Mara3MHOM: 
6onee 2 300 3a- 

BMHHMBaHMM B yc- 
nOBMflX CepMMHO- 

ro npoM3BOACTBa 
3a oamh 3ap*iA 
aKKyMynflTopa. 


CTp. 


17 


17 


17 


17 


18 


18 


5 

si 


Hanpa>KeHMe aKKyMynaTopa (B) 


14,4 


14,4 


14,4 


18 


18 


18 


s 

b 

5 
Q_ 
V 
h 


EMKOCTb aKKyMyrmTopa (A-h) 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


CKopocTb BpameHMfl Ha xojioctom 
xoAy (o6/mhh) 


0-4 000 


0-4 000 


0-4 000 


0-4 000 


0-4 000 


0-4 000 


i xap 


MaKc. KpyTfliukiki momcht 

(>KeCTKHkl/MflrKHki) (Hm) 


14/7 


14/7 


14/7 


14/7 


14/7 


14/7 


w 
5 

U 
V 


MaKC. 0 BMHTOB (mm) 


4,2 


4,2 


4,2 


4,2 


4,2 


4,2 


XHMH 


riaTpoH Ann 6bicTpoki CMeHbi 
HHCTpyMeHTa 


1/4" 


1/4" 


1/4" 


1/4" 


1/4" 


1/4" 


H 


Bee c aKKyMyn?iTopoM (ki-) 




1,7 


2,1 




1,7 


2,2 



16 



AKKyMyjifiTopHbiM BMHToeepT A-nfl OTAejiOHHbix pa6oT 




MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCT 14 7 113 14 28 00 0 

MaiuMHa 6e3 aKKyiviyrmTopa m 3ap«AHoro ycrpoPicTBa 




Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


EMKocTb aKKyiviynflTopa 


A-H 


— 


CKopocTb BpameHUA noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-2 700 


CKopocTb BpameHUA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-4 000 


MaKC. KpyTflLUMM MOMeHT (>KeCTKMM/MjqrKMM) 


Hm 


14/7 


MaKC. 0 BMHTOB 


MM 


4,2 


flaTpoH Arm 6bicrpoki cmchw HHCTpyMeHTa 




1/4" 



4014586870731 



01 



B neny bxoaht: 

1 6nTa c nbine3aiunTHbiM KonbuoM, 1 AepwaTenb 6nTbi, 1 ynop, 
orpaHHHHBaioiuMM rny6kmy o6pa6oTKM, 1 KpenneHMe Ha noac 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 19 

MaiuHHy c nHTaHkieM ot ceTM cm. Ha crp. 70 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCT 14 



7 113 1461 00 0 



4014586870281 



01 



JlerKMM m aproHOMMHHbiM aKKyMyn^TopHbiM BMHTOBepT Arm OTAenoHHbix pa6oT, He MMeiomuM paBHbix no cpoKy cny>K6bi. 

B neny bxoamt: 

1 3apflAHoe ycTpoMCTBO, 2 aKKyMynaTopa (nHTHH-HOHHbix), 
1 6nTa c nbine3aiuMTHbiM KonbuoM, 1 Aep>KaTenb 6MTbi, 
1 ynop, orpaHMHMBaraiuMM rny6MHy o6pa6oTKM, 
1 CTpaxoBOHHbiM KpraK, 1 KpenneHMe Ha none, 
1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ana MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 19 

MaiuMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha crp. 70 




HanpaxKeHkie aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


EMKocrb aKKyMynjuopa 


A-H 


— 


CKopocTb BpameHHA noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-2 700 


CKopocTb BpameHHA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-4 000 


MaKC. KpyTflLUMM MOMeHT (>KeCTKMM/MjqrKMM) 


Hm 


14/7 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


1,7 


MaKC. 0 BMHTOB 


MM 


4,2 


flaTpOH AHA 6blCTpOH CMeHbl HHCTpyMeHTa 




1/4" 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCT 14 M 



7 113 1462 00 0 



4014586870748 



01 



JlerKMM BMHTOBepT c Mara3MHOM: 6onee 2 000 3aBMHHMBaHMM b ycnoBM^x cepMMHoro npoM3BOACTBa 3a oahh 3ap*A aKKyiviyrmTopa. 

B ueHy bxoamt: 

1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB, 1 3apaAHoe 
ycTpoMCTBO, 2 aKKyMynflTopa (nMTMM-MOHHbix), 1 Mara3MH 
Ana co6paHHbix b o6oMMy ujypynoB, 1 AnMHHaa 6nTa aha 
KpenneHMA Mara3MHa, 1 6kiTa c nbine3amMTHbiM KonbuoM, 
1 Aep>KaTenb 6mth, 1 ynop, orpaHMHMBaraiuMM rny6kmy 
o6pa6oTKM, 1 CTpaxoBOHHbiM KpiOK, 1 KpenneHMe Ha none 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 19 

MaiuMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha crp. 70 




Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


EMKocTb aKKyMynflTopa 


A-H 


4 


CKopocTb BpameHMA noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-2 700 


CKopocTb BpameHMA Ha xonocroM xoAy 


o6/mmh 


0-4 000 


MaKC. KpyTflLUMM MOMeHT (>KeCTKMM/MflrKMM) 


Hm 


14/7 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


2,1 


MaKC. 0 BMHTOB 


MM 


4,2 


AnMHa ujypynoB 


MM 


25-55 


flaTpOH Anfl 6blCTpOM CMeHbl MHCTpyMeHTa 




1/4" 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCT 18 7 113 16 28 00 0 

MaiuMHa 6e3 aKKyiviyrmTopa m 3ap«AHoro ycTpoMCTBa 




Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMynflTopa 


A-H 


4 


CKopocTb BpameHMA noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-2 700 


CKopocTb BpameHMA Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


0-4 000 


MaKC. KpyTflLUMM MOMeHT (>KeCTKM V\l Mfl TKM m) 


Hm 


14/7 


MaKC. 0 BMHTOB 


MM 


4,2 


flaTpOH Anfl 6blCTpOM CMeHbl MHCTpyMeHTa 




1/4" 



4014586870786 



01 



B ueHy bxoamt: 

1 6mt3 c nbine3aiuMTHbiM KonbuoM, 1 Aep>KaTenb 6mtw, 1 ynop, 
orpaHMHMBaioiuMM rny6MHy o6pa6oTKM, 1 KpenneHMe Ha noac 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 19 

MaiuMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha crp. 70 



17 



AKKyMyjifiTopHbiM BMHToeepT A-nfl OTAejiOHHbix pa6oT 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCT 18 7 1 1 3 1 6 61 00 0 401 4586870298 

CBepxnpon3BOAHTenbHbiM aKKyMyn^TopHbiM BMHTOBepT aha OTAenoHHbix pa6oT, He MMetomuM paBHbix no cpoKy cny>K6bi. 



01 




Hanpjq>KeHMe aKKyMyrmTopa 


B 


18 


EMKocrb aKKyiviynflTopa 


A-H 


4 


CKopocTb BpameHMfl noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-2 700 


CKopocTb BpameHUA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-4 000 


MaKC. KpyTflLUMM MOMeHT (>KeCTKMM/MjqrKMM) 


Hm 


14/7 


Bee c aKKyiviynflTopoM 


Kr 


1,7 


MaKC. 0 BMHTOB 


MM 


4,2 


flaTpoH Arm 6bicTpoki cmchw MHCTpyMeHTa 




1/4" 



B neny bxoaht: 

1 nnacTMaccoBbiki neMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB, 1 3apaAHoe 
ycTpokicTBo, 2 aKKyMyrmTopa (nMTMM-MOHHbix), 1 6mt3 
c nbine3amkiTHbiM KonbuoM, 1 AepwaTenb 6mth, 1 ynop, 
orpaHHHHBaraiukiki rny6MHy o6pa6oTKM, 1 crpaxoBOHHbiM KpioK, 
1 KpenneHkie Ha noac 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 19 
MaiuMHy c ni/iTaHkieM ot ceTM cm. Ha crp. 70 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCT 1 8 M 7 1 1 3 1 6 62 00 0 401 4586870793 01 

MoiMHbiM BMHTOBepT c Mara3MHOMi 6onee 2 300 3aBMHHMBaHMM b ycnoBkmx cepuMHoro npon3BOACTBa 3a oahh 3ap^A aKKyMyrmTopa. 

B ueHy bxoamt: 

1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB, 1 3apaAHoe 
ycTpoMCTBo, 2 aKKyMynflTopa (nMTMM-MOHHbix), 1 Mara3MH 
Ana co6paHHbix b o6oMMy ujypynoB, 1 AnMHHaa 6nTa aha 
KpenneHMA Mara3MHa, 1 6mt3 c nbine3amMTHbiM KonbuoM, 
1 Aep>KaTenb 6MTbi, 1 ynop, orpaHMHMBaraiuMM rny6kiHy 
o6pa6oTKM, 1 cTpaxoBOHHbiM KpiOK, 1 KpenneHMe Ha none 




Hanpjq>KeHMe aKKyMyrmTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMynjuopa 


A-H 


4 


CKopocTb BpameHHA noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-2 700 


CKopocTb BpameHHA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-4 000 


MaKC. KpyTJILUMM MOMeHT (>KeCTKM V\l Mfl TKM m) 


Hm 


14/7 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


2,2 


MaKC. 0 BMHTOB 


MM 


4,2 


A^MHa ujypynoB 


MM 


25-55 


flaTpOH Anfl 6blCTpOM CMeHbl MHCTpyMeHTa 




1/4" 



CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 19 
MaiuMHy c riMTaHMeM ot ceTM cm. Ha crp. 70 
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AKKyMyjifiTopHbiM BMHToeepT A-nfl OTAejiOHHbix pa6oT 




HoMep 3aKa3a 
3 39 01 118 01 0 



MHCTpyMeHTaiibHbie hcmoa^hhmkm 

flnacTMK, BHyTpeHHkie pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



0 



HoMep 3aKa3a 



AKKyMyji^Top 

JlkiTkieBo-MOHHbiki Ha 14,4 B, 4 A-h, c MHAMKaTopoM 
ypoBHA 3apjw 



9 26 04 164 02 0 




rijiacTMKOBafl KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHMK Ana MeriKkix AeTanen m 
npnHaAne>KHOCTeki noAxoAHT k neMOAaHHHKy Ann 
MHCTpyMeHTOB 3 39 01 118 01 0, MaKc. 5 ujT./HeMOAaH. 



3? 



HoMep 3aKa3a 



AKKyMy/i«Top 

JlklTMeBO-MOHHblM Ha 14,4 B, 2 A-H, C MHAMKaTOpOM 

ypoBHA 3ap?iAa 



9 26 04 160 02 0 



HoMep 3aKa3a 



3 39 01 119 00 0 



HoMep 3aKa3a 



BbicTpo3ap«AHoe ycrpoMCTBO ALG 50 

llOAXOAHT AHfl BCeX flMTMM-MOHHblX aKKyMyrmTopoB FEIN. 

BpeMA 3ap?iAKM ot 35 mmh. 



9 26 04 129 01 0 



HoMep 3aKa3a 
9 26 04 096 01 0 



BbicTpo3ap«AHoe ycrpoMCTBO ALG 30 

BbicTpo3apflAHoe ycTpoMCTBO Ann HkiKenb-KaAMkieBbix 

M HMTMeBO-MOHHblX aKKyMynflTOpOB FEIN. 

BpeMA 3ap?iAKM ot 25 mmh. 



AepwaTejib 1/4" HapywHbiM mecTMrpaHHMK 

Ha BblXOAe 1/4" BHyTpeHHklM LLieCTMrpaHHHK 

c naTpoHOM Ann 6bicTpoM cMeHbi MHCTpyMeHTa 



0 

MM 



A^iMHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



15 



51 



6 05 10 011 00 9 



OTBepTKM-BCTaBKM 1/4" Hapy>KHblM LUeCTMTpaHHMK 

Form H/Phillips (5 ujt. b ynaKOBKe) oco6o TBepA-, 
c nbine3aiuMTH. KonbuoM 



Pa3M. 



A^MHa 

MM 



HoMep 3at<a3a 



25 



6 27 12 109 03 4 



<K/MyJ1flTOp 18 I 



0 



HoMep 3aKa3a 
9 26 04 165 02 0 



HoMep 3at<a3a 



AKKyMyi151TOp 

JlMTMM-MOHHbiM Ha 1 8 B, 4 Ah, c MHAMKaTopoM ypoBHA 3apaAa. 



AKKyMyji^Top 

JlMTMM-MOHHbiM Ha 1 8 B, 2 Ah, c HHAMKaTopoM ypoBHA 3apaAa. 



9 26 04 161 02 0 



"■ 



Mara3MH M55 X 

Ana co6paHHbix b o6oMMy ujypynoB AnMHOH ot 25 ao 

55 mm m 0 He 6onee 5 mm, c 3aKnaAKOM BpyHHyra, Bee 0,4 Kr. 



HoMep 3at<a3a 



9 01 04 009 01 0 



yAiMHMTejib Mara3MHa M55 X c peivteHHOM 
HanpaejiJiioiMeM 

AnMHa 520 mm 



HoMep 3aKa3a 



9 01 04 010 01 0 



OTBepTKM-BCTaBKM 1/4" Hapy>KHblM WeCTMrpaHHMK 

Ana 3aBMHHMBaHMfl b noTonoK m non 
Form H/Phillips, pa3M. 2 



HoMep 3aKa3a 
6 05 03 306 00 8 



5bicTpo3axoAHbie CTpoMTejibHbie mypynbi 

MenKope3b6oBbie, Ann ri/incoKapTOHa Ha MeTaruw 
noAno>KKax, pacrpy6Hafl ronoBKa 0 8 mm 



0 

MM 


A^MHa 

MM 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


3,9 


35 


1 000 


6 39 01 030 01 4 


3,9 


35 


10 000 


6 39 01 030 02 0 












BbicTpo3axoAHbie crpoMTejibHbie mypynbi 

KpynHope3b6oBbie, aha ri/incoKapTOHa Ha AepeBAHHbix 
noAno>KKax, pacrpy6Hafl ronoBKa. 0 8 mm 


0 

MM 


AnMHa 

MM 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


3,9 


30 


1 000 


6 39 01 031 01 3 


3,9 


30 


10 000 


6 39 01 031 02 0 


3,9 


35 


1 000 


6 39 01 032 01 6 


3,9 


35 


10 000 


6 39 01 032 02 0 


3,9 


45 


1 000 


6 39 01 033 01 0 


3,9 


45 


10 000 


6 39 01 033 02 0 










mum 


EbicTpo3axoAHbie CTpoMTe/ibHbie mypynbi 

AByx3axoAHa?i pe3b6a, c 3aAnpHbiM pe6poM Ann nnMTOK 
Fermacell Ha MeTannnnecKHx m AepeBAHHbix noAno>KKax. 


0 

MM 


A^MHa 

MM 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


3,9 


30 


1 000 


6 39 01 034 01 8 


3,9 


30 


10 000 


6 39 01 034 02 0 




BbicTpo3axoAHbie CTpoMTejibHbie mypynbi 

AByx3axoAHaa pe3b6a, c 3aAnpHbiM pe6poM aha 
AepeBAHHbix noAno>KeK. 



0 


A^MHa 


LUT/H36 




MM 


MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


4,2 


35 


1 000 


6 39 01 035 01 2 


4,2 


35 


10 000 


6 39 01 035 02 0 



19 



AKKyMyjiflTopHbiM BMHToeepT no MeTajuiy 




► Bee BMHTOBepTbi no MeTanny ocHaiueHbi 6eciueTOHHbiMM 
ABuraTenflMM. 

► OnTMManbHafl nacTOTa Bpamei-ikm Arm caMOHape3aKDiunx 

BMHTOB. 

► TpexneTHAfl rapaHTkm FEIN PLUS b tom nucne Ha 
aKKyMyn^Top m 3apaAHoe ycrpoticTBO. 






ASCS 4.8 


ASCS 4.8 


ASCS 6.3 


ASCS 6.3 




Maujkma 6e3 aKKyMyrmTopa 
m 3ap?iAHoro ycTpokicTBa 


OAHa M3 caMbix nerKHx b 
CBoeM Knacce aKKyMyrmTop- 
hwx Apenen-BMHTOBepTOB 
Ana KpoBenbHbix m <j>acaA- 
hwx pa6oT. 


Maujkma 6e3 aKKyMyrmTopa 
m 3apflAHoro ycTpokicTBa 


AKKyMyrmTopHaa Apenb- 

BMHTOBepT C H3CTOTOM Bpa- 

meHHfl, onTMManbHOki Ann 
pe3b6oBbix coeAMHeHMki 
MeTannkinecKkix M3Aennki 
(AHaivieTp BkHTa ao 6,3 mm). 




21 


21 


21 


21 


Hanpjq>KeHMe aKKyMyrmTopa (B) 


14,4 


14,4 


18 


18 


EMKocrb aKKyMynflTopa (A-h) 




4 




4 


CKopocTb BpameHkia Ha xohoctom xoAy 
(o6/mmh) 


0-2 500 


0-2 500 


0-1 700 


0-1 700 


Make. KpyTfliunki momcht 
(>KecTKHki/MflrKHki) (Hm) 


20/7 


20/7 


30/10 


30/10 


MaKC. 0 BMHTOB (mm) 


4,8 


4,8 


6,3 


6,3 


l~laTpOH AHfl 6blCTpOM CMCHbl 

HHCTpyMeHTa 


1/4" 


1/4" 


1/4" 


1/4" 


Bee c aKKyMyrmTopoM (Kr) 




1,6 




1,8 
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AKKyMyjiflTopHbiM BMHToeepT no MeTajuiy 




MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCS4.8 7 113 10 28 95 0 

MaiuMHa 6e3 aKKyMyn^Topa m 3ap«AHoro ycrpoPicTBa 




Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


CKopocTb BpameHUfl noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-2 000 


CKopocTb BpameHMfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-2 500 


MaKC. KpyTflLUMM MOMeHT (>KeCTKM V\l Mfl TKM m) 


Hm 


20/7 


riaTpoH Arm 6bicTpoki CMeHbi HHcrpyMeHTa 




1/4" 


MaKC. 0 BMHTOB 


MM 


4,8 



4014586869445 



01 



B neny bxoaht: 

1 ynop, orpaHHHMBaioLUMM rny6nHy o6pa6oTKM, 1 bctebke aha 
ujecTHrpaHHbix bmhtob SW 8 

CBeAeHMfl o npnHaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 22 

MaiuMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha CTp. 68 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCS 4.8 



7 113 10 61 00 0 



4014586869452 



01 



OAHa M3 caMbix nerKnx b CBoeM Knacce aKKyMyn^TopHbix ApeneM-BMHTOBepTOB aha KpoBenbHbix m c()acaAHbix pa6oT. 




Hanpji>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


EMKocTb aKKyMynjuopa 


A-H 


— 


CKopocTb BpameHHA noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-2 000 


CKopocTb BpameHHfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-2 500 


MaKC. KpyTflLUMM MOMeHT (>KeCTKMM/MjqrKMM) 


Hm 


20/7 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


1,6 


l~laTpOH AHA 6blCTpOM CMeHbi HHCTpyMeHTa 




1/4" 


MaKC. 0 BMHTOB 


MM 


4,8 



B u,e»y bxoaht: 

1 MHCTpyMeHT ASCS 4.8 b nnacTHKOBOM neMOAaHHMKe, 

1 ycTpokicTBO Arm ycKopeHHOM 3apaAKM ALG 50, 

2 aKKyMynflTopa (nMTMM-MOHHbix), 1 crpaxoBOHHbiM KpiOK, 

1 ynop, orpaHMHMBaKDiukiki rny6nHy o6pa6oTKM, 1 BcraBKa aha 
ujecTHrpaHHbix bmhtob SW 8 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 22 

MaiuMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha CTp. 68 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCS 6.3 7 113 11 28 94 0 

MaiuMHa 6e3 aKKyMyn^Topa m 3ap«AHoro ycTpoMCTBa 




Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


CKopocTb BpameHMA noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-1 500 


CKopocTb BpameHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-1 700 


MaKC. KpyTflLUMM MOMeHT (>KeCTKMki/MflrKMM) 


Hm 


30/10 


l~laTpOH AHA 6blCTpOM CMeHbi HHCTpyMeHTa 




1/4" 


MaKC. 0 BMHTOB 


MM 


6,3 



4014586869469 



01 



B ueHy bxoaht: 

1 ynop, orpaHMHMBaioiuMM rny6MHy o6pa6oTKM, 1 bctsbks aha 
ujecTHrpaHHbix bmhtob SW 8 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha CTp. 22 

MaiuMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha CTp. 68 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCS 6.3 



7 113 11 62 00 0 



4014586869476 



01 



AKKyMyrmTopHafl Apenb-BMHTOBepT c nacTOTOM BpameHMfl, onTMManbHOM Arm pe3b6oBbix coeAHHeHMM MeTannMnecKnx M3Aennki 
(AnaivieTp BMHTa ao 6,3 mm). 




Hanpn>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMynflTopa 


A-H 


4 


CKopocTb BpameHMA noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-1 500 


CKopocTb BpameHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-1 700 


MaKC. KpyTJILUMM MOMeHT (>KeCTKM m/ Mfl ["KM m) 


Hm 


30/10 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


1,8 


l~laTpOH ADA 6blCTpOM CMeHbi MHCTpyMeHTa 




1/4" 


MaKC. 0 BMHTOB 


MM 


6,3 



B ueHy bxoaht: 

1 MHCTpyMeHT ASCS 6.3 b nnacTMKOBOM neMOAaHHMKe, 

1 yCTpOMCTBO ADA yCKOpeHHOM 3apaAKM ALG 50, 

2 aKKyMynflTOpa (nMTMM-MOHHblx), 1 CTpaXOBOHHbIM KpKDK, 

1 ynop, orpaHMHMBaioiuMM rny6MHy o6pa6oTKM, 1 bctsbks aha 
ujecTHrpaHHbix bmhtob SW 8 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 22 

MaiuMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha CTp. 68 
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AKKyMyjiflTopHbiM BMHToeepT no MeTajuiy 



HoMep 3aKa3a 



MHCTpyMeHTaiibHbie hcmoa^hhmkm 

flnacTMK, BHyTpeHHkie pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



3 39 01 118 01 0 




HoMep 3at<a3a 



3 39 01 119 00 0 



HoMep 3aKa3a 
9 26 04 129 01 0 



HoMep 3aKa3a 



EbicTpo3ap»AHoe ycrpoMCTBO ALG 50 

IIOAXOAHT AHfl BCeX nklTMM-MOHHblX aKKyMyrmTopoB FEIN. 

BpeMA 3ap?iAKM ot 35 muh. 



BbicTpo3ap«AHoe ycrpoMCTBO ALG 30 

BbicTpo3ap?iAHoe ycrponcTBo aha HMKenb-KaAMkieBbix 
m nMTkieBO-MOHHbix aKKyMynflTopoB FEIN. 
BpeMA 3a pa a km ot 25 mmh. 



9 26 04 096 01 0 



Aep>KaTejib 1/4" HapywHbm mecTMrpamiMK 

Ha BbixoAe 1/4" BHyTpeHHnn niecTkirpaHHMK 
c naTpoHOM Arm 6bicTpon cmchh MHcrpyMeHTa 



0 

MM 
15 



A^iMHa 

MM 

51 



HoMep 3aKa3a 
6 05 10 011 00 9 



0 



HoMep 3aKa3a 



AKKyMy/i^Top 

nkiTMki-MOHHbiki Ha 1 8 B, 4 Ah, c m h ah k3to poM ypoBHfl 3ap«Aa. 



9 26 04 165 02 0 



njiacTMKOBaa KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHHK Ana MenKHx AeTanen h 
npHHaAne>KHocTeH iioaxoamt k neMOAaHHHKy aha 
HHCTpyMeHTOB 3 39 01 118 01 0, MaKc. 5 ujT./HeMOAaH. 



0> 



HoMep 3aKa3a 



AKKyMyi151TOp 

JlHTHH-HOHHbiH Ha 1 8 B, 2 Ah, c h h ah k3to poM ypoBHA 3ap«Aa. 



9 26 04 161 02 0 



HoMep 3aKa3a 



AKKyiviyji^Top 

JlHTHeBO-HOHHblH Ha 14,4 B, 4 A-H, C HHAHKaTOpOM 

ypoBHA 3ap?iAa 



9 26 04 164 02 0 



&2 



HoMep 3aKa3a 



AKKyiviyji^Top 

JlHTHeBO-HOHHblH Ha 14,4 B, 2 A-H, C HHAHKaTOpOM 

ypoBHA 3apaAa 



9 26 04 160 02 0 



Aep>KaTe/ib 1/4" HapywHbm mecTMrpaHHMK 

Ha BblXOAe 1/4" BHyTpeHHMM LLieCTHrpaHHHK 
C KOHbUeBblM (|)HKCaTOpOM, MarHHTHblH 



0 

MM 



A^HHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



10,6 



45 



6 05 10 215 00 3 
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AKKyMyjiflTopHbiM yAapHbiM BMHTOBepT 




► AKKyMyn^TopHbie yAapHbie BMHTOBepTbi FEIN: Hpe3BbinaMHO 
npoHHbie MHCTpyMeHTbi Arm cno>KHbix cnynaeB npmvieHeHkm. 

► KpyTflLMMM MOMeHT ao 250 H-M. 

► TpexneTHAfl rapaHTkm FEIN PLUS b tom nucne Ha 
aKKyiviynflTop m 3ap«AHoe ycrponcTBO. 












U 








U 






$ 






1 




1 


% 






CO 


00 


00 


00 




00 


00 






ASCD 


ASCD 


ASCD 


ASCD 




ASCD 


ASCD 






MaiiJMHa 6e3 


Hpe3BblHaMHO 


Hpe3BbinaHHo 


MaiiJMHa 6e3 




Hpe3BbinaMHo 


Hpe3BbinaMHo 






aKKyMynflTopa 


npoHHbiki aK- 


npoHHbiM aK- 


aKKyMynflTopa 


npoHHbiM aK- 


npoHHbiM aK- 






h 3apflAHoro 


KyMynflTopHbiki 


KyMynflTopHbiki 


m 3ap?iAHoro 




KyMynflTopHbiM 


KyMynflTopHbiM 






ycTpokCTBa 


BMHTOBepT FEIN: 
KOMnaKTHafl m ner- 

Kafl KOHCTpyKUMfl, 
BblCOKMM KpyTfllUMM 
MOMeHT 250 H-M 
(XBOCTOBMK 

1/2 AK)MMa, 
18 B, 4 A-h). 


BMHTOBepT FEIN: 
KOMnaKTHafl m ner- 

Kafl KOHCTpyKUMfl, 
BblCOKMM KpyTfllUMM 
MOMeHT 250 H-M 
(XBOCTOBMK 
1/2 AK)MMa, 

18 B, 2 A-h). 


yCTpOMCTBa 




BMHTOBepT FEIN: 
KOMnaKTHaa m ner- 
Kaa KOHCTpyKu,M?i, 

BblCOKMM KpyTfllUMM 
MOMeHT 158 H-M 
(XBOCTOBMK 
1/4 AKDMMa, 

18 B, 4 A-h). 


BMHTOBepT FEIN: 
KOMnaKTHafl m ner- 

Kafl KOHCTpyKU,Mfl, 
BblCOKMM KpyTfllUMM 
MOMeHT 158 H-M 
(XBOCTOBMK 
1/4 AKDMMa, 

18 B, 2 A-h). 


CTp. 


24 


24 


24 


24 


24 


25 


s 
as 
s 


Hanp?i>KeHMe aKKyMyjwopa (B) 


18 


18 


18 




18 


18 


18 


d 

s 

Q_ 


EMKocrb aKKyMynflTopa (A-h) 




4 


2 






4 


2 


V 
H 

as 

Q_ 


CkopocTb BpameHMA Ha 
xonocroM xoAy (o6/mmh) 


2 200 


2 200 


2 200 




2 200 


2 200 


2 200 


ftt 
X 
4> 


HacTOTa yAapoB (o6/mmh) 


3 200 


3 200 


3 200 




3 200 


3 200 


3 200 


S 

as 
u 

V 


MaKc. KpyTfliukiki momcht (Hm) 


250 


250 


250 




158 


158 


158 


3" 
S 
X 


3aBMHHMBaHkie 




10mm/M16 


10mm/M16 






8mm/M14 


8mm/M14 


Tex 


Bee c aKKyMynflTopoM (ki-) 




1,8 


1,5 






1,8 


1,5 
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AKKyMyjiflTopHbiM yAapHbiM BMHTOBepT 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCD 18 W2 7 115 01 28 00 0 

MaiuMHa 6e3 aKKyMynaTopa m 3ap«AHoro ycrpoPicTBa 




Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


CKopocrb BpameHMfl Ha 
xohoctom xoAy 


o6/mmh 


2 200 


HacTOTa yAapoB 


o6/mmh 


3 200 


MaKC. KpyTfliukiki momcht 


Hm 


250 


3aBMHHMBaHMe 




10mm/M16 



4014586876597 



CBeAeHkifl o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 25 
MaiuMHy c ni/iTaHkieM ot ceTM cm. Ha crp. 73 



18 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCD 18 W2 



7 115 01 61 00 0 



4014586873596 



18 



Hpe3BbiHaMHO npoHHbiM aKKyMyn^TopHbiM BMHTOBepT FEIN: KOMnaKTHaa v\ nerKaa KOHcrpyKumq, bncokum KpyTflmnki MOMeHT 250 H-m 

(XBOCTOBMK 1/2 AKDMMa, 1 8 B, 4 A-h). 

B neny bxoamt: 

1 aKKyMyn?iTopHbiH yAapHbiM BMHTOBepT, 2 aKKyMynflTopa 

(flMTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO AHA yCKOpeHHOM 3apflAKM 

ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH aha MHCTpyMeHTOB 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 25 
MaiuMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha crp. 73 




HanpaxKeHkie aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMynflTopa 


A-H 


— 


CKopocTb BpameHMfl Ha 
xohoctom xoAy 


o6/mmh 


2 200 


HacTOTa yAapoB 


o6/mmh 


3 200 


MaKC. KpyTfllUHH MOMeHT 


Hm 


250 


3aBMHHHBaHMe 




10mm/M16 


Bee c aKKyMyn?iTopoM 


Kr 


1,8 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCD 18 W2C 



7 115 01 62 00 0 



4014586873640 



18 



Hpe3BbinaMHO npoHHbiM aKKyMyn^TopHbiki BMHTOBepT FEIN: KOMnaKTHaa m nerKaa KOHcrpyKui/m, BbicoKi/iM KpyTfliuuM MOMeHT 250 H-m 

(XBOCTOBMK 1/2 AKDMMa, 1 8 B, 2 A-h). 

B neny bxoamt: 

1 aKKyMyn?iTopHbiH yAapHbiM BMHTOBepT, 2 aKKyMynflTopa 

(nMTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO AHfl yCKOpeHHOM 3apflAKM 

ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Arm MHCTpyMeHTOB 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 25 
MawHHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha crp. 73 



Hanp?i>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMynflTopa 


A-H 


2 


CKopocTb BpameHMA Ha 

XOHOCTOM XOAy 


o6/mmh 


2 200 


HacTOTa yAapoB 


o6/mmh 


3 200 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


250 


3aBMHHMBaHMe 




10mm/M16 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


1,5 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCD 18 W4 



7 115 02 28 00 0 



MaiuMHa 6e3 aKKyMyn^Topa m 3ap«AHoro ycrpoPicTBa 

4 




Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


CKopocTb BpameHMA Ha 

XOHOCTOM XOAy 


o6/mmh 


2 200 


HacTOTa yAapoB 


o6/mmh 


3 200 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


158 


3aBMHHMBaHMe 




8mm/M14 



4014586876627 



CBeAeHMA o npMHaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 25 
MaiuMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha crp. 73 



18 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCD 18 W4 



7 115 02 61 00 0 



4014586873695 



18 



Hpe3BbinaMHO npoHHbiM aKKyMyn^TopHbiM BMHTOBepT FEIN: KOMnaKTHaa m nerKaa KOHcrpyKui/m, bwcokum KpyTfliuuM MOMeHT 158 H-m 

(XBOCTOBMK 1/4 AKDMMa, 1 8 B, 4 A-h). 

B neny bxoamt: 

1 aKKyMyn?iTopHbiM yAapHbiM BMHTOBepT, 2 aKKyMynflTopa 

(nMTMM-MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO AHA yCKOpeHHOM 3apflAKM 

ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH aha MHCTpyMeHTOB 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 25 
MaiuMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha crp. 73 



Hanpjq>KeHMe aKKyMyrmTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMynflTopa 


A-H 


WM 


CKopocTb BpameHMA Ha 

XOHOCTOM XOAy 


o6/mmh 


2 200 


HacTOTa yAapoB 


o6/mmh 


3 200 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


158 


3aBMHHMBaHMe 




8mm/M14 


Bee c aKKyMyrmTopoM 


Kr 


1,8 



24 



AKKyMyjiflTopHbiM yAapHbiM BMHTOBepT 




MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASCD 1 8 W4C 7 1 1 5 02 62 00 0 401 4586873749 1 8 

Hpe3BbiHaMHO npoHHbiM aKKyMyrmTopHbii/i BMHTOBepT FEIN: KOMnaKTHa^ m nerKafl KOHCTpyKi_u/m, bwcokum KpyTflmnPi MOMeHT 158 H-m 

(XBOCTOBMK 1/4 AKDMMa, 1 8 B, 2 A-h). 

B ueHy bxoamt: 

1 aKKyMyrmTopHbiki yAapHbin BMHTOBepT, 2 aKKyMyrmTopa 
(nMTMki-MOHHbix), 1 ycTpokicTBO Arm ycKopeHHOki 3apflAKM 
ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiki HeMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npi/iHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 25 

MawHHy c nkuaHkieM ot ceTM cm. Ha CTp. 73 




Hanp?i>KeHMe aKKyMyrmTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMynjuopa 


A-H 


2 


CKopocTb BpameHMfl Ha 
xonocroM xoAy 


o6/mmh 


2 200 


HacTOTa yAapoB 


o6/mmh 


3 200 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


158 


3aBMHHMBaHMe 




8mm/M14 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


1,5 



<KyMy/iflTopHbiM BMHToeepT no MeTa/i/iy 




. CTaHAapTHa^ 

rijiacTMKOBbiM neMOAaH A-n« MHCTpyMeHTa 

floAxoAMT aha ABS, ASB, ASCD 



HoMep 3aKa3a 



3 39 01 141 01 0 



HoMep 3at<a3a 



3 39 01 118 01 0 



HoMep 3aKa3a 



rijiacTMKOBafl KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHMK Ann MenKMx AeTanen m 
npMHaAne>KHocTeM iioaxoamt k neMOAaHHMKy aha 
MHCTpyMeHTOB 3 39 01 118 01 0, MaKC. 5 LUT./HeMOAaH. 



3 39 01 119 00 0 



HoMep 3aKa3a 



EbicTpo3ap»AHoe ycrpoMCTBO ALG 50 

I~Ioaxoaht Ann Bcex nMTMM-MOHHbix aKKyMyrmTopoB FEIN. 
BpeMA 3ap?iAKM ot 35 mhh. 



9 26 04 129 01 0 



EbicTpo3ap»AHoe ycTpoMCTBO ALG 30 

5bicTpo3ap?iAHoe ycTpoMCTBO Ana HMKenb-KaAMHeBbix 
M HMTMeBO-MOHHblX aKKyMyrmTopoB FEIN. 
BpeMA 3ap?iAKM ot 25 mmh. 



AKKyMyjiflTop M 



klHCTpyMeHTa/ibHbie neMOAaHHMKM 

flnacTMK, BHyTpeHHMe pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



0 



HoMep 3aKa3a 
9 26 04 165 02 0 



HoMep 3aKa3a 



AKKyMyj151TOp 

JlMTMM-MOHHbiM Ha 1 8 B, 4 Ah, c m h ah k3to poM ypoBHA 3ap«Aa. 



AKKyMy/i^Top 

JlMTMM-MOHHbiM Ha 1 8 B, 2 Ah, c m h ah k3to poM ypoBHA 3ap«Aa. 



9 26 04 161 02 0 



KoMn/ieKT 6mt FEIN Impact Bit Box 29 

AByxKOMnoHeHTHbie 6mtw (29 mm) H3 BbicoKOKanecTBeHHOM 
nernpoBaHHOM m onTMManbHO 3aKaneHHOM MHCTpyMeHTanbHOM 
CTann. MaKCMManbHafl 30Ha CKpyHMBaHMs. Bonee npoAon>KM- 
TenbHbiM cpoK cny>K6bi no cpaBHeHMio co CTaHAapTHbiMM 6m- 
TaMM Ha 25 mm. Taione noAxoAflT aha yAapHbix bmhtobcptob. 
KoMnneKT nocTaBKM: PZ 2, PZ 3, TX1 5, TX20, TX25, TX30, 
TX40 + MarHMTHbiM AepxoTenb 6nTbi. 




HoMep 3aKa3a 
6 05 10 221 01 0 



HoMep 3aKa3a 



9 26 04 096 01 0 



25 



Multi Master 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



AFMM 14 7 129 09 28 95 0 

MaiuMHa 6e3 aKKyiviynflTopa m 3ap«AHoro ycrpoPicTBa 



4014586869049 



03 




Hanpa>KeHi/ie aKKyMynaTopa 


B 14,4 


3a>KMM nHcrpyMeHTa 


QuickIN 


Kone6aHMA 


o6/mhh 11 000-18 000 


LUnMcj)OBanbHafl nnacTMHa Ha yron 


MM 80 



CBeAeHi/m o npi/iHaAne>KHocTflx cm. Ha crp. 26 
MaiuMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha CTp. 206 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



AFMM 14 



7 129 09 61 00 0 



4014586872117 



03 



yHMBepcanbHa^ ckicreivia c nuTaHneM ot aKKyiviynflTopa aha OTAenKM m peMOHTa c 6onbiuMM Bbi6opoM npnHaAne>KHOCTeM aha 
pa3HOo6pa3Horo npkiMei-iei-imq. 

B ueHy bxoamt: 

1 FEIN Multi Master AFMM 14, 1 LunMc|x>BanbHafl nnacTMHa, 
no 5 amckob M3 a6pa3MBHOM iiiKypKM (K 60, 80, 120, 180), 
1 yHMBepcanbHoe nnnbHoe noncm-io E-Cut (44 mm), 1 nmibHoe 
nonoTHO E-Cut Long-Life (65 mm), 1 cerMeHTHoe nnnbHoe 
nonoTHo c TBepAoennaBHbiM HanwneHMeM, 1 TBepAoennaBHbiM 
paiunnnb (TpeyronbHbiki), c nepcjjopau.MeM, 1 cerMeHTHoe 
nnnbHoe nonoTHo M3 6bicrpope>KymeM crann noBbiiueHHOM 
ctomkoctm, 1 >KecTKHH wnaTenb, 2 aKKyMynflTopa (hmtmm- 

MOHHblx), 1 yCTpOMCTBO AHfl yCKOpeHHOM 3ap?IAKM ALG 50 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 26 
MaiuMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha CTp. 206 




Hanp?i>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 14,4 


EMKocTb aKKyMynflTopa 


A-h 4 


Bee c aKKyMyn?iTopoM 


Kr 1,7 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 


QuickIN 


Kone6aHMA 


o6/mmh 1 1 000-1 8 000 


LLInMcj)OBanbHafl nnacTMHa Ha yron 


MM 80 



jltiMast 



1 



CncTeMHbiM neMOAaHHMK nycTOM 

l~lnaCTMKOBblM HeMOAaHHMK C npaKTMHHblMM BHyTpeHHMMM 

OTAeneHMAMM, 6e3 MaujMHbi m npMHaAne>KHocTeM. 
floAxoAMT Ann AFMM 14 



0 



HoMep 3aKa3a 



AKKyMyi151TOp 

JlMTMeBO-MOHHblM Ha 14,4 B, 4 A-H, C MHAMKaTOpOM 

ypoBHA 3ap?iAa 



9 26 04 164 02 0 



HoMep 3aKa3a 



3 39 01 118 93 0 



6bicTpo3ap;iAHoe ycrpoMCTBO ALG 50 

I~Ioaxoamt Ana Bcex nMTMM-MOHHbix aKKyMynflTopoB FEIN. 
BpeMA 3ap?iAKM ot 35 mmh. 



HoMep 3at<a3a 



9 26 04 129 01 0 



BbicTpo3ap«AHoe ycrpoMCTBO ALG 30 

5bicTpo3apflAHoe ycTpoMCTBO Ann HMKenb-KaAMMeBbix 
m nMTMeBo-MOHHbix aKKyMynaTopoB FEIN. 
BpeMA 3apflAKM ot 25 mmh. 



HoMep 3aKa3a 



9 26 04 096 01 0 



26 



sa FEIN: 

► CaMbiki BbicoKonpon3BOAHTenbHbiki ocunnnnpyKDiMMM 

MHCTpyMeHT Ha pblHKe. 

► MaKCMManbHafl CKopocTb pa6oTbi. 

► OrpoMHbiM Bbi6op npnHaAne>KHocTeM m pa3Hoo6pa3ne 
b npuMeHeHMM. 
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MoiUHbiki 


MaiuMHa 6e3 


BbicoKonpo- 


BbicoKonpo- 


BbicoKonpo- 


BbicoKonpo- 


MoiUHbIM 


BbicoKonpo- 


ocukinnM- 


aKKyNiynflTopa 


M3BOAHTenb- 


H3BOAMTenb- 


M3BOAMTeflb- 


M3BOAMTenb- 


ocuMnnM- 


M3BOAMTenb- 


pyiOLUMM 


m 3ap?iAHoro 


Haa cMCTeivta 


Hafl CMCTeMa 


Haa CMCTeMa 


Haa CMCTeMa 


pyKDLUMM 


Ha?i CMCTeMa 


MHCTpyMeHT 


ycTpoPicTBa 


Ana OTAenKH 


Ana OTAenKM 


Ana OTAenKM 


Ann OTAenKM 


MHCTpyMeHT 


Ann peMOHTa 


Ha aKKyivty- 




M peMOHTa CO 


M peMOHTa CO 


M peMOHTa CO 


M peMOHTa CO 


Ha aKKyMy- 


aBTOMo6MneM, 


nflTopax Ana 




cneukianbHOM 


cneuManbHOM 


cneuManbHOM 


cneuManbHOM 


nflTopax Ann 


co cneuM- 


OTAenKM, 




OCHaCTKOM 


OCHaCTKOM 


OCHaCTKOM 


OCHaCTKOM 


aBTOcepBMca, 


anbHblMM 


peMOHTa m 




Ana AeMOH- 


Ana 6bicTpo- 


Ana yAo6HOM 


Ana Bbi- 


C CMCTeMOM 


npMHaAne>K- 


aBTocepBkica, 




Ta>Ka CTapbix 


ro M TOHHOrO 


BbieMKM 


nonHeHMA 


6wcTporo 


hoctamm Ann 


C CMCTeMOM 




OKOH H 


nMneHMA npn 


nnMTOK m 


Ba>KHeMLUMX 


3a>KMMa. 


6blCTpOM M 


6wcTporo 




3aMeHbi cre- 


MOHTa>Ke 


yAaneHMA 


3aAan npn 




6e3onacHOM 


3a>KMMa. 




KnonaKeTOB, 


AepeBAHHbix 


nnMTOHHblX 


caHTex- 




BbieMKM aBTO- 






yno>KeHHbix 


KOHCTpyKUMM. 


LUBOB npM 


HMHeCKOM 




Mo6MnbHblX 






b «nocTenb» 




caHauMM BaH- 


peMOHTe. 




CTeKon. 






M3 33Ma3KM. 




Hbix KOMHaT. 









Ct P . 28 28 28 28 29 29 29 30 





5 

SC 


Hanp?i>KeHMe aKKyMynaTopa (B) 


18 


18 


18 


18 


18 


18 


18 


18 


X 

sc 


5 
h 


EMKOCTb aKKyMynflTopa (A-h) 


4 




4 


4 


4 


4 


4 


4 


u 

T 


U 

s 

Q_ 


Kone6aHM?i (o6/mmh) 


11 000-18 500 


11 000-18 500 


11 000-18 500 


11 000-18 500 


11 000-18 500 


11 000-18 500 


11 000-18 500 


11 000-18 500 


5 
X 


h 


Bee c aKKyMynflTopoM (ki - ) 


2,0 




2,0 


2,0 


2,0 


2,0 


2,0 


2,0 


X 
<D 
1- 


xapai 


AMnnMTyAa (l~paAycbi) 


2x1,7 


2x1,7 


2x1,7 


2x1,7 


2x1,7 


2x1,7 


2x1,7 


2x1,7 




3a>KMM MHCTpyMeHTa 


QuickIN 


QuickIN 


QuickIN 


QuickIN 


QuickIN 


QuickIN 


QuickIN 


QuickIN 



27 



SuperCut 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



AFSC 18 7 1 36 01 00 23 0 401 4586866857 03 

MoiMHbiki ocunnnnpyKDiMMM MHCTpyivieHT Ha aKKyiviynflTopax aha OTAenKM, peMOHTa m aBTOcepBuca, c cucTeMOM 6biCTporo 3a>KMMa. 

B neny bxoamt: 

1 MHCTpyivieHT FEIN Akku SuperCut AFSC 18 b nnacTMKOBOM 
neMOAaHHHKe, 2 aKKyMyrmTopa (nMTMM-MOHHbix), 

1 3ap?lAHOe yCTpOMCTBO 



Hanpa>KeHi/ie aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyiviynflTopa 


A-H 


— 


Kone6aHMA 


o6/mmh 


11 000-18 500 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


2,0 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x1,7 


3a>KHM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 



CBeAeHkifl o npkiHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 30 m 206 
MaiiJMHy c nkuaHkieM ot ceTM cm. Ha CTp. 195 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



AFSC 18 7 136 01 28 94 0 

MaiuMHa 6e3 aKKyMyn^Topa m 3ap«AHoro ycrpoPicTBa 




Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


Kone6aHMA 


o6/mmh 


11 000-18 500 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x1,7 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 



4014586868646 



CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 30 m 206 
MaujMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha crp. 195 



03 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



l~lpocj>eccHOHajibHbiH KOM n J1GKT 

AFSC 18-FEIN 

«PeMOHT m 3aMeHa okoh» 



7 136 01 51 01 0 



4014586866901 



03 



BbicoKonpon3BOAHTenbHafl cucTeMa aha OTAsriKM v\ peMOHTa co cneunanbHOM ocHacTKOM aha AeMOHTawa crapbix okoh m 3aiv\eHbi 
CTeKnonaKeTOB, yno>KeHHbix b «nocTenb» M3 3aMa3KM. 

B u,eHy bxoamt: 

1 MHCTpyMeHT FEIN Akku SuperCut AFSC 18 b nnacTMKOBOM 
neMOAaHHHKe, 1 nnnbHoe nonoTHO M3 6bicTpope>KymeM crann, 
c ycTynoM, 0 100 mm, 1 rinnbHoe nonoTHO M3 6bicrpope>Kymeki 
CTariM no AepeBy 0 100 mm, 1 nnnbHoe nonoTHO E-Cut Long-Life 
(MOAenb 163), no OAHOMy yHMBepcanbHOMy nnnbHOMy nonoTHy 
E-Cut (MOAenn 147, 148), 1 pa3pe3HOM ho>k rpn6oBMAHOM c|)opMbi, 

1 ynop, orpaHMHMBaiouiMM rny6nHy o6pa6oTKM, 1 ujnnc|)OBanbHafl 
nnacTMHa, no 5 a6pa3MBHbix HaKnaAOK (3epHMCTocTM 80, 120, 
180), Oahh nepexoAHMK m ABa ynpyrnx 3a>KMMHbix aneMeHTa, 

2 aKKyMynflTopa (nMTMM-MOHHbix), 1 3apaAHoe ycrponcTBo 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 30 m 206 
MaujMHy c nkiTaHkieM ot ceTM cm. Ha CTp. 195 




Hanp?i>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMynflTopa 


A-H 


WM 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


2,0 


Kone6aHMA 


o6/mmh 


11 000-18 500 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x1,7 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ripo+eccMOHajibHbiM KOMn ji6kt AFSC 18-FEIN 7 136 01 52 01 0 4014586866925 03 

«BiiyTpeHHflfl OTAe/iKa no Aepeey» 

BbicoKonpon3BOAHTenbHafl ci/icreMa aha OTAenKM m peMOHTa co cneunanbHOM ocHacTKOM aha 6biCTporo m tohhoto nmiei-ii/m npi/i 

MOHTa>Ke AepeBflHHblX KOHCTpyKUMM. 

B u,eHy bxoamt: 

1 MHCTpyMeHT FEIN Akku SuperCut AFSC 18 b nnacTMKOBOM 
neMOAaHHMKe, 1 riMnbHoe nonoTHO M3 6bicrpope>KyLueM CTanM 
no AepeBy 0 100 mm, 4 nMnbHbix nonoTHa E-Cut Long-Life 
(MOAenM 162, 163, 164, 165), 4 BbicoKOTOHHbix nMnbHbix 
nonoTHa E-Cut (MOAenM 119, 120, 121, 122), no OAHOMy 
yHMBepcanbHOMy nMnbHOMy nonoTHy E-Cut (MOAenM 147, 148), 

1 ynop, orpaHMHMBaioLUMM rny6MHy o6pa6oTKM, 1 LunM^oBanbHaa 
nnacTMHa, no 5 a6pa3MBHbix HaKnaAOK (3epHMCTOCTM 80, 120, 
180), Oamh nepexoAHMK m ABa ynpyrMx 3a>KMMHbix aneMeHTa, 

2 aKKyMynflTopa (nMTMM-MOHHbix), 1 3ap?iAHoe ycTpoMCTBo 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 30 m 206 
MaujMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha crp. 195 




Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMynflTopa 


A-H 


— 


Kone6aHMA 


o6/mmh 


11 000-18 500 


Bee c aKKyMyn?iTopoM 


Kr 


2,0 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x1,7 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 



28 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ripO(|>eCCMOHaJ1bHblM KOMfl J16KT AFSC 18-FEIN 

«CaHai4Mfl n jimtkm m eamibix komh^t» 



7 136 01 53 01 0 



4014586866949 



03 



BbicoKonpon3BOAHTenbHafl ckicreivia aha OTAenKM m peMOHTa co cneunanbHOM ocHacTKOki aha /ao6hom BbieMKM nnnTOK m yAaneHi/m 
nnnTOHHbix lubob npi/i caHaunn BaHHbix KOMHaT. 

B neny bxoaut: 

1 MHCTpyMeHT FEIN Akku SuperCut AFSC 18 b nnacTMKOBOM 
HeMOAaHHMKe, 1 cerMeHTHbiM ho>k c anMa3HbiM noKpbiTMeM 
(MOAenb 162), Oahh cerMeHTHbiM ho>k c TBepAocnnaBHbiM 
noKpbiTMeM (MOAenb 224), no oAHOMy yHMBepcanbHOMy 
nmibHOMy nonoTHy E-Cut (moachm 147, 148), 1 pa3pe3HOM ho>k 
rpn6oBMAHOM <()opMbi, 1 wnaTenb, 2 pawn^n* c TBepAocnnaBHbiM 
noKpbiTMeM, TpeyronbHOM <|)opMbi c nep<|)opaiJ,MeM Ana OTcoca 
nbinn, Oahh nepexoAHMK m ABa ynpymx 3a>KMMHbix aneMeHTa, 

2 aKKyMyrmTopa (nMTMM-MOHHbix), 1 3ap?iAHoe ycrpoMCTBo 

CBeAeHMfl o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 30 m 206 
MaiiJMHy c nMTaHkieM ot ceTM cm. Ha crp. 195 




- ^ M * 



Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMyrmTopa 


A-H 


4 


Kone6aHMA 


o6/mmh 


11 000-18 500 


Bee c aKKyMyn?iTopoM 


Kr 


2,0 


AMnni/iTyAa 


TpaAycbi 


2x1,7 


3a>KMM HHCTpyMeHTa 




QuickIN 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ripOcj>eCCHOHaJlbHblH KOMfl JieKT 

AFSC 18-FEIN ycTaHOBKa caHTexHMKM 

M CMCTeM OTOfl JieHMfl 



7 136 01 56 01 0 



4014586866963 



03 



BbicoKonpon3BOAHTenbHafl CMcreivia aha OTAenKM m peMOHTa co cneunanbHOM ocHacTKOM aha BbinormeHi/m Ba>KHeMLunx 3aAan npn 
CaHTeXHMHeCKOM peMOHTe. 

B ueHy bxoaht: 

1 MHCTpyMeHT FEIN Akku SuperCut AFSC 18 b nnacTMKOBOM 
HeMOAaHHMKe, 1 cerMeHTHbiM ho>k c anMa3HbiM noKpbiTMeM 
(MOAenb 162), l~lo OAHOMy MHCTpyMeHTy Arm Bbipe3aHMfl 
BbieMOK (12, 13 m 22 mm), 1 yAnMHeHHbiM npaMOM pa3pe3HOM 
ho>k (MOAenb 116), no OAHOMy yHMBepcanbHOMy nnnbHOMy 
nonoTHy E-Cut (MOAenM 147, 148), 1 LunaTenb, Oamh 
paiunnnb c TBepAocnnaBHbiM noKpbiTMeM TpeyronbHOM cj)opMbi 
c nepct)opau.MeM Ann OTcoca nbinn, Oamh nepexoAHMK m 
ABa ynpyrnx 3a>KMMHbix aneMeHTa, 2 aKKyMynaTopa (nMTMM- 

MOHHblx), 1 3ap?IAHOe yCTpOMCTBO 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha CTp. 30 m 206 
MaujMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha CTp. 195 




Hanp?i>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMynflTopa 


A-H 


4 


Kone6aHMA 


o6/mmh 


11 000-18 500 


Bee c aKKyMyn?iTopoM 


Kr 


2,0 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x1,7 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



AFSC 1 8 - Automotive 7 1 36 02 00 23 0 401 4586866987 

MoiMHbiM ocunnnnpyKDiMMM MHCTpyMeHT Ha aKKyMynflTopax aha aBTOcepBuca, c CMCTeMOM 6biCTporo 3a>KMMa. 



03 




Hanpji>KeHMe aKKyMynsTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMynflTopa 


A-H 


WM 


Kone6aHMA 


o6/mmh 


11 000-18 500 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


2,0 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x1,7 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 



B ueHy bxoamt: 

1 MHCTpyMeHT FEIN Akku SuperCut AFSC 18 b nnacTMKOBOM 
HeMOAaHHMKe, 1 33tohhom 6pycoK (6 37 19 010 01 4), Oamh 
3amMTHbiM KO>Kyx Ana CMeHbi MHCTpyMeHTa, 2 aKKyMynaTopa 

(nMTMM-MOHHblx), 1 3apflAHOe yCTpOMCTBO 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha CTp. 30 m 206 
MaujMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha crp. 195 
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SuperCut 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ripocj>eccHOHajibHbiH KOM n JieKT 
AFSC 18-FEIN aia zibtoctckoji bmMKa 



7 136 02 56 01 0 



4014586867038 



03 



BbicoKonpon3BOAHTenbHafl cucTeMa aha peMOHTa aBTOMo6nneki, co cneunanbHbiMM npnHaAne>KHOCTflMM aha 6bicTpoPi m 6e3onacHOM 

BbieMKM aBT0M06kinbHblX CTeKOfl. 




Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocrb aKKyiviynjiTopa 


A-H 


4 


Kone6aHMA 


o6/mmh 


11 000-18 500 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


2,0 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x1,7 


3a>KMM nHCTpyMeHTa 




QuickIN 



B ueHy bxoamt: 

1 MHCTpyMeHT FEIN Akku SuperCut AFSC 18 b nnacTkiKOBOM 
neMOAaHHHKe, 3 3y6naTbix Ho>Ka L-o6pa3HOM cjjopMbi 
(MOAenb 207), Asa L-o6pa3Hbix 3y6naTbix pa3pe3Hbix Howa 
(MOAenb 208), Oamh L-o6pa3Hbiki 3y6HaTbiki pa3pe3Hon ho>k 
(MOAenb 209), no 1 Howy U-o6pa3HOM c))opMbi b ycuneHHOM 
McnonHeHMM (MOAeni/i 157 n 1 11), 2 3y6naTbix homo 
U-o6pa3HOM c))opMbi b ycnneHHOM McnonHeHMM (MOAenb 
212), 1 npflMOM Z-ho>k c perynkipyeMbiM ponHKOBbiM ynopoM 
(MOAenb 143), 1 npaMon 3y6HaTbiki Z-ho>k (MOAenb 081), 
Oamh 3amnTHbiH Ko>Kyx Ann cmchw m h crpy Me h Ta, 1 3aTOHHOM 
6pycoK (6 37 19 010 01 4), 2 aKKyMynaTopa (nMTHH-MOHHbix), 

1 3apflAHOe yCTpOMCTBO 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 30 m 206 
MawHHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha crp. 195 



HoMep 3aKa3a 



EbicTpo3ap»AHoe ycrpoMCTBO ALG 50 

I~Ioaxoaht Ann Bcex nMTMM-MOHHbix aKKyMynaTopoB FEIN. 
BpeMA 3ap?iAKM ot 35 mmh. 



0 



HoMep 3aKa3a 
9 26 04 165 02 0 



AKKyMyjiflTop 

JlMTMM-MOHHbiM Ha 1 8 B, 4 Ah, c MHAMKaTopoM ypoBHA 3apjw. 



9 26 04 129 01 0 



BbicTpo3ap«AHoe ycrpoMCTBO ALG 30 

BbicTpo3ap?iAHoe ycTpoMCTBO Ann HMKenb-KaAMMeBbix 
m nMTMeBo-MOHHbix aKKyMynaTopoB FEIN. 
BpeMA 3ap?iAKM ot 25 mmh. 

HoMep 3aKa3a 

9 26 04 096 01 0 
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LLIjiMLieBbie hohkhml^n 




MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



ABSS 1.6 E 7 130 01 28 00 0 

MaiuMHa 6e3 aKKyMyn^Topa m 3ap«AHoro ycrpoPicTBa 




Hanpji>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


2 000-3 500 


CKOpOCTb pe3aHMA 


m/mmh 


5-8 


Make. TonmnHa MaTepnana 




CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


1,6 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 1,2 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


0,8 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


2,0 


ujkipnHa pe3a 


MM 


5,0 


MuHMManbHbiki paAnyc KpkiBOH 


MM 


90 (30) 


AnaMeTp Bpe3aHHfl 


MM 


15(8) 



4014586876047 



CBeAeHi/m o npi/iHaAne>KHocTflx cm. Ha crp. 32 
MawkiHy c nkuaHkieM ot ce™ cm. Ha CTp. 110 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABSS 1.6 E 7 130 01 61 00 0 4014586876078 

yAo6Hbie, nerKO BnncbiBaKDiunecfl b KpuBbie aKKyMyrmTopHbie mnnueBbie hokhmuw aha pe3a 6e3 Kopo6neHkm. 



01 




Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


EMKOCTb aKKyMynflTopa 


A-H 




HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


2 000-3 500 


CKOpOCTb pe3aHMA 


m/mhh 


5-8 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


1,9 


MaKC. TonmnHa MaTepnana 




CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


1,6 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


1,2 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


0,8 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


2,0 


wkipkiHa pe3a 


MM 


5,0 


MkiHHManbHbiM paAnyc kpmboh 


MM 


90 (30) 


AMaMeTp Bpe3aHi/m 


MM 15(8) 



B ueHy bxoamt: 

1 ABSS 1.6 E, 2 aKKyMynflTopa (nMTMH-MOHHbix), 
1 6bicTpo3ap?iAHoe ycTpoMCTBo ALG 50, 1 pe>KymMM ho>k, 
npflMOM, ao 1,6 mm, 1 napa ry6oK, 1 Knion, 1 nnacTMaccoBbiM 
neMOAaH Ana MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npi/maAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 32 

MaiuMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha CTp. 110 
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LUjIMUeBbie HOKHMUbl 



HoMep 3aKa3a 



MHCTpyMeHTajibHbie hcmoa&hhhkm 

flnacTMK, BHyTpeHHkie pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



3 39 01 118 01 0 




HoMep 3aKa3a 



3 39 01 119 00 0 



HoMep 3aKa3a 



EbicTpo3ap»AHoe ycrpoMCTBO ALG 50 

IIoaxoaht aha Bcex nMTMki-MOHHbix aKKyMyrmTopoB FEIN. 
BpeMA 3ap?iAKM ot 35 muh. 



9 26 04 129 01 0 



HoMep 3aKa3a 



EbicTpo3ap»AHoe ycrpoMCTBO ALG 30 

5bicTpo3ap?iAHoe ycrpoMCTBO Ana HMKenb-KaAMkieBbix 
m nMTkieBo-MOHHbix aKKyMynsTopoB FEIN. 
BpeMA 3ap?iAKM ot 25 mmh. 



9 26 04 096 01 0 



0 



HoMep 3aKa3a 



AKKyMyjiflTop 

JlklTkieBO-HOHHblM Ha 14,4 B, 4 A-H, C MHAMKaTOpOM 

ypoBHfl 3apjw 



9 26 04 164 02 0 



AKKyMyjurrop 

nMTkieBO-MOHHblki Ha 14,4 B, 2 A-H, C MHAMKaTOpOM 

ypoBHA 3apaAa 



riacTa aji« pe3aHM^ 

flacTa, npHMeHfleMaa npi/i o6pa6oTKe nncTOBoro MeTanna. 



njiacTMKOBaa KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHMK Ana MenKMx AeTanen m 
npnHaAne>KHocTeM noAxoAMT k neMOAaHHMKy aha 
MHCTpyMeHTOB 3 39 01 118 01 0, MaKc. 5 ujT./HeMOAaH. 



3 21 32 020 12 9 


ToniuMHa nkicra 

MM 


Pa3pe3HOM HO>K 

Ana CTanbHoro nkicra ao 400 H/mm 2 


HoMep 3aKa3a 


1 6 




J I J UO I JU \J\J 7 


ToniuMHa nkicra 

MM 


Pa3pe3HOM HO>K 

Ana HepMOBerameM crann ao 800 H/mm 2 


HoMep 3aKa3a 


0,8 




3 13 08 152 00 1 


ToniuMHa nkicra 

MM 


Ho>k A-n« KpMBOJiMHeMHbix pa3pe3o 

Ana CTanbHoro nkicra ao 400 H/mm 2 


B 

HoMep 3aKa3a 


1,0 




3 13 08 151 00 8 


HoMep 3aKa3a 


PoKymne njiacTMHbi 

1 napa 




3 13 08 153 01 4 



HoMep 3aKa3a 
9 26 04 160 02 0 
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JlHCTOBbie HO>KHMl4bl 




MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABLS 1.6 E 7 130 0228 000 

MaiuMHa 6e3 aKKyMyn^Topa m 3ap«AHoro ycrpoPicTBa 



4014586876122 



01 




MoAenb 



Hanpa>KeHi/ie aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


CBeA6Hki?i o npnHaAJ"ie>KHocT?ix cm. Ha crp. 33 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


2 200-3 700 


MawkHy c nkuaHkieM ot ce™ cm. Ha CTp. 113 


CKOpOCTb pe3aHMA 


m/mmh 


6-9 




Make. TonmnHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


1,6 




CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 1,2 




CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


1,0 




UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


2,0 




MkiHkiManbHbiki paAnyc Kpi/iBOH 


MM 


15 




HoMep 


3aKa3a 




EAN 



PK 



ABLS 1.6 E 



7 130 02 61 00 0 



4014586876153 



01 



YAoSHbie, nerKO Bni/icbiBatomi/iecfl b KpuBbie aKKyMyn^TopHbie nucTOBbie HO>KHMi4bi aha pe3aHMA m o6pe3KM kpomok tohkoto MeTanna. 

B ueHy bxoaht: 

1 ABLS 1.6 E, 2 aKKyMynflTopa (nkiTHH-noHHbix), 
1 6bicTpo3ap?iAHoe ycTponcTBo ALG 50, Aon6e>KHbiM m 
HacTonbHbiM ho>k, 1 napa KnioneM, 1 ycTponcTBo aha OTBOAa 
CTpy>KKM, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH aha MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 33 

MaiuHHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha CTp. 113 




Hanpa>KeHkie aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


EMKOCTb aKKyMynflTopa 


A-H 




HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


2 200-3 700 


CKOpOCTb pe3aHMA 


m/mhh 


6-9 


Bee c aKKyMyrmTopoM 


Kr 


2,1 


MaKC. TonmnHa MaTepnana 




CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 1,6 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


1,2 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 1,0 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


2,0 


MklHMManbHblH paAHyC KpklBOM 


MM 


15 




MHCTpyivieHTajibHbie hcmoa^hmmkm 

flnacTHK, BHyTpeHHkie pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



HoMep 3aKa3a 



3 39 01 118 01 0 




rijiacTMKOBafl KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHMK Ann MenKMx AeTanen m 
npnHaAne>KHocTeM noAxoAMT k neMOAaHHMKy Ann 
HHCTpyMeHTOB 3 39 01 1 1 8 01 0, MaKC. 5 ujT./neMOAaH. 



HoMep 3ai<a3a 
3 39 01 119 00 0 



HoMep 3aKa3a 



5bicTpo3ap«AHoe ycrpoMCTBO ALG 50 

rioAxoAMT Ann Bcex nMTMM-MOHHbix aKKyMynaTopoB FEIN. 
BpeMA 3ap?iAKM ot 35 mmh. 



9 26 04 129 01 0 



HoMep 3aKa3a 
9 26 04 096 01 0 



5bicTpo3ap«AHoe ycrpoMCTBO ALG 30 

BbicTpo3ap?iAHoe ycTponcTBo Ann HMKenb-KaAMMeBbix 
m nMTMeBo-MOHHbix aKKyMynaTopoB FEIN. 
BpeMA 3ap?iAKM ot 25 mmh. 




HoMep 3aKa3a 
9 26 04 164 02 0 



AKKyMyjiflTop 

JlMTMeBO-MOHHblM Ha 14,4 B, 4 A-H, C MHAMKaTOpOM 

ypoBHA 3ap?iAa 



&2 



HoMep 3ai<a3a 



AKKyMyn^Top 

JlMTMeBO-MOHHblM Ha 14,4 B, 2 A-H, C MHAMKaTOpOM 

ypoBHA 3ap?iAa 



9 26 04 160 02 0 



riacTa A-n« pe3aHMfi 

flacTa, npMMeH?ieMafl npi/i o6pa6oTKe nncTOBoro MeTanna. 



HoMep 3ai<a3a 



3 21 32 020 12 9 




Ao/l6e>KHblM M HaCTOil bHbIM HO>K 

Ana MeTanna ao 800 H/mm 2 



HoMep 3aKa3a 



3 13 08 072 00 0 
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BblCeHHbie HOHCHMU.bl 



► BeCKOMnpOMMCCHafl MaHeBpeHHOCTb, KOMnaKTHOCTb 
M MOLMHOCTb. 

► MoiMHOCTb, MAeHTMHHafl MOLMHOCTM C nMTaHMeM OT CeTM. 

► TpexneTHAfl rapaHTkm FEIN PLUS b tom nucne Ha 
aKKyiviynflTop m 3ap«AHoe ycTpoMCTBO. 








UJ 

*o 




UJ 

*o 




1 .3 CSE 




1 .3 CSE 


I.3 TE 




I.3 TE 








ABLK 1 




ABLK 1 




ABLK 1 




ABLK 1 


ABLK 1 




ABLK 1 








MaiiJMHa 6e3 
aKKyMynflTopa 
m 3ap?iAHoro 
ycTpokicTBa 


YHMBepcanbHbie 
aKKyMyrmTopHbie 

BblCeHHbie HO>KHM- 

Ubi Ana BoriHMCTbix 
m TpaneueBMAHbix 
roc|)pkipoBaHHbix 
nkicTOB, npocj)nneM 
n nMCTOBoro 
MeTanna. 


MaiiJMHa 6e3 
aKKyMyrmTopa 
m 3ap*iAHoro 
ycTpoPicTBa 


KoMnaKTHbie 

M npOH3BOAMTenb- 

Hbie aKKyMyrm- 
TopHbie BbiceHHbie 
HOKHMUbi Arm 

BOHHMCTblX HMCTOB. 


MaiiJMHa 6e3 
aKKyMyrmTopa 
m 3apaAHoro 

yCTpOMCTBa 


KoMnaKTHbie 

M npOM3BOAMTeflb- 

Hbie aKKyMyrm- 
TopHbie BbiceHHbie 
HOKHMUbi Arm 
TpaneueBMAHbix 
rocj)pnpoBaHHbix 

HMCTOB. 


CTp. 


35 


35 


35 


36 


36 


36 


s 

X 
V 
X 

2 

5 
Q_ 
□ 


KpMBonMHeMHbie pe3bi AA AA AA AA AA AA 


Bbipe3bi 


A 


A 


A 


A 


A 


A 




Hanp?i>KeHMe aKKyMyrmTopa (B) 




14,4 




14,4 




14,4 


14,4 




14,4 




14,4 




EMKOCTb aKKyMyrmTopa (A-h) 




4 




4 




4 




HacTOTa xoaob (o6/mmh) 




1 300 




1 300 




1 600 


1 600 




1 600 




1 600 


5 


CKopocrb pe3aHMA (m/mhh) 


1,5 


1,5 


1,9 


1,9 


1,9 


1,9 


s 

h 

u 

5 
Q_ 


Bee c aKKyMynflTopoM (Kr) 








2,1 






2,1 








2,1 


h 

rt 
CL 
rt 


CTanb ao 400 H/mm 2 (mm) 


1,6 


1,6 


1,3 


1,3 


1,3 


1,3 


X 
0) 
5 
5C 
U 


CTanb ao 600 H/mm 2 (mm) 




1,0 




1,0 




0,8 


0,8 




0,8 




0,8 


SXHMHC 


CTanb ao 800 H/mm 2 (mm) 


0,7 


0,7 


0,6 


0,6 


0,6 


0,6 


H 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 HI 
mm 2 (mm) 




2,5 




2,5 




2,0 


2,0 




2,0 




2,0 




LUkipkiHa BbicexaeMOki Aopo>KKM 
(mm) 


5 


5 


4 


4 


4 


4 




0 Bpe3SHMfl c MaTpkiueki (mm) 




22 




22 




19 


19 




19 




19 




MkiHMManbHbiki paA^yc Kpi/iBOki 
(BHyTpeHHMki/Hapy>KHbiki) (mm) 


30/35 


30/35 


15/20 


15/20 


25/30 


25/30 


V 

s 


QuickIN 




• 




• 




• 


• 




• 




• 


X 

o 

? 

X 


HanpaBneHkie pe3a 


8x45° 


8x45° 


8x45° 


8x45° 


8x45° 


8x45° 


u 

0 


BpaiuaKDiukikicfl Kpyrnbin 
npo6okiHHK 




• 




• 




• 


• 




• 




• 



A npnroAHOCTb 
34 



AA Hakinynujafl npuroAHOCTb 



• MMeeTca 



BblCeHHbie HOKHML^bl 




MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABLK1.6E 7 132 01 28 00 0 

MaiuMHa 6e3 aKKyiviynflTopa m 3ap«AHoro ycrpoMCTBa 




HanpaweHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


1 300 


CKOpOCTb pe3aHMA 


m/mmh 


1,5 


Make. TonmnHa MaTepnana 






Cranb ao 400 H/mm 2 


MM 


1,6 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


1,0 


Cranb ao 800 H/mm 2 


MM 


0,7 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


2,5 


LUkipMHa BbiceKaeMOki Aopo>KKM 


MM 


5 


0 Bpe3aHna c MaTpkiueki 


MM 


22 


MuHMManbHbiki paAnyc kpmbom 
(BHyTpeHHHki/Hapy>KHbiM) 


MM 


30/35 



4014586870625 



B neny bxoaht: 

MaTpkiua, riyaHcoH, MaTpnueAepwaTenb 
CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 37 
MaiiJMHy c nkuaHkieM ot ceTM cm. Ha crp. 116 



01 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABLK1.6E 



7 132 01 61 00 0 



4014586869643 



01 



yHMBepcanbHbie aKKyMyrmTopHbie BbicenHbie hokhmuw aha Bom-mcTbix v\ TpaneueBMAHbix roc^pupoBaHHbix hmctob, npoc|>kineM 
m nucTOBoro MeTanna. 

B ne»y bxoaht: 

1 MHCTpyMeHT ABLK 1.6 E b nnacTMKOBOM neMOAaHHMKe, 

1 yCTpOMCTBO aha yCKOpeHHOM 3apflAKH ALG 50, 

2 aKKyMynflTopa (nMTMM-MOHHbix) 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 37 
MaiiJMHy c ni/iTaHkieM ot ceTM cm. Ha crp. 116 




Hanpa>KeHi/ie aKKyMyrmTopa 


B 


14,4 


EMKOCTb aKKyMynflTopa 


A-H 


WM 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


1 300 


CKOpOCTb pe3aHMA 


m/mmh 


1,5 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kr 


2,1 


MaKC. TonmnHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


1,6 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


1,0 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


0,7 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


2,5 


LUkipMHa BbiceKaeMOM Aopowxki 


MM 


5 


0 Bpe3aHHA c MaTpnueM 


MM 


22 


MkiHHManbHbiM paAHyc kpmboh 

(BHyTpeHHHkl/Hapy>KHblM) 


MM 


30/35 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABLK 1 .3 CSE 7 1 32 02 28 00 0 

MaiuMHa 6e3 aKKyMyn^Topa m 3ap«AHoro ycTpoMCTBa 




Hanpji>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


1 600 


CKOpOCTb pe3aHMA 


m/mmh 


1,9 


Make. TonmMHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


1,3 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


0,8 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


0,6 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


2,0 


LUkipi/iHa BbiceKaeMOM Aopo>KKM 


MM 


WM 


0 Bpe3aHMA c MaTpMueM 


MM 


19 


MMHMManbHbIM paAMyC KpMBOM 
(BHyTpeHHMM/Hapy>KHblM) 


MM 


15/20 



4014586870656 



B u,eHy bxoaht: 

MaTpMua, riyaHcoH, MaTpnueAepwaTenb 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 37 
MaiiJMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha crp. 116 



01 



35 



BblCeHHbie HOKHML^bl 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABLK 1.3 CSE 7 1 32 02 61 00 0 401 4586869698 

KoMnaKTHbie m npon3BOAHTenbHbie aKKyMyn^TopHbie BbicenHbie HO>KHMi4bi aha BonHMCTbix hmctob. 



01 




Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


EMKocrb aKKyiviynflTopa 


A-H 


4 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


1 600 


CKOpOCTb pe3aHM?i 


m/mmh 


1,9 


Bee c aKKyMyn?iTopoM 


Kr 


2,1 


Make. TonmnHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


1,3 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


0,8 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


0,6 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


2,0 


LUkipMHa BbiceKaeMOki Aopo>KKM 


MM 




0 Bpe3aHHA c MaTpkiueM 


MM 


19 


MuHMManbHbiki paAnyc kpmbom 

(BHyTpeHHMki/Hapy>KHblM) 


MM 


15/20 



B neny bxoamt: 

1 MHCTpyMeHT ABLK 1.3 b nnacTMKOBOM HeMOAaHHMKe, 

1 ycTpoMCTBo aha ycKopeHHOM 3ap?iAKn ALG 50, 

2 aKKyMyrmTopa (nkiTHki-noHHbix) 

CBeAeHMA o npkiHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 37 
MawkiHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha CTp. 116 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABLK 1.3 TE 7 132 03 28 00 0 

MaiuMHa 6e3 aKKyMyn^Topa m 3apaAHoro ycTpoMCTBa 




Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


1 600 


CKOpOCTb pe3aHMfl 


m/mmh 


1,9 


MaKC. TonmnHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


1,3 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


0,8 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


0,6 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


2,0 


LUkipMHa BbicexaeMou Aopowxki 


MM 


— 


0 Bpe3aHna c MaTpnueM 


MM 


19 


MkiHMManbHbiM paAnyc kpmboh 

(BHyTpeHHMki/Hapy>KHblM) 


MM 


25/30 



4014586870687 



B ueHy bxoamt: 

MaTpkiua, riyaHcoH, MaTpnueAepwaTenb 
CBeAeHMA o npi/maAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 37 
MawHHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha CTp. 116 



01 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABLK 1.3 TE 



7 132 03 61 00 0 



4014586869742 



01 



KoMnaKTHbie v\ npon3BOAHTenbHbie aKKyMyrmTopHbie BbicenHbie hokhmun aha TpaneueBMAHbix roc^pupoBaHHbix hmctob. 

B neny bxoamt: 

1 MHCTpyMeHT ABLK 1.3 b nnacTMKOBOM HeMOAaHHMKe, 

1 ycTpoMCTBo Ann ycKopeHHOM 3ap?iAKM ALG 50, 

2 aKKyMynaTopa (nMTMM-MOHHbix) 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha CTp. 37 
MaiuMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha CTp. 116 




Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


14,4 


EMKocTb aKKyMyn^Topa 


A-H 


— 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


1 600 


CKOpOCTb pe3aHM?i 


m/mmh 


1,9 


Bee c aKKyMyn?iTopoM 


Kr 


2,1 


Make. TonmMHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


1,3 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


0,8 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


0,6 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


2,0 


LLlMpMHa BblCeKaeMOM AOpO>KKM 


MM 


WM 


0 Bpe3aHMA c MaTpMueM 


MM 


19 


MMHMManbHbIM paAMyC KpMBOM 
(BHyTpeHHMM/Hapy>KHblM) 


MM 


25/30 



36 



BblCeHHbie HOHCHML^bl 




HoMep 3aKa3a 



MHCTpyMeHTaiibHbie hcmoa^hhmkm 

flnacTMK, BHyTpeHHkie pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



3 39 01 118 01 0 



njiacTMKOBaa KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHHK Ann MenKMx AeTanen m 
npnHaAne>KHocTeki iioaxoamt k neMOAaHHHKy aha 
MHCTpyMeHTOB 3 39 01 118 01 0, MaKc. 5 ujT./HeMOAaH. 




HoMep 3aKa3a 



3 39 01 119 00 0 



HoMep 3aKa3a 



BbicTpo3ap«AHoe ycrpoMCTBO ALG 50 

rioAxoAMT Ann Bcex nMTMM-MOHHbix aKKyMynflTopoB FEIN. 
BpeMA 3a pa a km ot 35 mmh. 



9 26 04 129 01 0 



HoMep 3aKa3a 



EbicTpo3ap»AHoe ycrpoMCTBO ALG 30 

BbicTpo3ap?iAHoe ycrpoMCTBO Ana HMKenb-KaAMkieBbix 
m ni/iTkieBo-kioHHbix aKKyMynflTopoB FEIN. 
BpeMA 3ap?iAKM ot 25 mmh. 



9 26 04 096 01 0 



HoMep 3at<a3a 



AKKyMyji^Top 

JlMTMeBO-MOHHblM Ha 14,4 B, 4 A-H, C MHAMKaTOpOM 

ypoBHjq 3apjw 



9 26 04 164 02 0 



HoMep 3aKa3a 
9 26 04 160 02 0 



a 



HoMep 3aKa3a 



AKKyMyjiflTop 

JlMTMeBO-MOHHblM Ha 14,4 B, 2 A-H, C MHAMKaTOpOM 

ypoBHA 3ap^Aa 



l~lacTa Ann pe3aHM*i 

flacTa, npi/iMeHfleMaa npn o6pa6oTKe nncTOBoro MeTanna. 



3 21 32 020 12 9 





MaTpMiia 

AHfl BOHHMCTOrO flMCTa 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


1 


3 01 09 169 00 9 


2 


3 01 09 169 04 0 




riyaHCOH m MaTpMua b KOMiuieKTe 

BKnraHaeT n?iTb nyaHcoHOB 6 36 02 050 00 0 m OAHy MaTpnuy 
3 01 09 169 00 9. 


HoMep 3aKa3a 




3 01 09 169 03 0 





riyaHCOH m MaTpMua b komih xieKTe 

BKnionaeT nflTb nyaHcoHOB 6 36 02 050 00 0 m OAHy MaTpnuy 
3 01 09 170 00 1. 


HoMep 3aKa3a 




3 01 09 170 03 0 


LUT/H36 
HIT. 


MaTpwua 

Arm TpaneueMAanbHo ro<f)pMpoBaHHbix hmctob 

HoMep 3aKa3a 


1 


3 01 09 170 00 1 


2 


3 01 09 170 04 0 




ripMHaA-newHOCTM ABLK 1.6 E 




riyaHCOH 



LUT/H36 
HIT. 




HoMep 3aKa3a 


1 




6 36 02 048 00 4 


5 




6 36 02 048 04 0 


10 




6 36 02 048 05 0 


4 


MaTpMua 




LU T / H a6 

HIT. 




HoMep 3aKa3a 


1 




3 01 09 141 00 3 


2 




3 01 09 141 02 0 


5 




3 01 09 141 03 0 



riyaHCOH m MaTpnua 

b KOMnneKTe, cocroflLueM M3 1 nyaHcoHa 6 36 02 048 004 m 
1 MaTpnubi 3 01 09 141 003. 



HoMep 3at<a3a 



6 36 02 048 01 3 



4? 



HoMep 3at<a3a 



MaTp m ne Aep>naTeji b 

Ann TpaneueBMAHbix rocjjpMpoBaHHbix mhm Bormi/icTbix hmctob. 



3 01 09 154 00 7 



Ha6op c npo<t>M/i»M 160 

(Arm TpaneueBMAHbix ro<(>pMpoBaHHbix hmctob c yBenMHeHHOM 
rny6MHOM roc|>pa 85—160 mm), BKmonaioLUMM nyaHcoH, MaTpnuy 
m cpa6aTbiBaeMyio nnacTMHKy. 



HoMep 3at<a3a 
9 26 02 071 01 9 



ripMHaA-newHOCTM ABLK 1.3 CSE (TE) 



riyaHCOH 

Ann cranbHoro nkicra ao 400 H/mm 2 



Ton him Ha dm era 


LUT/H36 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


1,3 


1 


6 36 02 050 00 0 


1,3 


5 


6 36 02 050 03 0 


1,3 


10 


6 36 02 050 01 0 



37 



Ape Jin 



sa FEIN: 

► BbicoHaMniee KanecTBO MHCTpyMeHTa c bncokom TOHHocrbio 
BpameHMA Arm MAeanbHbix pe3ynbTaTOB CBepneHkm. 

► BecmeTOHHbiM EC-ABuraTenb, He Tpe6ytomnM 
Texo6cny>KkiBaHkm, c bwcokhm KI~IA m CTa6nnbHOM 
nacTOTOM BpameHMA. 

► ABTOMaTunecKafl 6noKnpoBKa wnkiHAerm v\ oAHornnb30Bbiki 
6bicTpo3a>KMMHbiM CBepnuHbHbiM naTpoH AHA yAo6lHOM 
3aMeHbi MHCTpyMeHTa. 








ABOP 6 


ABOP 6 


ABOP 10 


ABOP 10 


ABOP 13-2 


ABOP 13-2 


AWBP 10 


AWBP 10 






MaiiJMHa 6e3 


BbicoKoo6o- 


MaiiJMHa 6e3 


KoMnaKTHaa 


MaiiJMHa 6e3 


YHMBepcanb- 


MaiiJMHa 6e3 


OneHb 






aKKyMynflTopa 


poTHaa oaho- 


aKKyMynflTopa 


oahocko- 


aKKyMynflTopa 


Ha?i AByx- 


aKKyMynflTopa 


ManeHbKaa 






m 3ap?iAHoro 


CKopocTHan 


m 3ap*iAHoro 


pocTHaa 


m 3ap?iAHoro 


CKopocTHaa 


m 3ap?iAHoro 


aKKyMynflTop- 






ycTpokCTBa 


aKKyMynflTop- 
Haa Apenb 

CO CTa6kinbHOM 
HaCTOTOM 

BpameHMfl Ana 
CBepneHMA 

OTBepCTMM 

AnaMeTpoM ao 

6 MM B CTanM 

(cTpoMTenbHbie 
pa6oTbi c mc- 
nonb30BaHneM 
MeTanna). 


yCTpOMCTBa 


aKKyMynflTop- 
Hafl Apenb co 

CTa6MnbHOM 
HaCTOTOM 

Bpam,6HM£ 
Ana CBepneHMA 

OTBepCTMM 

AnaMeTpoM 

AO 1 0 MM 

b CTanM 

(Bbie3AHbie 
MOHTa>KHbie 

pa6oTbi). 


yCTpOMCTBa 


aKKyMynflTop- 
Ha?i Apenb c 
MAeanbHbiM 
Anana30HOM 

HaCTOTbl Bpa- 

LUeHMfl Ann 
CBepneHMA 

OTBepCTMM 

AnaMeTpoM 

AO 1 3 MM B 
o6blHHOM M 

Hep^aBeioLueM 
CTanM. 


yCTpOMCTBa 


Ha?i yrnoBaa 
Apenb An« 
pa6oT b TpyA- 
HOAOCTynHbix 
MecTax. 


Grp. 


39 


39 


39 


40 


40 


40 


41 


41 




Hanp?i>KeHMe aKKyMynaTopa (B) 


18 


18 


18 


18 


18 


18 


18 


18 


5 


EMKOCTb aKKyMynflTopa (A-h) 




4 




4 




4 




2 


3MCTM 


MaKc. 0 CBepna no CTanM (mm) 


6 


6 


10 


10 


13/10 


13/10 


10 


10 


V 
h 

5C 
m 


MaKc. 0 CBepna (nerKkie 
cnnaBbi) (mm) 


10 


10 


15 


15 


16/10 


16/10 


15 


15 


a xap: 


MaKc. 0 CBepna (inep>K. cTanb) (mm) 


6 


6 


10 


10 


13/10 


13/10 


10 


10 


eCKM< 


MaKc. 0 CBepna (AepeBo) (mm) 


20 


20 


30 


30 


37/27 


37/27 


25 


25 


XHMH' 


Hape3aHne pe3b6bi ao 






M 6 


M6 


M 10 


M 10 


M 6 


M 6 


V 

H 


CkopocTb BpameHUA noA 
Harpy3KOki (o6/mmh) 


0-2 900 


0-2 900 


0-1 100 


0-1 100 


0-500/0-1 500 


0-500/0-1 500 


0-1 260 


0-1 260 




Bee c aKKyMynflTopoM (ki-) 




2,1 




2,2 




2,4 




V 



38 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABOP6 7 105 01 28 00 0 

MaiuMHa 6e3 aKKyMyn^Topa m 3ap«AHoro ycrpoPicTBa 



Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


CKopocTb BpameHUfl noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-2 900 


CKopocrb BpaiueHMA Ha xonocTOM xoAy 


o6/mhh 


0-3 350 


KpyTflLLLMM MOMeHT 


Hm 


4 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


6 


Make. 0 CBepna (Hep>K. cTanb) 


MM 


6 


MaKC. 0 CBepna (nerKne cnnaBbi) 


MM 


10 


Make. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


20 


AnaMeTp 3a>KMMHOM LLieMKM 


MM 


43 


PacTBop cBepnnnbHoro naTpoHa 


MM 


0,5-10 


KpenneHne naTpoHa 




1/2"-20UNF 


yrnoBOki npocBeT 


MM 


23 



4014586870410 



CBeAeHkifl o npuHaAnewHocrflx 
MaujkHy c nMTaHkieM ot ceTM cm. 



01 



cm. Ha crp. 42 
Ha crp. 50 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABOP6 



7 105 01 61 00 0 



4014586870250 



01 



BbicoKoo6opoTHafl OAHOCKopocTHafl aKKyMynflTopHafl Apenb co CTa6nnbHOM nacTOTOM Bpamei-ikm aha CBepnei-ikm OTBepcTMM 
AnaMeTpoM ao 6 mm b CTann (cTponTenbHbie pa6oTbi c ncnonb30BaHneM MeTanna). 

B neny bxoamt: 

1 oAHornnb30BbiM MeTannMHecKMM 6bicrpo3a>KMMHbiM naTpoH 
Supra SKE, 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa, 1 ycrpokicTBO Ana 
ycKopeHHOM 3ap?iAKM ALG 50, 2 aKKyMynaTopa (nMTMM- 
mohhhx), 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npHHaAnewHocrax cm. Ha CTp. 42 

Mauji/my c nHTaHMeM ot ceTM cm. Ha CTp. 50 




Hanpa>KeHi/ie aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMyn^Topa 


A-H 


4 


CKopocTb BpameHMfl noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-2 900 


CKopocTb BpameHMA Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


0-3 350 


KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 




MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


6 


MaKC. 0 CBepna (Hep>K. CTanb) 


MM 


6 


MaKC. 0 CBepna (nerKHe cnnaBbi) 


MM 


10 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


20 


AnaMeTp 3a>KMMHOM LLieMKM 


MM 


43 


PacTBop cBepnMnbHoro naTpoHa 


MM 


0,5-10 


KpenneHMe naTpoHa 




1/2"-20UNF 


YrnoBOM npocBeT 


MM 


23 


Bee c aKKyMyn?iTopoM 


Kf 


2,1 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABOP 10 7 105 02 28 00 0 

MaiunHa 6e3 aKKyMyn^Topa m 3ap«AHoro ycrpoPicTBa 



Hanp?i>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 


18 


CKopocTb BpameHMA noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-1 100 


CKopocTb BpauieHMfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


0-1 250 


KpyTflLUMM MOMeHT 


Hm 


11 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


10 


MaKC. 0 CBepna (Hep>K. CTanb) 


MM 


10 


MaKC. 0 CBepna (nerKMe cnnaBbi) 


MM 


15 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


30 


Hape3aHMe pe3b6w ao 




M 6 


AMaMeTp 3a>KMMHOM LLieMKM 


MM 


43 


PacTBop CBepnMnbHoro naTpoHa 


MM 


1,5-13 


KpenneHMe naTpoHa 




1/2"-20UNF 


YrnoBOM npocBeT 


MM 


23 



4014586870427 



CBeAeHMA o npMHaAnewHOcrax cm. Ha crp. 42 
ManiMHy c nHTaHMeM ot ceTM cm. Ha CTp. 50 



01 



39 



Ape Jin 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABOP 10 7 1 05 02 61 00 0 401 4586870267 01 

KoMnaKTHaa OAHOCKopocn-iafl aKKyMynaTopi-iafl Apenb co CTa6nnbHOM nacTOTOM BpameHi/m aha CBepnem/m OTBepcTMM AnaivieTpoM ao 
10 mm b CTann (Bbie3AHbie MOHTa>KHbie pa6oTbi). 

B neny bxoamt: 

1 oAHornnb30Bbiki MeTannkinecKHki 6bicrpo3a>KHMHbiH naTpoH 
Supra SKE, 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa, 1 ycrponcTBO Ann 
ycKopeHHOM 3ap?iAKM ALG 50, 2 aKKyMyrmTopa (nHTHH- 
MOHHbix), 1 nnacTMaccoBbiki HeMOAaH aha HHcrpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 42 

MaujkiHy c nkuaHkieM ot ce™ cm. Ha CTp. 50 




HanpaxKeHkie aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyMynjuopa 


A-H 


4 


CKopocTb BpameHHA noA Harpy3KOH 


o6/mmh 


0-1 100 


CKopocTb BpameHMA Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


0-1 250 


KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


11 


Make. 0 CBepna no crann 


MM 


10 


MaKC. 0 CBepna (Hep>K. cTanb) 


MM 


10 


Make. 0 CBepna (nerKHe cnnaBbi) 


MM 


15 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


30 


Hape3aHMe pe3b6w ao 




M 6 


AnaMeTp 3a>KMMHOM LLieHKH 


MM 


43 


PacTBop cBepnunbHoro naTpoHa 


MM 


1,5-13 


KpenneHMe naTpoHa 




1/2"-20UNF 


YrnoBOM npocBeT 


MM 


23 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kf 


2,2 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABOP 13-2 7 105 03 28 00 0 

MaiuMHa 6e3 aKKyMynaTopa m 3ap«AHoro ycrpoPicTBa 




Hanpjq>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 18 


CKopocTb BpameHMA noA Harpy3Kon 


o6/mmh 0-500/0-1 500 


G<opocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mhh 0-580/0-1 760 


KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 24/8 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 13/10 


MaKC. 0 CBepna (Hep>K. CTanb) 


MM 13/10 


MaKC. 0 CBepna (nerKHe cnnaBbi) 


MM 1 6/1 0 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


mm 37/27 


Hape3aHMe pe3b6w ao 


M 10 


AnaMeTp 3a>KMMHOM LLieMKM 


MM 43 


PacTBop cBepnnnbHoro naTpoHa 


MM 1,5-13 


KpenneHHe naTpoHa 


1/2"-20 UNF 


YrnoBOM npocBeT 


MM 23 



4014586870434 



CBeAeHMA o npHHaAnewHocrflx 
MawHHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. 



01 



cm. Ha CTp. 42 
Ha CTp. 50 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ABOP 13-2 7 105 03 61 00 0 

yHMBepcanbHa^ AByxcKopocmafl aKKyMynaTopi-iafl Apenb c MAeanbHbiM Anana30HOM 
AnaMeTpoM ao 13 mm b o6biHHOM m HepwaBetomei/i CTann. 




Hanp?i>KeHMe aKKyMynaTopa 


B 18 


EMKocTb aKKyMynflTopa 


A-H 


4 


CKopocTb BpameHMA noA Harpy3KOM 


o6/mhh 


0-500/0-1 500 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mhh 


0-580/0-1 760 


KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


24/8 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


13/10 


MaKC. 0 CBepna (Hep>K. CTanb) 


MM 


13/10 


MaKC. 0 CBepna (nerKHe cnnaBbi) 


MM 


16/10 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


37/27 


Hape3aHMe pe3b6w ao 


M 10 


AnaMeTp 3a>KHMHOH LLieMKM 


MM 


43 


PacTBop cBepnnnbHoro naTpoHa 


MM 


1,5-13 


KpenneHHe naTpoHa 


1/2"-20 UNF 


YrnoBOH npocBeT 


MM 23 


Bee c aKKyMyn?iTopoM 


Kr 


2,4 



4014586870274 01 
nacTOTbi BpameHMA Ana CBepneHMA OTBepcTMM 

B ueHy bxoamt: 

1 oAHornnb30BbiH MeTannnnecKHH 6bicrpo3a>KHMHbiH naTpoH 
Supra SKE, 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa, 1 ycrponcTBO Ann 
ycKopeHHOH 3ap?iAKH ALG 50, 2 aKKyMyn*rropa (nHTHH- 
hohhhx), 1 nnacTMaccoBbiH neMOAaH Ana HHcrpyMeHTOB 

CBeAeHHA o npHHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 42 

MaiuHHy c nHTaHHeM ot ceTH cm. Ha crp. 50 
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MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



AWBP 10 7 105 04 28 00 0 

MaiuMHa 6e3 aKKyMyn^Topa m 3ap«AHoro ycrpoMCTBa 




HanpflMKeHkie aKKyMynaTopa 


B 


18 


CKopocTb BpameHMfl noA Harpy3Kon 


o6/mmh 


0-1 260 


CKopocTb BpameHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-1 370 


KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


9,5 


Make. 0 CBepna no crann 


MM 


10 


MaKC. 0 CBepna (inepw. cTanb) 


MM 


10 


Make. 0 CBepna (nerKne cnnaBbi) 


MM 


15 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


25 


Hape3aHne pe3b6w ao 




M 6 


PacTBop cBepnnnbHoro naTpoHa 


MM 


0,8-10 


KoHyc Ha cBepnnnbHOM Bany 




B 10 


yrnoBOki npocBeT 


MM 


17 



4014586879284 



CBeAeHMA o npi/maAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 42 
MaLUkmy c nnTaHkieM ot ceTM cm. Ha CTp. 50 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



AWBP 10 7 1 05 04 61 00 0 401 4586878829 

OneHb ManeHbKafl aKKyiviyrmTopi-iafl yrnoBaa Apenb aha pa6oT b TpyAHO AOCTy n h bix MecTax. 



01 



2^ 



Hanpa>KeHkie aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKOCTb aKKyMynflTopa 


A-H 


2 


CKopocTb BpameHHA noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-1 260 


CKopocTb BpameHMfl Ha xonocroM xoAy 


o6/mhh 


0-1 370 


KpyTfliunki MOMeHT 


Hm 


9,5 


MaKC. 0 CBepna no cranki 


MM 


10 


MaKC. 0 CBepna (Hep>K. CTanb) 


MM 


10 


MaKC. 0 CBepna (nerKne cnnaBbi) 


MM 


15 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


25 


Hape3aHMe pe3b6w ao 




M 6 


PacTBop cBepnMnbHoro naTpoHa 


MM 


0,8-10 


KoHyc Ha CBepnnnbHOM Bany 




B 10 


YrnoBOM npocBeT 


MM 


17 


Bee c aKKyMynflTopoM 


Kf 


1,7 



B ueHy bxoaht: 

1 aKKyMyn^Topa (nMTMeBO-MOHHbix), 1 ycrpokicTBO Ann 
ycKopeHHOki 3apaAKki ALG 50, 1 cBepni/inbHbiki naTpoH 
c 3y6naTbiM BeHuoM ao 0 10 mm, 1 Knran Ann CBepnMnbHoro 
naTpoHa, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHkm o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 42 

MaiuMHy c nMTaHMeM ot ceTM cm. Ha CTp. 50 
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Ape Jin 



HoMep 3at<a3a 



MHCTpyMeHTaiibHbie hcmoa^hhmkm 

CO BCT3BKOM B HeMOAaHHMK M nnaCTMKOBOM KOpo6KOM 

flnacTMK, BHyTpeHHkie pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



3 39 01 131 08 0 



BbicTpo3ap«AHoe ycrpoMCTBO ALG 50 

floAxoAMT Arm Bcex nMTMM-MOHHbix aKKyMynflTopoB FEIN. 




BpeMA 3a pa a km ot 35 mmh. 



HoMep 3aKa3a 



9 26 04 129 01 0 



HoMep 3aKa3a 



EbicTpo3ap»AHoe ycTpoMCTBO ALG 30 

5bicTpo3ap?iAHoe ycrpoMCTBO Ana HMKenb-KaAMneBbix 
m nkiTkieBo-MOHHbix aKKyMyrmTopoB FEIN. 
BpeMA 3ap?iAKM ot 25 mmh. 



9 26 04 096 01 0 



HoMep 3aKa3a 
9 26 04 161 02 0 



AKKyMyjiflTop 

JlMTMki-MOHHbiki Ha 18 B, 2 Ah, c MHAMKaTopoM ypoBHA 3apflAa. 



0 



HoMep 3aKa3a 
9 26 04 165 02 0 



AKKyMyjiflTop 

JlMTMM-MOHHbiM Ha 1 8 B, 4 Ah, c MHAMKaTopoM ypoBHA 3apaAa. 



l~loABecHoe npMcnoco6iieHMe 

Arm noABecKM Ha 6anaHCMpe 

TOpM30HTanbH. M BepTMKanbH. 



HoMep 3aKa3a 



EbicTpo3a>KMMHbie CBepjiMJibHbie naTpoHbi 

OAHorMnb30BbiM MeTannMHecKMM 6bicTpo3a>KMMHbiH naTpoH 
Supra SKE c orpaHMHMTeneM 3a>KMMHoro ycn/ina, KpenneHkie 
CBepnnnbHoro naTpoHa 1/2"-20 UNF 



3a>KMM 
MM 


HoMep 3aKa3a 


1,5-13 


6 32 05 035 01 0 




faenHbiM kjiioh SW17 


HoMep 3aKa3a 




6 29 03 002 00 9 




ripMHaA-newHOCTM AWBP 10 




CBepjiMJibHbiM naTpoH c 3y6naTbiM bchuom 

Arm nocaAKM Ha KOHyc B 1 0 


3a>KMM 
MM 


Bee 

Kr HoMep 3aKa3a 


0,5-8 


0,14 6 32 02 043 01 0 


0,8-10 


0,22 6 32 02 044 01 8 



3 21 25 050 00 7 




EbiCTpo3a>KMMHbie CBepjiM/ibHbie naTpoHbi 

OAHorMnb30BbiM MeTannMHecKMM 6biCTpo3a>KMMHbiM naTpoH 
Supra SKE c orpaHMHMTeneM 3a>KMMHoro ycMHMfl, KpenneHMe 
CBepnMnbHoro naTpoHa 1/2"-20 UNF 



3a>KMM 




MM 


HoMep 3aKa3a 


0,5-10 


6 32 05 036 01 0 


TaenHbiM kjiioh SW17 




HoMep 3aKa3a 




6 29 03 002 00 9 
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AKKyMyjifiTopHbie MHCTp/MeHTbi SuperWire 




MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



SuperWire 7 144 01 61 00 0 4014586872544 

5e3onacHafl BbieMKa CTeKon 6e3 nepecraHOBKi/i MHCTpyivieHTa Aawe npi/i HeSonbiunx 3a3opax. 



01 



Hanpa>KeHi/ie aKKyMynaTopa 


B 


18 


EMKocTb aKKyiviynflTopa 


A-H 


3,0 


Bee 


Kr 


6 



B u,eny bxoaht: 

1 aKKyMyrmTopa (nMTMeBO-MOHHbix), 1 ycTpoMCTBO Arm 
ycKopeHHOM 3ap?iAKM ALG 50, 2 KpbiujKM M3 l~IBX (An?i 
npn6opHOM naHenki m Ann noTonKa), Kpyrnaa npoBonoKa 
300 m, 10 MeTannkinecKkix HaKOHenHMKOB, 1 npHTkipoHHbin 
MHCTpyMeHT Ann HaHMHaramMx, CoeAMHMTenb aha AeTeKTopa 
MeTanna, 1 BaKyyMHoe Konbuo aha cnnbHo M3omyTbix CTeKon 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 43 



MoAenb HoMep 3aKa3a EAN PK 

SuperWire (6e3 aKKyMyjmTopa 7 144 01 62 00 0 4014586872568 01 

m 3ap^AHoro ycTpoMCTBa) 

5e3onacHafl BbieMKa CTeKon 6e3 nepecraHOBKi/i MHCTpyivieHTa Aa>Ke npi/i HeSonbiunx 3a3opax. 

B u,eny bxoaht: 

2 KpbiwKki M3 l~IBX (Ana npn6opHOM naHenki m aha noTonKa), 
Kpyrnaa npoBonoKa 300 m, 10 MeTannkinecKkix HaKOHenHMKOB, 

1 npklTkipOHHblM MHCTpyMeHT AHfl HaHMHaKDIUMX, CoeAHHMTeflb 

Ana AeTeKTopa MeTanna, 1 BaKyyMHoe Konbuo Ann cunbHo 
M3orHyTbix CTeKon 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 43 




<KyMyjiflTopHt>ie MHCTpyMeHTbi SuperWi 



HoMep 3aKa3a 



EbicTpo3ap»AHoe ycTpoMCTBO ALG 50 

I~Ioaxoaht Ann Bcex nMTMM-MOHHbix aKKyMynaTopoB FEIN. 
BpeMA 3ap?iAKM ot 35 mhh. 



9 26 04 129 01 0 



HoMep 3aKa3a 



BbicTpo3ap«AHoe ycrpoMCTBO ALG 30 

BbicTpo3ap?iAHoe ycTpoMCTBO Ann HMKenb-KaAMMeBbix 
m nMTMeBo-MOHHbix aKKyMynaTopoB FEIN. 
BpeMA 3apflAKM ot 25 mmh. 



9 26 04 096 01 0 



HoMep 3at<a3a 
9 26 04 165 02 0 



O 



HoMep 3aKa3a 



AKKyMyji^Top 

JlMTMM-MOHHbiM Ha 1 8 B, 4 Ah, c MHAMKaTopoM ypoBHA 3apaAa. 



poKyman npoBOJiOKa 

BbicoKonpoHHa?) npoBonoKa Ann pe3KM AnMHOM 300 m. 
floAxoAMT Ann CMCTeM c KpyrnoM npoBonoKOM. 



6 42 04 001 01 0 



(3D 



HoMep 3at<a3a 
3 02 40 308 01 0 



KOMn jieKT BaKyyMHbix Ko/ieu. 

Ana nepeHanaAKM BaKyyMHbix AepwaTenen (0 120 mm) 
Ana npoHHOM cj)MKcauMM Ha M3omyTbix creKnax. 



KOMn JieKT Anti-Metal-Cut 

rioAaeT npeAynpe>KAaKDiuMM ckiman, KorAa npoBonoKa 
KacaeTCfl Ky30Ba. 



HoMep 3aKa3a 



6 42 04 002 01 0 



npMTMpOHHbIM MHCTpyMeHT HaHMHaK>LU,MX 

Ana BTflrMBaHMA npoBonoKM b canoH. 



HoMep 3aKa3a 
3 21 19 127 03 0 



3aU4MTHblM KO>KyX 

ManbiM 3aiuMTHbiM Kowyx Ann ycTaHOBKM Me>KAy sneMeHTaMki 

o6nMUOBKM aBTOMC>6kinfl m npoBonoKOM. 



HoMep 3at<a3a 



3 21 74 01 3 20 0 



3am,MTHbiM KO>Kyx 

BonbiuoM 3aiuMTHbiM Ko>Kyx Ana ycTaHOBKM Me>KAy 
3neMeHTaMM o6nMuoBKM aBTOMo6kinfl m npoBonoKOM. 



HoMep 3aKa3a 



3 21 74 013 10 0 



HoMep 3at<a3a 



MeTaJIJIMMeCKMX HSKOHeHHHKOB 

Ana 3aiuMTbi HaBecHbix AeTanen. 



3 02 29 347 01 0 




npOTMBOCKOJ1b35HU,MM KOBpMK 

Ana 3aiuMTbi HaBecHbix AeTanen. 



HoMep 3at<a3a 
3 14 26 067 01 6 
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KOM6MHM pOBclHHbie KOMfl JICKTbl aKK/Myil^TOpHblX MailJMH 



sa FEIN: 

► ripuBneKaTenbHbie ueHbi. 

► KoMnneKTbi Arm npoc()eccMOHanoB. 

► TpexneTHAfl rapaHTMA FEIN PLUS b tom nucne 
Ha aKKyMyn^Top m 3ap«AHoe ycrpoMCTBO. 
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ripo<j)eccMo- 


BklHTOBepT c 


BklHTOBepT 


AKKyMynflTop- 


AKKyMy- 


AKKyMynflTop- 


AKKyMynflTop- 


AKKyMynflTop- 






HanbHbiM 


Mara3MHOM m 


Ana OTAenoH- 


HbiM yAapHbiM 


HflTOpHblM 


HbiM yAapHbiM 


hhm yAapHbiM 


HbiM yAapHbiM 






Ha6op A/if 

KpblLLl M 


Multi Master 
b npo<J>ec- 


Hbix pa6oT M 
Multi Master 


BMHTOBepT 

SCD18W2C + 


MHCTpyMeHT 

MultiMaster 


BMHTOBepT 

ASCD 18 


BMHTOBepT 

ASCD 18 


BMHTOBepT 

ASCD 18 






c|)acaAOB. 


CMOHanbHOM 


b npo<j>ec- 


AByXCKOpOCT- 


AFMM 14 + 


W4C + AByx- 


W4 + AByx- 


W4C + AByx- 








KOMnneKTe 


CMOHanbHOM 


Ha?i aKKyMy- 


AByXCKOpOCTHSfl 


CKOpOCTHafl 


CKOpOCTHafl 


CKOpOCTHafl 








FEIN 


KOMnneKTe 


njRTopHas 


aKKyMynflTopHan 


aKKyMynflTop- 


aKKyMynflTopHaa 


aKKyMynflTopHafl 










FEIN 


yAapHaa Apenb- 

BMHTOBepT 

ABS 18 C. 


yAapHaa Apenb- 

BMHTOBepT 

ASB 14. 


Haa Apenb- 

BMHTOBepT 

ABS 18 C 


yAapHafl Apenb- 

BMHTOBepT 

ASB 18. 


yAapHafl Apenb- 

BMHTOBepT 

ASB18C. 


CTp. 


45 


45 


45 


45 


46 


46 


46 


46 


* i 


Hanpjq>KeHMe 
aKKyMynflTopa (B) 


14,4 


14,4 


14,4 


18 


14,4 


18 


18 


18 


i £ 

X 


EMKOCTb aKKyiviynflTopa 

(A-H) 


4 


4 


4 


2 


4 


2 


4 


2 
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K0M6MHMp0BaHHbie KOMfl JICKTbl aKKy MyJ151TOpH blX MailJMH 




MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KOM6MHMpOBaHHblM KOMniieKT MailJMH 

ABLK1.6-ASCS 4.8 

npoc()eccMOHanbHbiM Ha6op aha Kpbiiu m 4>acaAOB. 



7 190 01 61 00 0 




4014586869575 



01 



Hanpji>KeHMe aKKyMyrmTopa 


B 


14,4 


EMKOCTb aKKyMynflTopa 


A-H 


4 



B ueHy bxoamt: 

1 ASCS 4.8, 1 ABLK 1.6 E, 2 aKKyMyrmTopa (nMTMM-MOHHbix), 
1 6bicTpo3ap?iAHoe ycrpokicTBo ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiki 
neMOAaH Arm MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npkiHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 47 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



K0M6MHMp0BaHHblH KOMniieKT MailJMH 7 1 90 02 60 00 0 

ASCT 14 M - AFMM 14 

BuHTOBepT c Mara3MHOM m MultiMaster b npoc()eccMOHanbHOM KOMnneKTe FEIN 




Hanpa>KeHi/ie aKKyMyrmTopa 


B 


14,4 


EMKOCTb aKKyMyrmTopa 


A-H 


1— 



4014586869605 01 



B ueHy bxoamt: 

1 BMHTOBepT c Mara3MHOM m aKKyMynflTopoM ASCT 14 M, 
1 MultiMaster c aKKyMynflTopoM AFMM 14, 1 aKKyMyrmTopa 
(nMTkieBO-MOHHbix), 1 ycTpokicTBO Arm ycKopeHHOM 3apflAKM 
ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiki neMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB, 
1 ni/inbHoe nonoTHO Long-Life E-Cut 

CBeAeHkifl o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 47 



MoAenb HoMep 3aKa3a EAN PK 

KoM6nHnpoBaHHbiM komii jieKT MaujMH 7 1 90 03 61 00 0 4014586869612 01 

ASCT 14- AFMM 14 

BuHTOBepT Anfl OTAenoHHbix pa6oT m MultiMaster b npoc^eccMOHanbi-ioM KOMnneKTe FEIN 

B ueHy bxoamt: 

1 BMHTOBepT Ann OTAenoHHbix pa6oT c aKKyMyrmTopoM 
ASCT 14, 1 MultiMaster c aKKyMyrmTopoM AFMM 14, 

2 aKKyMyrmTopa (nMTMM-MOHHbix), 1 ycTponcTBo Arm 
ycKopeHHOM 3ap?iAKM ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiki neMOAaH 
Arm HHCTpyMeHTOB, 1 nnnbHoe nonoTHO Long-Life E-Cut 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 47 




MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



7 190 04 61 00 0 



4014586876658 



KOM6MHMpOBaHHblM KOMfl JieKT MaUJMH 

ABS 18C- ASCD 18 W2C 

AKKyMyrmTopHbiM yAapHbiM BMHTOBepT ASCD 18 W2C + AByxcKopocmafl aKKyiviyrmTopHafl yAapHaa Apenb-BMHTOBepT ABS 18 C. 

B u,e»y bxoamt: 

1 aKKyMynflTopHaa Apenb-BMHTOBepT ABS 18 C, 

1 aKKyMyrmTopHbiH yAapHbin BMHTOBepT ASCD 18 W2C, 

2 HMTMM-MOHHblX aKKyMyrmTopa M 3apflAHOe yCTpOMCTBO, 

1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Arm MHCTpyMeHTOB 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 47 



01 




Hanpjq>KeHMe aKKyMyrmTopa 


B 


18 


EMKOCTb aKKyMyrmTopa 


A-H 


2 
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K0M6MHMp0BaHHbie KOMfl JICKTbl aKKy MyJ151TOpH blX MailJMH 



MoAenb HoMep 3aKa3a EAN PK 

KoM6nHnpoBaHHbiM komrjickt MaiiiMH 7 1 90 05 61 00 0 4014586876702 01 

ASB 14- AFMM 14 

AKKyMynflTopHbiM MHCTpyivieHT Multi Master AFMM 14 + AByxcKopocmafl aKKyMynflTopHaa yAapHaa Apenb-BMHTOBepT ASB 14. 

Han P fl>KeHMe aKKyMynflTopa B 14,4 B u,eny bxoamt: 

1 aKKyMynflTopHa?i yAapHafl Apenb-BMHTOBepT ASB 14, 
EMKocTb aKKyiviynflTopa A-h 4 1 Mult|Master c aK KyMyrmTopoM AFMM 14, 2 ™™*-MOHHbix 

aKKyMynflTopa m 3apaAHoe ycrpokicTBO, 1 nnacTMaccoBbiM 
neMOAaH Arm MHCTpyMeHTOB, 1 nnnbHoe noncm-io E-Cut 
Long-Life (35 mm) 

CBeAeHkifl o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 47 




MoAenb HoMep 3aKa3a EAN PK 

KoM6MHMpoeaHHbiM komii ji6kt MauiMH 7 1 90 06 61 00 0 4014586876757 01 

ABS 18 C- ASCD 18 W4C 

AKKyMynflTopHbiM yAapHbiki BMHTOBepT ASCD 18 W4C + AByxcKopocmafl aKKyiviynflTopHafl Apenb-BMHTOBepT ABS 18 C. 

B neny bxoamt: 

1 aKKyMynflTopHaa Apenb-BMHTOBepT ABS 18 C, 

1 aKKyMyrmTopHbiki yAapHbiM BMHTOBepT ASCD 18 W4C, 

2 nMTMM-HOHHbix aKKyMyrmTopa m 3apaAHoe ycrpokicTBO, 
1 nnacTMaccoBbiki neMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npi/iHaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 47 




Hanpfl>KeHMe aKKyMynflTopa B 18 
EMKocrb aKKyMynflTopa A-h 2 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



7 190 07 61 00 0 



4014586877266 



KOM6MHMpOBaHHblM KOMfl JieKT MailJMH 

ASB 18- ASCD 18 W4 

AKKyMyn^TopHbiM yAapHbiM BMHTOBepT ASCD 18 W4 + AByxcKopocmafl aKKyiviyrmTopHafl yAapHaa Apenb-BMHTOBepT ASB 18. 



■iTv 



Hanpjq>KeHMe aKKyMyrmTopa 


B 


18 


EMKOCTb aKKyMynflTopa 


A-H 


4 



B ueHy bxoamt: 

1 aKKyMyrmTopHaa yAapHaa Apenb-BMHTOBepT ASB 18, 

1 aKKyMyrmTopHbiki yAapHbiM BMHTOBepT ASCD 18 W4, 

2 aKKyMynflTopa (nMTMM-MOHHbix), 1 ycrpokicTBO aha 
ycKopeHHOM 3ap?iAKM ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH 
Arm MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 47 



01 



MoAenb HoMep 3aKa3a EAN PK 

KoM6MHMpoeaHHbiM KOMn ji6kt MaujMH 7 1 90 07 62 00 0 4014586877280 01 

ASB 18 C- ASCD 18 W4C 

AKKyMynflTopHbiM yAapHbiM BMHTOBepT ASCD 18 W4C + AByxcKopocmafl aKKyiviynflTopHafl yAapHaa Apenb-BMHTOBepT ASB 18C. 

B u,e»y bxoamt: 

1 aKKyMynflTopHa?! yAapHaa Apenb-BMHTOBepT ASB 18 C, 

1 aKKyMynflTopHbiM yAapHbiM BMHTOBepT ASCD 18 W4C, 

2 aKKyMynflTopa (nMTMM-MOHHbix), 1 ycTpoMCTBO Arm 
ycKopeHHOM 3ap?iAKM ALG 50, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH 

Arm MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 47 




Hanpfl>KeHMe aKKyMynflTopa B 18 
EMKOCTb aKKyMyrmTopa A-h 2 
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K0M6MHMp0BaHHbie KOMfl JICKTbl aKKy MyJ151TOpH blX MailJMH 




HoMep 3aKa3a 
9 26 04 129 01 0 



4> 



HoMep 3at<a3a 
9 26 04 096 01 0 



BbicTpo3ap«AHoe ycrpoMCTBO ALG 50 

floAxoAUT Arm Bcex nkiTMM-noHHbix aKKyMynflTopoB FEIN. 



BpeMA 3ap?iAKM ot 35 mmh. 



BbicTpo3ap«AHoe ycrpoMCTBO ALG 30 

BbicTpo3ap?iAHoe ycrpoMCTBO aha HkiKenb-KaAMkieBbix 
m nkiTkieBO-kiOHHbix aKKyMynflTopoB FEIN. 
BpeMA 3ap?iAKM ot 25 mmh. 



0 



HoMep 3at<a3a 



AKKyMyi151TOp 

nMTkieBO-MOHHblki Ha 14,4 B, 4 A-H, C klHAMKaTOpOM 

ypoBHA 3ap?iAa 



9 26 04 164 02 0 



HoMep 3aKa3a 



AKKyMyji^Top 

JlMTMeBO-MOHHblM Ha 14,4 B, 2 A-H, C MHAMKaTOpOM 

ypoBHA 3ap?iAa 



9 26 04 160 02 0 



#AKKyMyj151TOp 
JlMTMM-MOHHblM Ha 1 8 B, 4 Ah, C MHAMKaTOpOM ypOBHfl 3apflAa. 

HoMep 3aKa3a 

9 26 04 165 02 0 



^^^^^^ AKKyMyjiflTop 

f JlMTMH-MOHHbiM Ha 1 8 B, 2 Ah, c MHAMKaTopoM ypoBHA 3apaAa. 

HoMep 3aKa3a 

9 26 04 161 02 0 
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CeepjieHMe 




flpexiH - 3to Hama cnemiaiiiraamifi. 

B KOHUe KOHUOB, 3T0 Mbl HX H306peiM. 



B 1895 roAy KOMnai-ii/m FEIN M3o6pena nepByto pynHyto aneK- 
TpoApenb n TeM caMbiM coBepiunna peBomounio b Mupe TpyAa. 
CeroAHfl Aperin FEIN HecyT b ce6e tot >Ke Ayx HHHOBaunki: 
BnaroAapa 100-neTHeMy onbiTy mw b coctoahhh npeAno>KMTb 
npoAyKUMKD BbiconaMiuero KanecTBa He3aBMCMMO ot Toro, hast 
nn penb o Apenflx nnn aKKyMyn^TopHbix Apermx-BMHTOBepTax. 
Pa3nnHaKDmnecfl no BennnuHe n 4>opMe, c AnaMeTpoM OTBepcTMM 
AO 38 mm m TOHHbiM perynMpoBaHMeM nucna o6opoTOB b 3a- 
bmcmmoctm ot MaTepMana, Apenn FEIN He ocraBrmtOT HaAe>KAbi 
KOHKypeHTaM. Ohm oTBenatOT BaiuuM Tpe6oBaHMflM, cBoeMy Ha- 
3HaneHHKD m npneMaM pa6oTbi. 3proHOMMHHOM c|>opMbi, nerKne, 
npocTbie b o6cny>KMBaHHM m fiohth BeHHbie, ohm oco6eHHo noA- 



xoa^t npoc()eccMOHanaM. OnTMMM3MpoBaHHbie npMHaAne>KHOCTM 
m cneuManbHbie KOMnoHeHTbi cMCTeMbi — eiue oaho CBMAeTenb- 
ctbo Haiuero 6oraToro onbiTa m KanecTBa ApenePi FEIN. 




flpenH dp. 50 

OnTMManbHO OTBenaiOT Ha3HaneHMto. 
ToHHbie, MoiMHbie, yAo6Hbie. 



YrnoBbie flpenH dp. 59 

JlerKoe CBepneHMe b yrnax. KoMnaKTHbie, 
MaHeBpeHHbie m MoiMHbie - aha T«>Kenbix 
TpyAHO AOCTy n h bix MecT. 

dofiKH /ipenH c MarmrroM dp. 60 

Ana CBepneHMfl no ropM30HTanM, BepTMKanM 
m HaA tohobom: yAo6cTBo m rM6KocTb- Ha 
CTpoMnnoiuaAKe m b MacTepcKOM. 

Pe3b6oHape3Han apenb dp. 64 

3KOHOMMHHbie, TOHHbie M HaAe>KHbie. 

AnbTepHaTMBa pyHHOMy TpyAy. 
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Ape Jin 



sa FEIN: 

► BbicoHaMniee KanecTBO MHCTpyMeHTa c bncokom TOHHocrbio 
BpameHMA Arm MAeanbHbix pe3ynbTaTOB CBepnei-ikm. 

► BbicoKonpon3BOAHTenbHbiM ABuraTenb FEIN co 
CTa6nnbHOM nacTOTOM Bpamei-ikm v\ 6onbiuMM pe3epBOM 

MOIMHOCTM 

► ycTOMHMBafl k oceBbiM m paAHanbHbiM Harpy3KaM 
UnnnHApuHecKafl KOHcrpyKUkm aha HaAe>KHOM 
m yBepeHHOM pa6oTbi 




CTp, 





DDSk 672 


DSke 672 


DDSk 672-1 


ASq 672-1 


BOP 6 


BOP 6 Set 




HeTbipexcKo- 
pocmafl Apenb, 
paccHMTaHHafl Ha 
6onbiune Harpy3- 
km, Ann T?i>Kenbix 
CBepnnnbHbix h 
pacTOHHbix pa6oT. 


EonbLuaji AByxcKO- 
pocTHa?) CBepnkinb- 
Haa ManiMHa c Bbi- 

COKMM KpyTfllUMM 
MOMeHTOM. 


yHkiBepcanbHaa 
h eTbi pexcKopocT- 
Ha?i Apenb c peBep- 
COM BpameHMfl M 

BblCOKOH MOIUHO- 
CTbKD CBepneHMfl M 

Hape3aHna pe3b6w. 


Manoo6opoTHbie 
Apenki m npi/iBo- 
AHbie ABkiraTenn 
c MaKCMManb- 

HblM KpyTfllUMM 
MOMeHTOM. 


BblCOKOo6opOTHa?l OAHOCKOpOCTHafl 

Apenb co cTa6nnbHOM nacTOTOM BpameHi/m 
Ana cBepneHHA oTBepcTHH AnaMeTpoM 
AO 6 mm b cTanH (cTpoMTenbHbie pa6oTbi 
c Mcnonb30BaHneM MeTanna). 




52 


52 


52 


52 


53 


53 


Make. 0 CBepna no crann (mm) 


32 




26/19 


32 


38 




6 




6 


MaKc. 0 CBepna (nerKkie 
cnnaBbi) (mm) 


40 


32/23 


40 




10 


10 


Make. 0 CBepna (inep>K. cTanb) 
(mm) 














6 




6 


MaKc. 0 CBepna (AepeBo) (mm) 


60 


50/35 


60 




20 


20 


Hape3aHne pe3b6bi ao 








M20 


M 30/R1" 










HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb (Bt) 


1 050 


1 050 


900 


900 


500 


500 


CKopocTb BpameHMfl noA 
Harpy3KOki (o6/mmh) 


120/190/330/520 


110-185/220-370 


100/150/260/420 


60 




0-2 700 




0-2 700 


Bee cornacHo EPTA (ki-) 


9,4 


8,8 


9,6 


10,6 


1,7 


1,7 



50 



Q- 

o 

CO 



Q- 

o 



cl 
O 

CO 



cl 
O 

CO 



O 

CO 



cl 
O 

CO 



KoMnaKTHafl OAHOCKopocmafl Apenb 
co cTa6kinbHOki nacroTOki BpameHi/m 
Ana CBepneHMA OTBepcTHki AMaMeTpoM 

AO 10 MM B CTankl (Bbie3AHbie MOHTaNK- 

Hbie pa6oTbi). 



YHMBepcanbHafl AByxcKopocmafl 
Apenb c MAeanbHbiM Anana30HOM 
nacroTbi BpameHMfl aha CBepneHUA 

OTBepCTUki AMaMeTpoM AO 1 0 MM B 

o6biHHOki h Hep>KaBeKDiueki crani/i. 



15 
10 
30 
M 6 
500 
0-900 
1,8 



yHHBepcanbHaa AByxcKopocmafl 
Apenb c MAeanbHbiM Anana30HOM 
nacroTbi BpameHHA Ann CBepneHMA 

OTBepCTMM AHaMeTpOM AO 13 MM B 

o6biHHOM m Hep>KaBeKDiueki cranki. 



53 54 
10 10 



15 
10 
30 
M 6 
500 
0-900 
1,8 



54 54 

10/8 10/8 



16/10 
10/8 
35/25 
M 10 
500 

0-460/0-1 350 
2,0 



16/10 
10/8 

35/20 
M 10 
500 

0-460/0-1 350 
2,0 



16/10 
13/10 
37/27 
M 10 
550 

0-440/0-1 300 
2,0 



O 
co 

MomHajq Apenb c 
perynnpoBaHneM 
HHcna o6opoTOB 
Ana rn6Koro 
npMMeHeHMfl b 

M3rOTOBneHHM 

MeTannoKOH- 

CTpyKUMM. 



O 

CO 

MoLUHafl AByx- 
CKopocTHafl Apenb 
c perynnpoBaHneM 
Hkicna o6opoTOB 
Ann rn6Koro npn- 
MeHeHMfl npM M3ro- 
TOBneHMM MeTanno- 

KOHCTpyKUMM. 



55 55 
13/10 13/10 



16/10 
13/10 
37/27 
M 10 
550 

0-440/0-1 300 
2,0 



56 
16 

20 

16 

50 

M 12 

1 200 

0-520 

3,5 



56 
16/10 

20/15 

16/10 

50 

M 12 

1 200 

0-520/0-1 600 

3,7 
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Ape Jin 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



DDSk 672 7 202 06 00 22 9 401 4586802749 

HeTbipexcKopocTHaa Apenb, paccn m TaH h 2sk Ha 6onbwi/ie Harpy3KM, Ana Tflwenbix CBepnunbHbix m pacTOHHbix pa6oT. 



01 





HoMkiHanbHaa noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


1 050 


B ueHy bxoaht: 

1 Ao6aBOHHa?i pyKOATKa, 1 KnMH Ann bh6hbkm MHCTpyMeHTa 




3<j)cj)eKTHBHa?l MOlUHOCTb 

CKopocTb BpameHMA noA Harpy3KOM 
CKopocTb BpameHMfl Ha 
xonocTOM xoAy 


Bt 

o6/mhh 


650 

120/190/330/520 


CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 57 


— y M 


o6/mhh 


175/280/480/760 






Ka6enb c nueKepoM 


m 


2,5 






Bee cornacHo EPTA 


Kr 


9,4 






MaKc. 0 CBepna no crann 


MM 


32 






Make. 0 CBepna (nerKHe cnnaBbi) 


MM 


40 






MaKc. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


60 






KoHyc Ha cBepnnnbHOM Bany 




MK3 




MoAenb 


HoMep 


3axa3a 




EAN PK 


DSke 672 


7 202 09 00 22 7 


4014586802855 01 


Bonbiuafl AByxcKopocmafl CBepnkinbHaa Mawm-ia c bncokum KpyTfliuuM momchtom. 






HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


1 050 


B ueHy bxoaht: 

1 Ao6aBOHHa?i pyKOflTKa, 1 KnMH Ann Bbi6nBKM MHCTpyMeHTa 




3<j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


650 


CBeAeHMA o npi/maAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 57 




CKopocTb BpameHMA noA Harpy3KOM 


o6/mhh 


110-185/220-370 






CKopocTb BpaiueHMA Ha 
xonocTOM xoAy 


o6/mhh 


120-270/240-540 






Ka6enb c niTeKepoM 


m 


2,5 






Bee cornacHo EPTA 


Kr 


8,8 






MaKc. 0 CBepna no crann 


MM 


26/19 






Make. 0 CBepna (nerKHe cnnaBbi) 


MM 


32/23 






MaKc. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50/35 






KoHyc Ha cBepnnnbHOM Bany 




MK3 




MoAenb 


HoMep 


3axa3a 




EAN PK 


DDSk 672-1 


7 205 01 00 22 8 


4014586804453 01 


yHMBepcanbHa^ HeTbipexcKopocTHa^ Apenb c peBepcoM BpameHMA v\ bwcokom MomHOCTbto CBepneHM^ v\ Hape3aHMA pe3b6bi. 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


900 


B ueHy bxoaht: 

1 Ao6aBOHHa?i pyKOflTKa, 1 KnMH Ann bh6mbkm MHCTpyMeHTa 




3<j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 

CKopocTb BpameHMA noA Harpy3KOM 
CKopocTb BpaiueHMA Ha 
xonocTOM xoAy 


Bt 

o6/mmh 


500 

100/150/260/420 


CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 57 




o6/mhh 


170/250/450/700 






Ka6enb c niTeKepoM 


m 


2,5 






Bee cornacHo EPTA 


Kr 


9,6 






MaKc. 0 CBepna no crann 


MM 


32 






MaKc. 0 CBepna (nerKHe cnnaBbi) 


MM 


40 






MaKc. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


60 






Hape3aHMe pe3b6w ao 




M20 






KoHyc Ha CBepnnnbHOM Bany 




MK3 




MoAenb 


HoMep 


3axa3a 




EAN PK 



7 205 03 00 22 0 



ASq 672-1 

Manoo6opoTHbie Apeni/i m npuBOAHbie ABuraTenn c MaKCMManbHbiM KpyT^iMMM mombhtom. 



4014586804569 



01 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 


Bt 


900 


MOlUHOCTb 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


500 


CKopocTb BpaiueHMjq noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


60 


CKopocTb BpameHMA Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


100 


Ka6enb c niTeKepoM 


m 


2,5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


10,6 


MaKc. 0 CBepna no crann 


MM 


38 


Pa3BepTbiBaHMe 


MM 


40 


Pa3BanbuoBKa Tpy6 0 


MM 


65 


Hape3aHMe pe3b6w ao 




M 30/R1" 


KoHyc Ha CBepnnnbHOM Bany 




MK4 



B ueHy bxoaht: 

1 Ao6aBOHHa?i pyKOATKa, 1 KnMH Ann bh6mbkm MHCTpyMeHTa, 
1 npoyiuMHa 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 57 



52 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BOP 6 



7 205 43 50 01 0 



4014586864679 



01 



BbicoKoo6opoTHafl OAHOCKopocmafl Apenb co CTa6nnbHOM nacTOTOM BpameHi/m aha CBepneHM^ OTBepcTMM AnaMeTpoM ao 6 mm 
b CTann (cTponTenbHbie pa6oTbi c ncnonb30BaHneM MeTanna). 




HoMMHanbHafl noTpe6njReMaa MomHocTb 


Bt 


500 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


270 


CKopocrb BpameHUfl noA Harpy3Kon 


o6/mhh 


0-2 700 


CKopocTb BpameHMfl Ha xojioctom xoAy 


o6/mmh 


0-4 000 


KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


3,5 


Make. 0 CBepna no CTann 


MM 


6 


MaKC. 0 CBepna (Hep>K. cranb) 


MM 


6 


Make. 0 CBepna (nerKne cnnaBbi) 


MM 


10 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


20 


AnaMeTp 3a>KHMHon wenKn 


MM 


43 


PacTBop cBepnnnbHoro naTpoHa 


MM 


0,5-10 


KpenneHne naTpoHa 




1/2"-20UNF 


Ka6enb c nueKepoM 


M 


5 


YrnoBon npocBeT 


MM 


23 


Bee cornacHO EPTA 


Kf 


1,7 


Hape3aHne pe3b6w ao 







B ixeny bxoamt: 

1 oAHornnb30Bbiki MeTannkinecKHki 6bicrpo3a>KHMHbiH naTpoH 
Supra SKE, 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa 

CBeAeHMfl o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 57 

MawHHy c nnTaHneM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 38 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BOP 6 Set 



7 205 43 51 01 0 



4014586864686 



01 



BbicoKoo6opoTHafl OAHOCKopocmafl Apenb co CTa6nnbHOM nacTOTOM BpameHi/m aha CBepneHM^ OTBepcTMM AnaMeTpoM ao 6 mm 
b CTann (cTpoMTenbHbie pa6oTbi c ncnonb30BaHneM MeTanna). 




HoMMHanbHan noTpe6njReMaa MomHocTb 


Bt 


500 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


270 


CKopocTb BpameHHfl noA Harpy3Kon 


o6/mhh 


0-2 700 


CKopocTb BpameHMjq Ha xojioctom xoAy 


o6/mhh 


0-4 000 


KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


3,5 


MaKC. 0 CBepna no CTann 


MM 


6 


MaKC. 0 CBepna (Hep>K. cranb) 


MM 


6 


MaKC. 0 CBepna (nerKne cnnaBbi) 


MM 


10 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


20 


Hape3aHne pe3b6w ao 






AnaMeTp 33>kmmhom ujenKn 


MM 


43 


PacTBop cBepnnnbHoro naTpoHa 


MM 


0,5-10 


KpenneHne naTpoHa 




1/2"-20UNF 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


5 


Pa3Mep A x 111 


MM 


255 x 164 


yrnoBOM npocBeT 


MM 


23 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,7 



B ueHy bxoamt: 

1 OAHornnb30BbiM MeTannMHecKMM 6 bi cTpo3a>KM mh bi m naTpoH 
Supra SKE, 1 nnacrMaccoBbin HeMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB, 
1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa 

CBeAeHMA o npHHaAnewHOcrax cm. Ha CTp. 57 

MaiuMHy c nMTaHkieM ot aKKyMynaTopa cm. Ha crp. 38 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BOP 1 0 7 205 44 50 01 0 401 4586864693 

KoMnaKTHafl OAHOCKopocmafl Apenb co CTa6nnbHOM nacTOTOM BpameHMfl Ana CBepnei-ikm OTBepcTkiki AnaMeTpoM ao 10 mm 

b CTann (Bbie3AHbie MOHTa>KHbie pa6oTbi). 



01 



HoMMHanbHafl noTpe6rmeMaa MomHocTb 


Bt 


500 


3cj)(j)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


270 


CKopocTb BpaiueHM?) noA Harpy3Kon 


06/MnH 


0-900 


CKOpOCTb BpaLUeHMJR Ha XOHOCTOM xoAy 


o6/mhh 


0-1 500 


KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


9 


MaKC. 0 CBepna no CTann 


MM 


10 


MaKC. 0 CBepna (Hep>K. cranb) 


MM 


10 


MaKC. 0 CBepna (nerKne cnnaBbi) 


MM 


15 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


30 


Hape3aHMe pe3b6w ao 




M 6 


AnaMeTp 3a>KHMHon wenKn 


MM 


43 


PacTBop cBepnnnbHoro naTpoHa 


MM 


1,5-13 


KpenneHne naTpoHa 




1/2"-20UNF 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


5 


YrnoBon npocBeT 


MM 


23 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,8 



B ueHy bxoamt: 

1 oAHornnb30Bbin MeTannnnecKnn 6bicrpo3a>KHMHbiH naTpoH 
Supra SKE, 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 57 

MaiuHHy c nnTaHneM ot aKKyMynaTopa cm. Ha crp. 38 
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Ape Jin 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BOP 10 Set 



7 205 44 51 01 0 



4014586864709 



01 



KoMnaKTHaa OAHOCKopocmafl Apenb co CTa6nnbHOM nacTOTOM Bpamei-ikm aha CBepnem/m OTBepcTMM AnaivieTpoM ao 10 mm b CTann 
(Bbie3AHbie MOHTa>KHbie pa6oTbi). 

B uLeiiy bxoamt: 

1 oAHornnb30Bbiki MeTannMHecKMM 6bicrpo3a>KMMHbiM naTpoH 
Supra SKE, 1 nnacTMaccoBbin neMOAaH Ana MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 57 

MaujkHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 38 




HoMMHanbHafl noTpe6njReMaa MomHocTb 


Bt 


500 


3(j)cj)eKTMBHafl MOLLlHOCTb 


Bt 


270 


CKopocrb BpameHHfl noA Harpy3KOM 


o6/mhh 


0-900 


CKopocTb BpameHMfl Ha xojioctom xoAy 


o6/mmh 


0-1 500 


KpyTflLUMM MOMeHT 


Hm 


Q 

7 


Make. 0 CBepna no crann 


MM 


10 


MaKC. 0 CBepna (Hep>K. cranb) 


MM 


10 


Make. 0 CBepna (nerKHe cnnaBbi) 


MM 


15 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


30 


Hape3aHkie pe3b6w ao 




M6 


AnaMeTp 3a>KMMHOM LLieMKM 


MM 


43 


PacTBop cBepnMnbHoro naTpoHa 


MM 


1,5-13 


KpenneHMe naTpoHa 




1/2"-20UNF 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


Pa3Mep A x 111 


MM 


277x 164 


YrnoBOM npocBeT 


MM 


23 



Bee cornacHO EPTA 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BOP 10-2 



7 205 45 50 01 0 



4014586864716 



01 



yHMBepcanbHa^ AByxcKopocmafl Apenb c MAeanbHbiM Anana30HOM nacTOTbi BpameHi/m aha CBepnem/m OTBepcTMM AnaMeTpoM 
AO 10 mm b o6biHHOM m Hep>KaBetomeM CTann. 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 


Bt 


500 


MOlUHOCTb 


3<|>(|>eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


270 


CKopocTb BpaLueHMA noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-460/0-1 350 


CKopocTb BpaiueHMJi Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-700/0-2 250 


KpyTfllUHH MOMeHT 


Hm 


20/7 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


10/8 


MaKC. 0 CBepna (Hep>K. cranb) 


MM 


10/8 


MaKC. 0 CBepna (nerKHe cnnaBbi) 


MM 


16/10 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


35/25 


Hape3aHMe pe3b6w ao 




M 10 


AnaMeTp 3a>KMMHOM LLieMKM 


MM 


43 


PacTBop CBepnMnbHoro naTpoHa 


MM 


1,5-13 


KpenneHHe naTpoHa 




1/2"-20 UNF 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


5 


YrnoBOM npocBeT 


MM 


23 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,0 



B ueHy bxoamt: 

1 OAHorMnb30BbiM MeTannMHecKMM 6 bi CTpo3a>KM mh bi m naTpoH 
Supra SKE, 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 57 

MaiiJMHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 38 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BOP 10-2 Set 



7 205 45 51 01 0 



4014586864723 



01 



yHMBepcanbHa^ AByxcKopocn-iafl Apenb c MAeanbHbiM Anana30HOM nacTOTbi Bpamei-ikm Ana CBepneHMA OTBepcTMM AnaMeTpoM 
AO 10 mm b o6biHHOM m Hep>KaBeiOLMei/i cranki. 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 


Bt 


500 


MOlUHOCTb 


3<j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


270 


CKopocTb BpaLueHMA noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-460/0-1 350 


CKopocTb BpaiueHMJi Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-700/ 0-2 250 


KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


20/7 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


10/8 


MaKC. 0 CBepna (Hep>K. cTanb) 


MM 


10/8 


MaKC. 0 CBepna (nerKHe cnnaBbi) 


MM 


16/10 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


35/20 


Hape3aHMe pe3b6w ao 


M 10 


AnaMeTp 3a>KMMHOM LLieMKM 


MM 


43 


PacTBop CBepnMnbHoro naTpoHa 


MM 


1,5-13 


KpenneHMe naTpoHa 


1/2"-20 UNF 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


5 


Pa3Mep A x 111 


MM 


289x 164 


YrnoBOM npocBeT 


MM 


23 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,0 



B ueHy bxoamt: 

1 0AH0rMnb30BbiM MeTannMHecKMM 6bicTpo3a>KMMHbiM naTpoH 
Supra SKE, 1 nnacTMaccoBbin neMOAaH Ana MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 57 

ManiMHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha crp. 38 



54 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BOP 1 3-2 7 205 46 60 00 0 401 4586871 295 01 

yHMBepcanbHa^ AByxcKopocmafl Apenb c MAeanbHbiM Anana30HOM nacTOTbi BpameHi/m aha CBepnei-ikm OTBepcTMM AnaMeTpoM ao 
13 mm b o6biHHOM m HepwaBetomei/i CTann. 



HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 


Bt 


550 


MOlUHOCTb 


3<j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


300 


CKopocTb BpameHMA noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-440/0-1 300 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-680/0-2 200 


KpyTfllUHki MOMeHT 


Hm 


20/7 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


13/10 


Make. 0 CBepna (Hep>K. cTanb) 


MM 


13/10 


MaKC. 0 CBepna (nerKkie cnnaBbi) 


MM 


16/10 


Make. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


37/27 


Hape3aHne pe3b6w ao 




M 10 


AnaMeTp 3a>KMMHOM LLieMKM 


MM 


43 


PacTBop cBepnnnbHoro naTpoHa 


MM 


1,5-13 


KpenneHHe naTpoHa 




1/2"-20 UNF 


Ka6enb c nueKepoM 


M 


5 


yrnoBOM npocBeT 


MM 


23 


Bee cornacHO EPTA 


Kf 


2,0 



B uLeiiy bxoaht: 

1 oAHornnb30Bbiki MeTannkinecKHki 6bicrpo3a>KkiMHbiki naTpoH 
Supra SKE, 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 57 

MawHHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 38 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BOP 13-2 



4014586871356 



01 



7 205 46 61 00 0 

yHMBepcanbHa^ AByxcKopocri-iafl Apenb c MAeanbHbiM Anana30HOM nacTOTbi BpameHi/m aha CBepnem/m OTBepcTMM AnaMeTpoM ao 
13 mm b o6biHHOM m HepwaBetomei/i CTann. 

B ueHy bxoaht: 

1 OAHornnb30BbiM MeTannMHecKMM 6 bi cTpo3a>KM mh bi v\ naTpoH 
Supra SKE, 1 Ao6aBOHHaa pyKOflTKa, 1 nnacTMaccoBbin neMOAaH 

Anfl MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMfl o npkmaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 57 
MaiuMHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 38 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 


Bt 


550 


MOlUHOCTb 


3<j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


300 


CKopocTb BpameHMjq noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-440/0-1 300 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-680/0-2 200 


KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


20/7 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


13/10 


MaKC. 0 CBepna (Hep>K. CTanb) 


MM 


13/10 


MaKC. 0 CBepna (nerKHe cnnaBbi) 


MM 


16/10 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


37/27 


Hape3aHMe pe3b6w ao 




M 10 


AHaMeTp 3a>KMMHOM LLieMKM 


MM 


43 


PacTBop cBepnMnbHoro naTpoHa 


MM 


1,5-13 


KpenneHHe naTpoHa 




1/2"-20 UNF 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


5 


YrnoBOM npocBeT 


MM 


23 


Bee cornacHO EPTA 


Kf 


2,0 



55 



Ape Jin 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BOS 16 7 205 47 60 00 0 401 4586874463 

MomHafl Apenb c perynnpoBaHneM nucna o6opoTOB aha rn6Koro npi/iMei-iei-ii/m b M3roTOBneHMM MeTannoKOHCTpyKunPi. 



01 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 


Bt 


1 200 


MOlUHOCTb 


3<j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


680 


CKopocTb BpameHHfl noA Harpy3KOH 


o6/mhh 


0-520 


CKopocTb BpaiueHMfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mhh 


0-520 


KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


50 


MaKC. 0 CBepna no CTanM 


MM 


16 


Make. 0 CBepna (Hep>K. cTanb) 


MM 


16 


MaKC. 0 CBepna (nerKkie cnnaBbi) 


MM 


20 


Make. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


AHaMeTp cBepneHMfl crank! KopoHKaMH 


MM 


80 


Hape3aHMe pe3b6w ao 




M 12 


MaKC. 0 3eHKOBKM 


MM 


31 


AHaMeTp 3a>KHMHOH LLieHKH 


MM 


43 


PacTBop cBepnnnbHoro naTpoHa 


MM 


3-16 


KpenneHHe naTpoHa 




1/2"-20 UNF 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 




YrnoBOH npocBeT 


MM 


27 


Bee cornacHO EPTA 


Kf 


3,5 



B ueHy bxoaht: 

1 oAHornnb30BbiH MeTannnnecKHH 6bicrpo3a>KHMHbiH naTpoH 
Supra SKE, 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa 

CBeAeHHA o npHHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 57 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BOS 16-2 



7 205 49 60 00 0 



4014586876443 



01 



MonHaa AByxcKopocTHaa Apenb c perynnpoBaHneM Hkicna o6opoTOB aha rki6i<oro npkiMeHeHkifl npki M3roTOBneHnn MeTannoKOHCTpyKUMM. 

B ueHy bxoaht: 

1 oAHornnb30BbiH MeTannnnecKHH 6bicrpo3a>KHMHbiH naTpoH 
Supra SKE, 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa 

CBeAeHHA o npHHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 57 




HoMMHanbHa?i noTpe6naeMafl 


Bt 


1 200 


MOlUHOCTb 


3<j)cj)eKTHBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


680 


CKopocTb BpameHHfl noA Harpy3Kon 


o6/mhh 


0-520/0-1 600 


CKopocTb BpaiueHMjq Ha xonocTOM xoAy 


o6/mhh 


0-520/0-1 600 


KpyTfllUHH MOMeHT 


Hm 


50/16 


MaKC. 0 CBepna no crann 


MM 


16/10 


MaKC. 0 CBepna (Hep>K. CTanb) 


MM 


16/10 


MaKC. 0 CBepna (nerKne cnnaBbi) 


MM 


20/15 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


50 


AHaMeTp cBepneHMA crann KopoHKaMM 


MM 


80 


Hape3aHHe pe3b6w ao 




M 12 


MaKC. 0 3eHKOBKH 


MM 


31 


AHaMeTp 3a>KHMHOH UJeHKH 


MM 


43 


PacTBop CBepnnnbHoro naTpoHa 


MM 


3-16 


KpenneHHe naTpoHa 




1/2"-20 UNF 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


YrnoBOH npocBeT 


MM 


27 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


3,7 



56 



MHCTpyMeHTaiibHbie hcmoa^hmmkm 

MeTann 400 x 400 x 1 30 mm 



HoMep 3aKa3a 


3 39 01 032 01 3 




EbiCTpo3a>KMMHbie CBep/iMJibHbie naTpoHbi 

Ana nocaAKM Ha KOHyc B 1 6 
3aocTp. (|)OpMbl R 


3a>KMM 
MM 


Bee 

Kr HoMep 3aKa3a 


0-10 


0 61 6 X) 04 016 00 7 


1 -13 


0,88 6 3204017 00 1 


3-16 


1,14 6 32 04 025 00 3 




EbicTpo3a>KMMHbie CBepjiMJibHbie naTpoHbi 

Ana nocaAKM Ha KOHyc B 1 6 

HaKOHeHHMK <f>opMbi R, c orpaHMHMTeneM 3a>KMMHoro ycMnmi 


3a>KMM 
MM 


Bee 

Kr HoMep 3aKa3a 


1 -13 


0,56 6 32 04 032 00 6 


41 


CBep/iMJibHbiM naTpoH c 3y6naTbiM bchuom 

Ana nocaAKH Ha KOHyc B 1 6 


3a>KMM 
MM 


Bee 

Kr HoMep 3aKa3a 


1,5-13 


0,41 6 32 02 030 01 5 


1 -16 


0,64 6 32 02 037 01 0 




KoHycHbiM aAanTep A"" naTpoHa 

AHfl CBepnMHbHblX CTaHKOB C KOHyCOM Mop3C 


l~He3AO 


HoMep 3aKa3a 


KM 3/B 16 


6 33 01 012 00 5 


KM 3/B 22 


6 33 01 014 00 7 




MHCTpyMeHTajibHbie hcmoa^hhmkm 

CO BCT3BKOM B HeMOAaHHMK M nfiaCTMKOBOM KOpo6KOM 

flnacTMK, BHyTpeHHMe pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



HoMep 3aKa3a 
3 39 01 118 48 0 



3a>KMM 
MM 

0,5-10 



0 



EbicTpo3a>KMMHbie CBepjiMJibHbie naTpoHbi 

OAHorMnb30BbiM MeTann MHecKMM 6bicTpo3a>KMMHbiM naTpoH 
Supra SKE c orpaHMHMTeneM 3a>KMMHoro ycnnMfl, KpenneHMe 
CBepnMnbHoro naTpoHa 1/2"-20 UNF 

HoMep 3aKa3a 

6 32 05 036 01 0 

EbiCTpo3a>KMMHbie CBepjiMJibHbie naTpoHbi 

OAHorMnb30BbiM MeTann MHecKMM 6 bi cTpo3a>KM mh bi m naTpoH 
Supra SKE c orpaHMHMTeneM 3a>KMMHoro ycMnMfl, KpenneHMe 
CBepnMnbHoro naTpoHa 1/2"-20 UNF 



3a>KMM 




MM 


HoMep 3aKa3a 


1,5-13 


6 32 05 035 01 0 


TaenHbiM kjiioh SW17 




HoMep 3aKa3a 




6 29 03 002 00 9 



rioABecHoe npMcnoco6iieHMe 

Ann noABecKM Ha 6anaHCMpe 
BepTMKanbH. 



HoMep 3aKa3a 



3 02 32 046 00 8 



rioABecHoe npMcnoco6iieHMe 

Ana noABecKM Ha 6anaHCMpe 
TOpM30HTanbH. m BepTMKanbH. 



l~He3AO 



AonOJIHHTeJIbHblH KOHyc 

Ann KOHyca Mop3e 



KM 3/KM 4 



l~lepexoAHajq BTysiKa 

Ann KOHyca Mop3e 



fHe3AO 



HoMep 3aKa3a 



6 33 04 004 00 0 



KM 3/KM 2 




6 33 02 003 00 4 




K/lMH-BblKOJlOTKa 






AnMHa 




l~He3AO 


MM 


HoMep 3aKa3a 


KM 1/KM 2 


140 


6 33 05 003 00 3 


KM 3/KM 4 


190 


6 33 05 004 00 1 



HoMep 3aKa3a 



3 21 25 050 00 7 



672-1, DSke 672, DDSk 672-1, DDSk 672 



ripeAOxpaHMTejibHafl npocKa/ib3biBaioiMajq My4»Ta 

c me3AOM MK 3 m otboaom 0 30 mm, perynnpoBKa 1 5-80 Hm 
npM o6opoTax 0-500/mmh., Bee 2,2 Kr, BKmonafl pe3MHOBoe 

KOnbUO, UMnMHApMHeCKMM LUTMCJ)T, H3Tfl>KHyiO BTynKy M 
KpKDHKOBblM KnKDH 



HoMep 3aKa3a 



9 01 05 002 01 8 



BCTaBKM C Hapy>KHblM KBaApaTOM 

CTep>KeHb 0 30 Ana luecTMrpaHHbix TopuoBbix raenHbie 
KnraHeM c me3AOM TMna BHyTpeHHMM KBaApaT 1/2" m 3/4". 




Hapy>KHbiM 


KBaApaT 


HoMep 3aKa3a 


1/2" 




6 19 15 001 00 7 


3/4" 




6 19 15 002 00 0 


0 

MM 


LlMJlMHApMHeCKMM WTM<|>T 


HoMep 3aKa3a 


3x20 




4 02 01 096 00 0 


3x24 




4 02 01 097 00 4 




Pe3MHOBOe KOJIbUO 




0 

MM 




HoMep 3aKa3a 


19x4 




4 06 12 153 00 7 


24x4 




4 06 12 154 00 5 



57 



klHCTpyMeHTajibHbie hcmoa^hmmkm 

MeTann 



CBepjiMJibHbiM naTpoH c 3y6naTbiM bchi^om 

3a>KMM naTpoHa Arm CBepna B 22 



AnMHa 

MM 



690 



HoMep 3aKa3a 



LUkipMHa 

MM 



BbicoTa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



240 



160 



3 39 01 022 01 4 




MemanKa 

600 MM AHMHa, 0 1 1 0 MM 



6 39 02 002 01 3 



EbicTpo3a>KMMHbie CBepjiMJibHbie naTpoHbi 

OAHornnb30Bbiki MeTannkiHecKMki 6bicTpo3a>Ki/iMHbiki naTpoH 
Supra SKE c orpaHkiHi/ueneM 3a>KMMHoro yoinkm, Kpennei-me 
CBepnnnbHoro naTpoHa 1/2"-20 UNF 



3a>KMM 
MM 



Bee 



HoMep 3aKa3a 



3-16 



0,56 



6 32 05 038 01 0 



3a>KMM 
MM 

5-20 



l~He3AO 



KM 4/B 22 



fHe3AO 



KM 4/KM 3 



Bee 



1,55 



BHeiiJHMki 0 

MM 

75 



riocaAOHHbiki 
pa3Mep Luni/iH- 

Aena 

B22 



HoMep 3at<a3a 
6 32 02 022 01 I 



KoHycHbiM aAanTep aia naTpoHa 

Arm cBepnunbHbix cTaHKOB c KOHycoM Mop3e. 



HoMep 3aKa3a 



riepexoAHa^ BTy/iKa 

Arm KOHyca Mop3e 



6 33 01 016 00 4 



HoMep 3aKa3a 



6 33 02 004 00 2 



EbicTpo3a>KMMHbie CBepjiMJibHbie naTpoHbi 

3a>KMM naTpoHa Ana CBepna 1/2"-20 UNF 
3aocTp. (j)OpMbl R 

3a>KMM Bee 

mm kt HoMep 3aKa3a 

1 - 13 0,54 6 32 05 033 01 0 




CBepjiMJibHbiM naTpoH c 3y6naTbiM bchuom 

3a>KMM naTpoHa Ana CBepna 1/2"-20 UNF 



3a>KMM 


Bee 




MM 


Kr 


HoMep 3aKa3a 


1 -10 


0,30 


6 32 03 034 01 0 


1,5-13 


0,38 


6 32 03 041 01 4 



58 



YrjiOBbie Ape /in 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WBP 10 7 205 51 60 00 0 

OneHb ManeHbKafl yrnoBaa Apenb aha pa6oT b TpyAHO AOCTy n h bix MecTax. 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MomHOCTb 


Bt 


500 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


270 


CKopocrb BpameHMfl noA Harpy3Kon 


o6/mhh 


0-1 030 


CkopocTb BpameHMjq Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-1 830 


KpyTfllUMM MOMeHT 


Hm 


7,5 


Make. 0 CBepna no crann 


MM 


10 


MaKC. 0 CBepna (Hep>K. cranb) 


MM 


10 


Make. 0 CBepna (nerKHe cnnaBbi) 


MM 


15 


MaKC. 0 CBepna (AepeBo) 


MM 


25 


Hape3aHne pe3b6w ao 


M 6 


PacTBop cBepnnnbHoro naTpoHa 


MM 


0,8-10 


KoHyc Ha cBepnnnbHOM Bany 


B10 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


YrnoBOM npocBeT 


MM 


17 


Bee cornacHO EPTA 


Kf 


1,5 



4014586878843 



B neny bxoaht: 

1 cBepnMnbHbiM naTpoH c 3y6naTbiM BeHuoM ao 0 10 mm, 
1 KnioH Ana CBepnMnbHoro naTpoHa 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 59 



01 




HoMep 3at<a3a 
3 39 01 118 01 0 



rijiacTMKOBafl KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHMK Ann MenKMx AeTanen m 
npnHaAne>KHocTeM noAxoAHT k neMOAaHHMKy Ann 
HHCTpyMeHTOB 3 39 01 1 1 8 01 0, MaKC. 5 i±iT./HeMOAaH. 



HoMep 3aKa3a 
3 39 01 119 00 0 



59 



Ctomkm Ape/in c MarHMTOM 



sa FEIN: 

► JlerKafl v\ KOMnaKTHaa MarHMTHa^ CBepnunbHa^ CTOMKa 
Arm yHMBepcanbHoro nprnvieHei-ikm (cBepneHne, Hape3aHne 
pe3b6bi, pa3BepTbiBaHne m 3eHKOBaHne). 

► BnaroAap^ abomhom HanpaBrmtomei/i aneKTpoABkiraTerm 
noAxoAUT Arm npuMeHeHMfl 6onbLunx CBepn. 

► Bonbiuafl yAepwHBatomaa cuna MarHMTa v\ cxeMa 
6e3onacHOCTM, o6ecneHMBaKDiune HaAe>KHyio pa6oTy 
b j~ikd6om nono>KeHMM. 




MBS 32 F 

l~IOABM>KHafl MarHMTHafl CTOM- 
Ka C TOHHOM KDCTHpOBKOM AJ"lfl 

ApeneM c npon3BOAMTenbHO- 
CTbKD CBepneHMfl ao 32 mm. 



MBS 16 X 

l~loABki>KHafl MarHMTHafl 
CTOkiKa Arm Apeneti c 

npOM3BOAHTenbHOCTbKD 

CBepneHHA ao 1 6 mm. 



MBS 25 F 

l~loABn>KHafl MarHMTHafl 
CTOMKa Ann ApeneM c 

npOM3BOAMTenbHOCTbK5 

CBepneHMA ao 25 mm. 



IBS 16 

ripoMbiLuneHHafl CBep- 
nMnbHafl CTOMKa Ann ApeneM 

C npOM3BOAMTenbHOCTbK) 

CBepneHMA ao 16 mm. 



Ct P . 61 61 62 62 



MCTMKM 


MaKc. 0 pa3BepTKM (mm) 


40 


16 


25 


16 


Anana30H noBopoTa cBepnMnbHOM 

CTOMKM 


350° 




±7° 




Tep 


Anana30H perynMpoBKM (mm) 


±10 




±6 




rt 


Hape3aHMe pe3b6w ao 


M24 


M 12 


M 20 


M 12 


Q_ 

rt 
X 


Ana 3a>KMMHOM ujcmkm-0 (mm) 


63 


43 


53 


53 


<U 
5 


Xoa (mm) 


178 


145 


145 


145 


* 
u 

V 


rionHbiM AMana30H xoAa (mm) 


365 


325 


290 


295 


7 
S 


Pa3Mepbl MarHMTHOM CTOMKM (mm) 


220x 100 


195x90 


205 x 95 




X 

X 
V 


yckiriMe yAep>KMBaHMfl MamMTOM (H) 


18 000 


12 500 


14 000 




H 


Bee cornacHO EPTA (Kr) 


21,8 


9,5 


12,5 


8 



60 



Ctomkm Ape/in c MarHMTOM 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MBS 32 F 9 03 1 6 223 00 8 401 4586847924 

l~IOABM>KHafl MarHMTHafl CTOMKa C TOHHOM KDCTMpOBKOM AJ™ ApeneM C npOM3BOAHTeflbHOCTbtO CBepnei-mfl AO 32 MM. 



01 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl MomHOCTb 


Bt 


130 


Po3eTKa Make. 


A 


16 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


21,8 


MaKC. 0 CBepna (cTanb) 






Make. 0 cnnpanbHoro CBepna 


MM 


I O 


CnnpanbHoe CBepno c MK 3 


MM 


32 


Hape3aHne pe3b6w ao 




M24 


MaKC. 0 pa3BepTKM 


MM 


40 


YcMnkie yAep>KMBaHHfl MarHMTOM 


H 


18 000 


OceBoe yckinne npn cBepneHnn, MaKC. 


H 


7 000 


BbicoTa (cBepnnnbHa?i CTOMKa) 


MM 


513 


Xoa 


MM 


178 


rioriHbiki Anana30H xoAa 


MM 


365 


Anana30H noBopoTa CBepnnribHOM ctomkm 




350° 


Anana30H perynMpoBKM 


MM 


±10 


Pa3Mepbl MarHMTHOM CTOMKM 


MM 


220x 100 



B neny bxoaht: 

1 peMeHb KpenneHMA, 1 KpranoK aha CTpy>KKM, 1 ycrpoMCTBo 

3aiUMTbl OT CTpy>KKM, 2 KflKDHa 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha CTp. 63 



An?) 3a>KMMHOM UJeMKM-0 



63 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MBS 16 X 9 03 18 223 00 0 4014586878034 

l~loABM>KHafl MarHMTHa^ CTOMKa aha Apeneti c npon3BOAHTenbHOCTbto CBepneHM^ ao 16 mm. 



01 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMaa MomHocTb 


Bt 


100 


Po3eTKa MaKC. 


A 


16 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


— 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


9,5 


MaKC. 0 cnMpanbHoro CBepna 


MM 


16 


Hape3aHMe pe3b6w ao 




M 12 


MaKC. 0 3CHKOBKM 


MM 


50 


MaKC. 0 pa3BepTKM 


MM 


16 


YcMHMe yAep>KMBaHMfl MarHMTOM 


H 


12 500 


BbicoTa (cBepnMnbHafl CTOMKa) 


MM 


420 


Xoa 


MM 


145 


rionHbiM AMana30H xoAa 


MM 


325 


Pa3Mepbl MarHMTHOM CTOMKM 


MM 


195x90 


Anfl 3a>KMMHOM UJeMKM-0 


MM 


43 



B ueHy bxoaht: 

1 eMKocTb Arm CO>K, 1 peMeHb Ann KpenneHMA, 

1 yCTpOMCTBO 3aiUMTbl OT npMKOCHOBeHMfl 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 63 



61 



Ctomkm Ape/in c MarHMTOM 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MBS 25 F 9 03 1 9 223 00 0 401 4586878041 

l~loABM>KHafl MarHMTHa^ CTOMKa aha ApenePi c npon3BOAHTenbHOCTbio CBepnem/m ao 25 mm. 



01 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl MomHOCTb 


Bt 


100 


Po3eTKa Make. 


A 


16 


Ka6enb c nueKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


12,5 


MaKC. 0 cnnpanbHoro CBepna 


MM 


25 


Hape3aHne pe3b6w ao 




M20 


MaKC. 0 3eHKOBKM 


MM 


50 


Make. 0 pa3BepTKM 


MM 


25 


Ycunkie yAep>KMBaHM?i MamMTOM 


H 


14 000 


BbicoTa (cBepnkinbHafl CTOMKa) 


MM 


455 


Xoa 


MM 


145 


rionHbiM Anana30H xoAa 


MM 


290 


Anana30H noBopoTa CBepnnribHOM ctomkm 




±7° 


Anana30H perynMpoBKM 


MM 


±6 


Pa3Mepbl MarHMTHOM CTOMKM 


MM 


205 x 95 


An?) 3a>KMMHOM UJeMKM-0 


MM 


53 



B neny bxoaht: 

1 eMKocTb Ana CO>K, 1 peMeHb Arm KpenneHMA, 1 ycTpoMCTBo 
3amMTbi ot npMKocHOBeHMA, 1 ynnoTHfliomee Konbuo 
(AMaMeTp 43 mm) 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 63 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



IBS 16 



9 03 20 223 00 0 



4014586878515 



01 



ripoMbiLuneHHafl CBepnunbHa^ CTOMKa aha ApenePi c npoi/i3BOAHTenbHOCTbto CBepnem/m ao 16 mm. 




Bee cornacHo EPTA 


Kr 


8 


MaKC. 0 cnMpanbHoro CBepna 


MM 


16 


Hape3aHMe pe3b6w ao 




M 12 


MaKC. 0 3eHKOBKM 


MM 


50 


MaKC. 0 pa3BepTKM 


MM 


16 


BbicoTa (cBepnMnbHafl CTOMKa) 


MM 


400 


Xoa 


MM 


145 


rionHbiM AMana30H xoAa 


MM 


295 


Anfl 3a>KMMHOM LUeMKM-0 


MM 


53 



B ueHy bxoaht: 

1 eMKocTb Ann CO>K, 1 tm6kmm LunaHr, 1 ynnoTi-miomee 
Konbuo (AMaMeTp 43 mm) 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 63 



62 



Ctomkm Ape/in c MarHMTOM 



5 



PeA/Ki^MOHHbie KOJibua 

Arm 3a>KMMa Apenen c 3a>KMMHOki ujcmkom 0 43 mm 
FEIN BOS, KBH 



0 

MM 


HoMep 3aKa3a 


53/43 


3 26 23 014 01 0 




ripM3MaTMHeCKMe TMCKM 


HoMep 3aKa3a 




9 07 01 002 01 0 




MOHTa>KHblM KOMfl J1CKT C TMCKEMM 


HoMep 3aKa3a 




6 41 31 019 01 0 


HoMep 3aKa3a 


riepexoAHaji n/iacTMHa A-n« MarHMTHbix ctehkob 

A-nn KOpOHHaTOrO CBepiieHM51 


3 24 22 326 01 0 








PeAyKUMOHHbie Ko/ibua 

Arm 3a>KMMa Apenen c 3a>KMMHOki ujeMKOM 0 33 mm 


0 

MM 


HoMep 3aKa3a 


53/33 


3 26 23 011 01 6 




PeAyKuiMOHHbie Ko/ibua 

Arm 3a>KMMa Apenen c 3a>KMMHOki ujeMKOM 0 38 mm 


0 

MM 


HoMep 3aKa3a 


53/38 


3 26 23 010 00 8 


e 


PeA/KUMOHHbie Ko/ibua 

Arm 3a>KMMa Apenen c 3a>KMMHOki ujcmkom 0 43 mm 


0 

MM 


HoMep 3aKa3a 


53/43 


3 26 23 009 00 6 


0 

MM 


PeA/KUMOHHbie Ko/ibua 

Arm 3a>KMMa Apenen c 3a>KMMHOki ujcmkom 0 43 mm 
FEIN BOS, KBH 

HoMep 3aKa3a 


53/43 


3 26 23 014 01 0 



0 

MM 



PeAyxuLMOHHbie KOJibua 

Ana 3a>KMMa Apenen c 3a>KMMHOM ujcmkom 0 33 mm 



HoMep 3aKa3a 



43/33 



3 26 23 012 01 9 



0 

MM 



PeA/Ki^MOHHbie KOJibua 

Arm 3a>KMMa Apenen c 3a>KMMHOki ujcmkom 0 38 mm 



HoMep 3aKa3a 



43/38 



3 26 23 013 00 4 



tag 



HoMep 3aKa3a 



rioACOCHan n/iacTMHa 

Arm HeMamkiTHbix MaTepnanoB, 250 x 330 x 1 1 0 mm 



9 26 02 054 01 6 



HoMep 3aKa3a 



BaKyyM-njiacTMHa 

Ana HeMamkiTHbix MaTepi/ianoB m HernaAKMx noBepxHOCTeM 
(pnc|)neHafl, rocj)pMpoBaHHafl CTanb m t. a.)- Tpe6yeTca 
BaKyyMHbiM Hacoc. 

BaKyyMHaa nnacTMHa 396 x 200 x 95 mm 



9 26 02 057 01 7 



HoMep 3at<a3a 



ripMcnoco6jieHMe A-n* ceepjieHMfl Tpy6 

BKHIOHafl H3Tfl>KHyiO HflMKy, ADA BbinOHHeHMfl OTBepCTMM 

b Tpy6ax c 0 ot 60 ao 300 mm, 220 x 1 30 mm. 



9 26 02 055 01 0 



0 



BaKyyM-Hacoc 

Bcac 0,01 5 m 3 /mmh, -0,8 6ap, 92 Bt, Bee 2,5 Kr, BKmonafl 
BcacbiBaioiuMM ujnaHr. 



HoMep 3aKa3a 



9 26 01 022 01 3 



63 



Pe3b6oHape3Ha« &penb 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



7 209 16 00 22 3 



4014586805566 



01 



ASge 648 

MoiMHbiM m TOHHbiPi i/mcTpyivieHT aha Hape3aHi/m pe3b6bi c ycKopeHHbiM o6paTHbiM BpaiueHneM m peryn^TopoM KonnnecTBa o6opoTOB. 

B u,eny bxoaht: 

1 Ao6aBOHHa?i pyKOATKa, riocTaBKa 6e3 3a>KMMHoro naTpoHa. 
CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 65 




HoMkiHanbHaa noTpe6naeMafl MomHOCTb 


Bt 


650 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


420 


CKopocrb BpaiueHMjq BneBO Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


0-910 


CKopocTb BpameHMA noA Harpy3KOM npw pe3Ke 


o6/mmh 


0-240 


CkopocTb BpaiueHMA BneBO noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-550 


Ka6enb c ujTeKepoM 


m 


2,5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


3,7 


Hape3aHMe pe3b6w b cranio ao 




M 12 


KoHyc Ha CBepnnnbHOM Bany 




B16 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASge 636 7 209 37 00 22 4 401 4586805696 01 

yAo6HbiM, TOHHbiPi MHCTpyMeHT aha Hape3aHi/m pe3b6bi c ycKopeHHbiM o6paTHbiM BpaiueHneM aha coKpaiueHMA BpeMeHM pa6oTbi. 




HoMMHanbHafl noTpe6nfleMaa MomHOCTb 


Bt 


280 


3cj)(j)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


150 


CKopocTb BpaiueHMA BneBO Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-1 200 


CKopocTb BpaiueHMA noA Harpy3KOM npi/i pe3Ke 


o6/mmh 


0-450 


CKopocTb BpameHMjq BneBO noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-580 


Ka6enb c nueKepoM 


m 


2,5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,6 


Hape3aHMe pe3b6w b crani/i ao 




M8 


KoHyc Ha cBepnnnbHOM Bany 




B12 



B ueHy bxoaht: 

riocTaBKa 6e3 3a>KMMHoro naTpoHa. 

CBeAeHMA o npkmaAnewHocTax cm. Ha CTp. 65 



64 



Pe3b6oHape3Ha« &penb 



HoMep 3aKa3a 
3 39 01 118 01 0 



MHCTpyivieHTajibHbie hcmoa^hmmkm 

flnacTHK, BHyTpeHHkie pa3Mepw: 470 x 275 x 1 1 6 mm 




HoMep 3at<a3a 



3 39 01 119 00 0 



LLaHroBbiM naTpoH 

c uaHroBbiM 3a>KMMOM 3,5/4,5/6 mm 



HoMep 3aKa3a 



6 32 06 063 01 2 



LLaHrOBbIM naTpOH MaflTHMKOBbIM 

c uaHroBbiM 3a>KMMOM 3,5/4,5/6 mm 



OrpaHMHMTejib rjiy6nHbi 





3a>KMMbl 








Ana (MaflTHH 


KOBoro) uaHroBoro naTpoH; 


i 




0 


Hsth psxrpaH H M K 




0 pe3b6bl 


MM 


MM 


HoMep 3aKa3a 


M 2 - M 2,6 


2,8 


2,1 


6 32 06 077 00 1 


M 3 


3,5 


2,7 


6 32 06 064 00 1 


M4/M6 


4,5 


3,4 


6 32 06 065 00 5 


M 5/M 8 


6 


4,9 


6 32 06 066 00 8 


M 10 


7 


5,5 


6 32 06 070 00 6 


M 8 


8 


6,2 


6 32 06 078 00 9 


M 12 


9 


7 


6 32 06 075 00 4 


M 10 


10 


8 


6 32 06 079 00 3 



HoMep 3at<a3a 



3 21 27 005 02 1 



lloABecHoe npMcnoco6iieHMe 

Arm noABecKM Ha 6anaHcnpe 
ropn30HTanbH. M BepTMKanbH. 



HoMep 3at<a3a 
3 21 25 050 00 7 



lpMHaA-ne>KHOCTM 



^05 



HoMep 3aKa3a 
3 39 01 021 01 1 



MHCTpyivieHTajibHbie hcmoashhmkm 

MeTann 700 x 1 80 x 1 00 mm 



LLaHroBbiM naTpoH 

c uaHroBbiM 3a>KMMOM 6/7/9 mm 



HoMep 3at<a3a 



rijiacTMKOBafl KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHHK Afia mchkmx AeTanen m 
npnHaAne>KHOCTeki noAxoAHT k neMOAaHHHKy aha 
MHCTpyMeHTOB 3 39 01 118 01 0, MaKc. 5 ujT./HeMOAaH. 



6 32 06 067 01 1 



LLaHTOBblM naTpOH Ma^THMKOBblM 

c uaHroBbiM 3a>KMMOM 6/7/9 mm 



HoMep 3aKa3a 



6 32 06 061 02 1 



KyuaHKOBbiM naTpoH 

aha HenocpeACTBeHHOM ycTaHOBKM mcthmkob noA pa3Mep 

2,8 - 9,0 MM, C KflKDHOM 



HoMep 3aKa3a 



6 32 06 018 00 5 



Ky/iaHKOBbiM naTpoH ManTHMKOBbiM 

aha HenocpeACTBeHHOM ycTaHOBKM mcthmkob noA pa3Mep 

2,8 - 9,0 MM, C KflKDHOM 



HoMep 3aKa3a 



6 32 06 076 02 2 



HoMep 3at<a3a 



6 32 06 019 00 9 



HoMep 3aKa3a 
6 32 06 041 00 8 



HoMep 3at<a3a 
6 32 06 040 00 9 



KyjianKOBbiM naTpoH 

Ann HenocpeACTBeHHOM ycTaHOBKM mcthmkob noA pa3Mep 

2,0 - 8,1 MM, C KflKDHOM 



Ky/iaHKOBblM naTpOH Ma^THMKOBblM 

Afi?i HenocpeACTBeHHOM ycTaHOBKM mcthmkob noA pa3Mep 

2,0 - 8,1 MM, C KflKDHOM 



l~He3AO 

B16 



HoMep 3aKa3a 



K/IMH-Bbl KOJIOTKa 

Afifl cBepfikifibHoro naTpoHa, Ha6op M3 2 ujt. 



AnMHa 

MM 

125 

OrpaHMHMTejib rjiy6MHbi 



HoMep 3aKa3a 
6 33 05 010 01 5 



3 21 27 003 03 5 



l~He3AO 



K/IMH-Bbl KOJIOTKa 

Afm cBepfikifibHoro naTpoHa, Ha6op M3 2 ujt. 



A^iMHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



B 12 



125 



6 33 05 009 01 3 



65 



HaaeitfHoe 3aBHHiHBaHHe 

3JieKTp0BHHT0BepTaMH FEIN 

Hpe3BbiHaMHo HaAe>KHbie m oTBenatomMe Ha3HaneHMio sneK- 

TpOBUHTOBepTbl FEIN n03BOJ~miOT AOCTMHb nepBOKHaCCHblX 

pe3ynbTaTOB pa6oTbi n onTMManbHoro KanecTBa pe3b6oBbix 
coeAHHeHUM Aa>Ke b caMbix wecrKnx ycnoBn^x. Ohm MoryT 
ncnonb30BaTbCfl b cepMMHOM npoMbiiuneHHOM npon3BOACTBe, a 
TaK>Ke b MeTannoo6pa6oTKe nnn npn BbinormeHMM OTAenoHHbix 
n peMOHTHbix pa6oT. Apyrne cymecTBeHHbie npenMymecTBa 
aneKTpoBMHTOBepTOB FEIN — bto o6pa3i40Baa aproHOMUHHocTb 
m MCKnKDHMTenbHO ManbiM co6cTBeHHbiki Bee, KOTopbie rapaH- 
TupyiOT npoc()eccnoHanbHyKD, 3(|>(|>eKTMBHyK) m OAHOBpeMeHHO 

SKOHOMfllUyKD CMflbl pa6oTy. A^Hb 3a AHeM H Ha npOTfl>«eHMM 

MHorux neT. 




BHHToeepT Ann wypynoB-caMope30B dp. 68 

Ana 6e3onacHow m 6e30Lun6oHHOM pa6oTbi c caMope3aMM 
m BMHTaMM npM BbinormeHMM KpoBenbHbix m c|>acaAHbix pa6oT, 
a TaK>Ke aha pa6oT b CMcreiviax OTonneHMA, m BeHTunflunn. 

BHHTOBepT fljifl OTflenoMHbix pafiOT dp. 70 

CneunanbHO aha pa6oT no ycrpoMCTBy cyxoM ujTyKaTypKM 
m BHyTpeHHux OTAenoHHbix pa6oT. JlerKne, aproHOMMHHbie 

M KOMnaKTHbie, n03BOnfl!OT AOCTMHb OnTMManbHblX pe3ynbTaTOB. 

YflapHbiH BHHTOBepT dp. 73 

HenpeB30MAeHHafl 3c|)c()eKTMBHOCTb m HeM3MeHHaa 

HaAe>KHOCTb. MHororpaHHOCTb Mcnonb30BaHMfi 

m cnoco6HOCTb AonroBpeMeHHOM pa6oTbi noA Harpy3KOM. 



67 



BMHToeepT A-nfl ujypynoB-caMope30B 








SCS 4.8-25 


SCS 6.3-19 X 






Oah3 mx caMbix nerKkix Apenen-BUHTOBepTOB i 
Knacce aha KpoBenbHbix m cj>acaAHbix pa6oT. 


5 CBOeM 


Apenb-BkiHTOBepT c HacroTOki BpameHMfl, onTMManbHOM 
Arm pe3b6oBbix coeAHHeHHki MeTannkinecKkix M3AennM 
(AnaMeTp BMHTa ao 6,3 mm) 


CTp. 


69 


69 


"MKM 


HoMMHanbHa?i noTpe6rmeMafl 

MOlUHOCTb (Bt) 




450 




400 


O 
5 
Q- 

V 


CkopocTb BpameHUfl Ha xohoctom xoAy 
(o6/mmh) 


0-2 500 


0-1 900 


h 

5C 

rt 
Q- 
rt 


MaKc. KpyTfliukiki momcht 

(>KeCTKMki/MflrKMki) (Hm) 




16/- 




18/- 


X 
V 

5 

5C 


Bee cornacHo EPTA (Kr) 


1,3 


1,6 


U 
V 
7 
5 
Z 


MaKC. 0 BklHTOB (MM) 




4,8 




6,3 


Tex 


riaTpoH Arm 6biCTpoki CMeHbi 
MHCTpyMeHTa 


1/4" 


1/4" 
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BMHToeepT A-nfl ui/p/noB-caMope30B 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



SCS 4.8-25 7 21 3 04 00 23 9 401 4586853734 

OAHa mx caMbix nerKnx ApeneM-BMHTOBepTOB b CBoeM Knacce aha KpoBenbHbix m 4>acaAHbix pa6oT. 



01 




HoMkiHanbHaa noTpe6naeMafl MomHOCTb 


Bt 


450 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


250 


CKopocrb BpameHMfl noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-2 000 


CKopocTb BpameHUfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-2 500 


MaKC. KpyTflLUklM MOMeHT (>KeCTK MM/ Mfl TKM m) 


Hm 


16/- 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5,0 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,3 


MaKC. 0 BMHTOB 


MM 


4,8 


flaTpoH Ana 6bicTpoM cMeHbi m h ct py Me H Ta 




1/4" 



B neny bxoamt: 

1 ynop, orpaHMHMBaraiuMM rny6MHy o6pa6oTKM, 1 MarHMTHbiM 
AepMOTenb aha 1/4" -oTBepTOK, 1 HaKOHenHMK 1/4" aha 
ujypynoB noA KpecTOByra oTBepTKy pa3M. 2 / Phillips (c|>acoH H) 
CBepxTBepAbiM, 1 pyHHOM peMeHb, 1 KpenneHMe Ha noac 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 69 

MaiuMHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 20 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



SCS 6.3-1 9 X 7 21 3 09 00 23 6 401 4586855547 01 

Apenb-BMHTOBepT c nacTOToPi BpaneHMfl, onTMManbHoPi Ann pe3b6oBbix coeAMHeHkiPl MeTannkinecKHx M3AennPi (AnaMeTp BkiHTa ao 6,3 mm) 



HoMMHanbHa?) noTpe6naeMafl MomHOCTb 


Bt 


400 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


220 


CKopocrb BpameHMA noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-1 300 


CKopocTb BpameHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-1 900 


MaKC. KpyTflLUMM MOMeHT (>KeCTK M m/ Mfl TKM m) 


Hm 


18/- 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


5,0 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,6 


MaKC. 0 BMHTOB 


MM 


6,3 


flaTpoH Ana 6bicTpoM CMeHbi m h ct py Me H Ta 




1/4" 



B ueHy bxoamt: 

1 ynop, orpaHMHMBaramMM rny6MHy o6pa6oTKM, 1 bctebks aha 
ujecTMrpaHHbix bmhtob SW 8, 1 pyHHOM peMeHb 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 69 

MaiuMHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 20 



CHacTKa CTaHAapTHa 



HoMep 3aKa3a 



MHCTpyMeHTaiibHbie hcmoa^hhhkm 

flnacTMK, BHyTpeHHMe pa3Mepw: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



3 39 01 118 01 0 




rijiacTMKOBafl KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHMK aha MenKMx AeTanen m 
npMHaAne>KHocTeM noAxoAMT k neMOAaHHMKy aha 
MHCTpyMeHTOB 3 39 01 1 1 8 01 0, MaKC. 5 ujT./neMOAaH. 



0 

MM 
15 



0 
MM 
10,6 



AepwaTejib 1/4" HapywHbm wecTMrpamiMK 

Ha BbixoAe 1/4" BHyTpeHHMM lli ecTM rpaH h m k 

C naTpOHOM AHA 6blCTpOM CMeHbi MHCTpyMeHTa 



AnMHa 

MM 

51 



HoMep 3aKa3a 
6 05 10 011 00 9 



AepwaTejib 1/4" HapywHbiM wee™ rpaH hmk 

Ha BblXOAe 1/4" BHyTpeHHMM LLieCTMrpaHHMK 
C KOHbUeBblM cj)MKCaTOpOM, MarHMTHblM 



AnMHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



45 



6 05 10 215 00 3 



HoMep 3aKa3a 
3 39 01 119 00 0 



69 



BMHToeepT A-nfl OTAe/iOHHbix pa6oT 



► OnTkiManbHaa nacTOTa Bpamei-ikm aha caMOHape3aKDiunx 

BMHTOB. 

► BbicTpoe 3aBMHHMBaHne b ycnoBMflx cepuMHoro 
npon3BOACTBa 6naroAapfl Mara3MHy. 

► HenpeB30MAeHHafl MOLMHOCTb V\ CTOMKOCTb. 








SCT 5-40 M 


SCT 5-40 X 






BkiHTOBepT c Mara3MHOM m 6eciuyMHOM Mycj)TOH Arm 
CKopocTHoro 3aBMHHMBaHM?i b ycnoBHflx cepHkmoro 

npOH3BOACTBa. 


MHcrpyMeHT Arm OTAenKH cyxMM cnoco6oM 

h BHyTpeHHen OTAenKH noMemeHHH c 6eauyMHOH 

Mycj)TOH. 


Grp. 


71 


71 


5 
S 


HoMi/iHanbHaa noTpe6nfleMafl MomHOCTb 
(Bt) 


450 




450 


d 

5 
Q_ 

V 


CKopocrb BpameHUfl Ha xohoctom xoAy 
(o6/mmh) 


0-4 000 


0-4 000 


h 

5C 

rt 
Q_ 

f« 


MaKC KpyTfllMMM MOMeHT (>KeCTKMki/M?irKMM) 

(Hm) 


12/- 




12/- 


KMe X 


Bee cornacHO EPTA (Kr) 


1,6 


1,3 


u 

V 
T 

s 
i 


MaKC. 0 BMHTOB (mm) 


5 




5 


Tex 


flaTpOH Anfl 6blCTpOM CMeHbl MHCTpyMeHTa 


1/4" 


1/4" 
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BMHToeepT A-nfl OTAe/iOHHbix pa6oT 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



SCT 5-40 M 7 21 3 06 50 01 8 401 4586854205 

BuHTOBepT c Mara3MHOM m 6eciuyMHOM Myc|>TOM aha CKopocTHoro 3aBMHHMBaHMfl b ycnoBi/mx cepuMHoro npOM3BOACTBa. 



01 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MomHOCTb 


Bt 


450 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


250 


CKopocTb BpameHMfl noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-2 700 


CKopocTb BpameHUA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-4 000 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,6 


MaKC. 0 BMHTOB 


MM 


5 


MaKC. KpyTflLUMM MOMeHT (>KeCTK MM/ Mfl TKM m) 


Hm 


12/- 


riaTpoH ahjr 6bicTpoM CMeHbi m h ct py Me H Ta 




1/4" 


A^MHa ujypynoB 


MM 


25-55 



B neny bxoamt: 

1 Mara3MH aha co6paHHbix b o6oMMy ujypynoB, 1 HaKOHeHHMK 
1/4" pa3Mep 2 / Phillips (4>acoH H), AHMHHbiM, 1 ynop, orpa- 
HMHMBaraiuMM rny6MHy o6pa6oTKM, 1 MamMTHbiM Aep>KaTenb 
Ana 1/4" -OTBepTOK, 1 HaKOHeHHMK 1/4" Ana ujypynoB noA 
KpecTOByra OTBepTKy pa3M. 2 / Phillips (cf>acoH H) c nbine3a- 
iMMTHbiM KonbuoM, 1 pyHHOM peMeHb, 1 KpenneHMe Ha noac, 
1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ana MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 72 

MaiuMHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 1 6 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



SCT 5-40 X 7 21 3 1 3 00 23 0 401 4586860923 

MHCTpyMeHT aha OTAenKM cyxnM cnoco6oM m BHyTpeHHeti OTAenKM noMeiueHMM c 6eciuyMHOM MycfrroM. 



01 



HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MomHOCTb 


Bt 


450 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


250 


CKopocTb BpameHMA noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-2 700 


CKopocTb BpameHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


0-4 000 


MaKC. KpyTflLUMM MOMeHT (>KeCTK MM/ Mfl TKM m) 


Hm 


12/- 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,3 


MaKC. 0 BMHTOB 


MM 


5 


flaTpoH ahjr 6bicTpoM CMeHbi m h ct py Me H Ta 




1/4" 



B neny bxoamt: 

1 pyHHOM peMeHb, 1 KpenneHMe Ha none, 1 nbine3aiuMiueHHbiM 
orpaHMHMTenb rny6MHbi, 1 MamMTHbiM Aep>KaTenb Ana 1/4" 
-OTBepTOK, 1 HaKOHeHHMK 1/4" Ana ujypynoB noA KpecTOByra 
OTBepTKy pa3M. 2 / Phillips (cj)acoH H) c nbine3aiuMTHbiM 

KOnbUOM 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha CTp. 72 
MaiuMHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 16 
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BMHToeepT A-nfl OTAe/iOHHbix pa6oT 



HoMep 3aKa3a 
3 39 01 118 01 0 



HoMep 3aKa3a 



MHCTpyMeHTaiibHbie hcmoa^hhmkm 

flnacTMK, BHyTpeHHkie pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



njiacTMKOBaa KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHMK Ana MeriKkix AeTanen m 
npnHaAne>KHOCTeki noAxoAUT k neMOAaHHHKy aha 
MHCTpyMeHTOB 3 39 01 118 01 0, MaKc. 5 ujT./HeMOAaH. 



3 39 01 119 00 0 



Aep>naTejib 1/4" Hapy>KHbiM mecTMrpaHHMK 

Ha BbixoAe 1/4" BHyTpeHHkin LuecTkirpaHHMK 
c naTpoHOM Ana 6bicTpoki CMeHbi i/mcrpyMeHTa 



0 

MM 
15 



A^MHa 

MM 



HoMep 3at<a3a 



51 



6 05 10 011 00 9 



OTBepTKM-BCTaBKM 1/4" Hapy>KHblM LUeCTHrpaHHHK 

Form H/Phillips (5 ujt. b ynaKOBKe) oco6o TBepA-, 
c nbine3amnTH. KonbuoM 



Pa3M. 
2 



A^iMHa 

MM 

25 



HoMep 3at<a3a 
6 27 12 109 03 4 



Mara3MH M55 X 

Arm co6paHHbix b o6oMMy niypynoB AnkiHon ot 25 ao 55 mm 
m 0 He 6onee 5 mm, c 3aKnaAKOM BpyHHyra, Bee 0,4 ki\ 



I5bicTpo3axoAHbie CTpoMTe/ibHbie mypynbi 
MenKope3b6oBbie, aha ri/incoKapTOHa Ha MeTannMHecKMx 
noAno>KKax, pacTpy6Ha?i ronoBKa 0 8 mm 



0 

MM 


A^HHa 

MM 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


3,9 


35 


1 000 


6 39 01 030 01 4 


3,9 


35 


10 000 


6 39 01 030 02 0 










f f Mr if! 


EbicTpo3axoAHbie crpoMTejibHbie mypynbi 

KpynHope3b6oBbie, aha rnncoKapTOHa Ha AepeBAHHbix 
noAno>KKax, pacrpy6Hafl ronoBKa. 0 8 mm 


0 

MM 


A^iMHa 

MM 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


"3 Q 
3, 7 


30 


1 000 


6 39 01 031 01 3 


3,9 


30 


10 000 


6 39 01 031 02 0 


3,9 


35 


1 000 


6 39 01 032 01 6 


3,9 


35 


10 000 


6 39 01 032 02 0 


3,9 


45 


1 000 


6 39 01 033 01 0 


3,9 


45 


10 000 


6 39 01 033 02 0 










i i Ik i I J i 

IIIHIJI 


5bicTpo3axoAHbie CTpoMTejibHbie mypynbi 

AByx3axoAHafl pe3b6a, c 3aAnpHbiM pe6poM aha nnMTOK 
Fermacell Ha MeTannMHecKMx m AepeBAHHbix noAno>KKax. 


0 

MM 


A^iMHa 

MM 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


3,9 


30 


1 000 


6 39 01 034 01 8 


3,9 


30 


10 000 


6 39 01 034 02 0 


liifllll 


EbicTpo3axoAHbie CTpoMTe/ibHbie mypynbi 

AByx3axoAHa?i pe3b6a, c 3aAnpHbiM pe6poM aha 
AepeBAHHbix noAno>KeK. 


0 

MM 


A^iMHa 

MM 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


4,2 


35 


1 000 


6 39 01 035 01 2 


4,2 


35 


10 000 


6 39 01 035 02 0 



HoMep 3at<a3a 
9 01 04 009 01 0 



yAiMHMTejib Mara3MHa M55 X c peMeHHOM 
HanpaBJiaiOLueM 

A^iMHa 520 mm 



HoMep 3at<a3a 



9 01 04 010 01 0 



OTBepTKM-BCTaBKM 1/4" HapywHbiM mecTMrpaHHMK 

ADA 3aBMHHHBaHMfl B nOTOflOK M nOH 

Form H/Phillips, pa3M. 2 



HoMep 3aKa3a 



6 05 03 306 00 8 
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YAapHblM BMHTOBepT 




CO 







ASb 648 


ASbe 648 


ASb 658-1 






YAapHblM BHHTOBepT 

C MOlUHbIM KpyTfllUMM MOMeH- 

tom 400 Hm Arm npkiMeHeHi/m 

B npOMblliineHHOCTH 


YAapHbie BMHTOBepTbl C MOlUHbIM 
KpyTfllUMM MOMeHTOM 400 Hm 

c cMCTeMOH FEIN electronic Ana 
npoMbiujneHHoro npnMeHeHi/m. 


YAapHbie BHHTOBepTbi c npe3- 

BblHaHHO MOlUHbIM KpyTfllUHM 

MOMeHTOM 700 Hm Arm npoMbiuj- 
neHHoro npkiMeHeHkm. 


CTp. 


74 


74 


74 


s 


HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl MOLUHOCTb (Bt) 


450 


450 


550 


IMCTM 


CKopocTb BpameHUfl Ha xohoctom xoAy (o6/mmh) 


1 500 


1 200-1 500 


1 400 


u_ 
h 

* 


HacTOTa yAapoB (o6/mmh) 


1 500 


1 500 


1 600 


Q_ 

rt 
X 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT ADA CBMHHHBaHMfl TBepAblX 

MaTepnanoB ok. (Hm) 


400 


240-400 


700 


<u 
s 

u 
V 


Bee cornacHo EPTA (Kr) 


5,0 


5,1 


6,8 


XHMH 


3aBMHHMBaHMe 


M12-M22 


M12-M22 


M18-M27 


V 

H 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 


3/4" 


3/4" 


1" 
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YAapHblM BMHTOBepT 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASb 648 7 21 5 07 00 22 0 401 4586807706 

YAapHblM BMHTOBepT C MOLMHblM KpyTflLMMM MOMeHTOM 400 Hm AJ™ npMMeHeHMfl B npOMblLUfieHHOCTM 



01 




HoMMHanbHaa noTpe6rmeMafl MOLUHocrb 


Bt 


450 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


240 


CKopocTb BpameHMfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


1 500 


HacTOTa yAapoB 


o6/mmh 


1 500 


M3KC. KpyTfllUMM MOMeHT AHf\ 

CBMHHkBaHMjq TBepAbix MaTepnanoB ok. 


Hm 


400 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


5,0 


3aBMHHHBaHkie 




M12-M22 


3a>KHM MHCTpyMeHTa 




3/4" 



B neny bxoamt: 

1 pe3MHOBoe Konbuo, 1 npeAoxpaHi/iTenbHbiki ujtmc^t 
CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 75 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASbe 648 7 21 5 08 00 22 6 401 4586807829 01 

YAapHbie BMHTOBepTbi c MoiMHbiM KpyTfliMMM MOMeHTOM 400 Hm c cucTeMOM FEIN electronic aha npoMbiiuneHHoro npuMeHeHMA. 




HoMMHanbHaa noTpe6nfleMafl MomHocTb 


Bt 


450 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


240 


CKopocrb BpameHMfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mhh 


1 200-1 500 


HacTOTa yAapoB 


o6/mmh 


1 500 


MaKC. KpyTJRIUMM MOMeHT AHA 

CBMHHMBaHMfl TBepAbix MaTepwanoB OK. 


Hm 


240-400 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


MM 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


5,1 


3aBHHHMBaHkie 




M12-M22 


3a>KMM nHCTpyMeHTa 




3/4" 



B ueHy bxoamt: 

1 pe3MHOBoe Konbuo, 1 npeAOxpaHi/iTenbHbiki luti/ic|>t 



MoAenb HoMep 3aKa3a EAN PK 

ASb 658-1 7 215 25 00 22 4 4014586808185 ~~ 0? 

YAapHbie BMHTOBepTbi c Hpe3BbiHaMHO moiuhnm KpyTAiMMM MOMeHTOM 700 Hm Arm npoMbiiuneHHoro npMMeHeHMfl. 

B ueHy bxoamt: 

1 pe3MHOBoe Konbuo, 1 npeAOxpaHi/iTenbHbiki luti/ic|>t 
CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 75 




HoMMHanbHaa noTpe6rmeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


550 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


330 


CKopocTb BpaLueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


1 400 


HacTOTa yAapoB 


o6/mmh 


1 600 


MaKC. KpyTfllUMM MOMeHT A/if 

CBMHHMBaHUfl TBepAbix MaTepi/ianoB OK. 


Hm 


700 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


6,8 


3aBMHHHBaHkie 




M18-M27 


3a>KMM nHCTpyMeHTa 




1" 



74 



YAapHblM BMHTOBepT 





k riaTpoH A-nfl 3axeaTa pe3b6oebix 

c 1/2" BHyTp. KBaApaT 


UJTM<t>TOB 


Pa3M. 


A^iMHa 

MM 


HoMep 3aKa3a 


M 8 


78 


6 22 19 002 07 9 


M 10 


79 


6 22 19 002 09 1 


M 12 


81 


6 22 19 002 10 6 


M 14 


82 


6 22 19 002 12 1 





>MHaA-ne>KHOCTM ASbe 64 



riaTpoH aji« 3axBaTa pe3b6oBbix ujtm<|>tob 

c 1/2" BHyTp. KBaApaT 



Pa3M. 



A^MHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



M 16 



84 



6 22 19 002 14 3 





MHCTpyMeHTajibHbie hcmoa^hhmkm 

MeTann 400 x 400 x 1 30 mm 



HoMep 3aKa3a 



3 39 01 032 01 3 




pMHaA-ne>KHocTM ASb 647-1, ASb 648, ASbe 647-1, 
Sbe 64fi 



flpeAOXpaHMTeJIbHblM UJTM<|>T 



0 

MM 



AnMHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



4,5 



35 



3 02 35 007 00 5 



l~lpeAOXpaHMTeJ1bHblM UJTM<t>T 

A^MHa 

mm HoMep 3aKa3a 

45 3 02 35 009 00 7 
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LUjiM<|>OBaHMe 




flonroBeMHOCTb MHCTpyMeHTa, odecneiHBaeMafi 

ywe donee 100 jibt: wjiH(t)OBajibHbie HHCTpyMeHTbi FEIN 



OnbiT - 3to eiue He Bee. Ho oneHb v\ oneHb Heiviano. l~lpe>KAe 
Bcero, ecnn penb mast o co3AaHHM aha npoMbinineHHOCTi/i i/i 
cepBMCHbix MacTepcKnx TaKoro HaAe>KHoro, opueHTupoBaHHoro 
Ha npuMeHeHne, sproHOMMHHoro n nepeAOBoro MHCTpyMeHTa, 
KaKOM co3AaeT FEIN. B pa3nnHHbix Knaccax moimhoctm ot 280 
AO 3700 BaTT m Arm npoAon>KMTenbHOki aKcnnyaTaunn b >KecT- 
kmx ycnoBUflx - HanpuMep b nuTeMHOM npon3BOACTBe, B03Be- 
AeHnn cTanbHbix KOHcrpyKuuM m cyAocTpoeHMM. Ot yAo6Hbix 

KOMnaKTHblX AO Hpe3BblHaMHO MOLMHblX 6onbLUMX yrnoBbix 

LunMc()OBanbHbix ManiMHOK m LunpoKoro accopTMMeHTa npflMOLU- 



nnc()OBanbHbix MamnHOK, BKntonafl oSninpHbiM Bbi6op BbicoKona- 
CTOTHoro MHCTpyMeHTa - b o6nacTM wnm^oBaHHfl FEIN Taione He 
ocTaBn^eT HeBbinonHeHHbix >KenaHMM. 




KoMnaKTHbie ymoBbie LUJiHtJJOBajibHbie MauiHHbi dp. 78 

Tpi/i nnHMM KOMnneKTauuM m HenpeB30MAeHHoe 
KanecTBo — aha Ka>KAoro npuMeHeHMfl cyiuecTByeT 
noAxoA^iuafl yrnoBafl Lunnc[)OBanbHafl MaiunHa. 

yrnoBan ujjiH(t)OBajibHan Mamima dp. 86 

HenpeB30MAeHHafl MOLMHOCTb, OLUyTHMbM KOM(|>OpT M onTM- 

ManbHafl 6e3onacHOCTb - yrnoBbie Lunnc[)OBanbHbie MaiunHbi 
FEIN aha Tflwenbix iunM(|)OBanbHbix m OTpe3Hbix pa6oT. 



llpfiMbie ujjiH(J)OBajibHbie MauiHHbi dp. 

ripoc|)eccMOHanbHbie MHCTpyivieHTbi aha npi/iMeHeHi/m 
b MeTannoo6pa6oTKe aha Lunm^oBKM, o6pa6oTKn 
LUeTKaMM, yAaneHMfl 3ayceHueB m nonnpoBKH. 



90 



yrnoBan wjiHtfeOBajibHafl Mamima 



dp. 96 
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KoMnaKTHbie yrjioebie ujjiMc|>OBajibHbie MaitJMHbi 



sa FEIN: 

► ripoMbiLuneHHoe KanecTBO Made in Germany. 

► yBennneHne cpoKa cny>«6bi yronbHbix meTOK (ao 30 %) 
m noBbinieHne ypoBi-m cbeivia MaTepnana no cpaBHeHMto 

c aHanornHHbiMM yrnoBbiMM Lunnc()OBanbHbiMM ManinHaMM. 

► l~loBopoTHafl uenbHOMeTannnHecKafl ronoBKa 
peAyKTopa (c iuaroM 90°) aha MaKCMManbHOM 

npOHHOCTM M AOnrOBeHHOCTM. 

► CaMbie nerKne craHKi/i bo Bcex Knaccax. 

► OneHb HM3KMM ypoBeHb Bkl6pai4MM. 
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WSG 


YrnoBafl 


YAo6Hafl n KOMnaKTHafl 


YAo6Hafl m KOMnaKTHafl 


YAo6Hafl m 


yAo6Ha?i m KOMnaKTHafl 


Cneuki- 


Lunncj)o- 


yrnoBafl LunkK 


)OBanbHa?i 


yrnoBaa Luni/K 


>OBanbHa?i 


KOMnaKTHan 


yrnoBafl Luni/K 


>OBanbHa?i 


anbHbiki 


BanbHafl 


MaiunHa (800 Bt) 


MaiunHa (1200 Bt) 


yrnoBan 


MaiunHa (1 500 Bt) 


MHCTpyMeHT 


MaujkiHa c 


Ann Lunkic|>OBanbHbix, 


c 6onbiiJMM pe3epBOM 


ujnn<j)OBanb- 


c 6onbiiJMM pe3epBOM 


C BblCOKMM 


yAHMHeHHOM 


OTpe3Hbix pa6oT 


MOIUHOCTM AHA 3(j)cj)eKTMB- 


Ha$i MaiiiMHa 


MOIUHOCTM An?l 3(j)cj)eKTMB- 


KpyTfllUMM 


LLieMKOM M 


n yAaneHUA 3ayceHueB. 


Hbix Lunktc|>OBanbHbix 


(1100 Bt) 


Hbix Lunktc|>OBanbHbix 


MOMeHTOM 


ujnuHAeneM 






m oTpe3Hbix pa6oT. 


Arm uinn- 


m oTpe3Hbix pa6oT. 


Ana Beep- 


M14 Ann 










cj)OBanbHbix, 






HblX M BO- 


pa6oTbi b 










OTpe3HblX 






nOKOHHblX 


TpyAHOAO- 










pa6oT m 






AMCKOB. 


CTynHbix 










yAaneHMA 








MecTax. 










3ayceHueB. 









Ct P . 80 80 80 80 80 81 81 81 81 





o6AnpKa 


▲▲ 


▲ 


▲ 














V 


CHATHe 3ayceHueB 


▲ ▲▲ 




▲ 


▲ 


▲ 


▲ 


▲ 


▲ 


s 

X 

X 

V 


OTpe3aHne 




▲ 


▲ 


▲▲ 


▲A 




▲A 


▲▲ 


A 


2 

5 
Q- 


3aHMCTKa meTKOM 


▲ 


▲ 


▲▲ 


▲▲ 


▲▲ 


▲▲ 


▲▲ 


▲ 


c 


CaTHHkipoBaHkie 






















l~lonnpoBaHne 


















s 

a: 
s 

d 

s 

Q_ 

a> 


HoMMHanbHa?) noTpe6rmeMaa 

MOlUHOCTb (Bt) 


750 


800 


800 


1 200 


1 200 


1 100 


1 500 


1 500 


1 500 


CKopocrb BpameHMfl Ha 
xohoctom xoAy (o6/mhh) 


12 000 


11 000 


11 000 


11 000 


11 000 


11 000 


11 000 


11 000 


7 900 


H 

Sfi 

OJ 

a. 

rt 


Bee cornacHo EPTA (Kr) 


4,0 


2,0 


2,0 


2,1 


2,1 


2,2 


2,3 


2,3 


2,4 


X 

0 
s 

sc 


OnaHUbi 


M 14 


M 14 


M 14 


M 14 


M 14 


M 14 


M 14 


M 14 


M 14 


u 

4) 
T 
5 


LUnMcj)OBanbHbiki Kpyr 0 (mm) 


125 


115 


125 


125 


125 


125 


125 


125 


125 


Texi 


3nacTMHHbiH TapenbnaTbiM 
ujnHcboBaribHbiM Kpyr 0 (mm) 


115 


125 


125 


125 


125 


125 


125 


125 




TaxosneKTpoHMKa POWERtronic • • • • • 




flnaBHbiM nycK 


















a> 


BnoKktpoBKa caMonycKa • • • • • 


5 
X 


CkicTeMa 3amnTbi ot OTAann 




















V 

(« 
X 


KickBack Stop 




















3neKTpoHHa?i 3amMTa ot 




















u 

0 


neperpy3KM 




















ripeABapMTenbHafl sneKTpoHHaa 
HacTpoMKa nacTOTbi BpameHmi 






















AnMHHafl ujeMKa 


• 




















ripeAynpeAHTenbHoe CHman- 






















bHoe ycTpokicTBo AutoStop 





















▲ npnroAHOCTb Hai/inyHLuafl npuroAHOCTb • MMeeTCfl 

78 



V) 



to 

YAo6Hafl m 
KOMnaKTHafl 
yrnoBaa 
LuriMc^oBanb- 
Hafl ManiMHa 
(1500 Bt) 

C 6onbLUMM 

pe3epBOM 

MOLUHOCTM 

Ana 3(|)- 

4>eKTMBHblX 
LUnM([)0- 

BanbHbix 

M OTpe3HblX 

pa6oT. 



82 



82 



(/) 

YAo6Hafl m 
KOMnaKTHaa 
yrnoBaa 
iiinM(j)OBanb- 
Hafl ManiMHa 
(1500 Bt) 

C 6onbl±IHM 

pe3epBOM 

MOLUHOCTM 

Ana 3c|)- 

4>eKTMBHblX 

Lunn<|)o- 
BanbHbix 

M OTpe3HblX 

pa6oT 

82 



CO 



OTnMHHbiki 

HHCTpyMeHT 

c perynki- 
pyeMOki 

CKOpOCTbKD 

BpaLueHkin 
aha 06- 
pa6oTKM 
Hep>KaBeKD- 
men CTanki. 



to 



to 



YAo6Ha?i KOMnaKTHaa 
yrnoBafl ujnn<()OBanbHafl 

MaiiJMHa MOlUHOCTbKD 

1100 Bt c KOHLL.enn.neki 
FEIN ErgoGrip Ann 
pa6oTbi 6e3 ycTanocTH. 



to 



to 



to 



to 



YAo6Hafl KOMnaKTHafl yrnoBaa LunH<j>OBanbHa?i Mam h Ha 
MomHocTbK) 1500 Bt c KOHLL.enLL.MeM FEIN ErgoGrip 
Ana pa6oTbi 6e3 ycTanocTM. 



to 



YAo6Hafl KOMnaKTHafl 
yrnoBafl LunM<t>OBanbHafl 

MaLiJMHa MOLUHOCTbKD 

1 500 Bt c KOHLL.enLi.M- 
eti FEIN ErgoGrip Ana 
pa6oTbi 6e3 ycTanocTM 
b o6nacTM o6pa6oTKM 

BblCOKOKaHeCTBeHHOM 

CTanM. 



82 



83 



83 



83 



83 



84 



84 



84 



84 



1 500 
7 900 
2,4 
M 14 
125 
125 



1 500 
8 500 
2,4 
M 14 
150 
150 



1 500 1 500 

8 500 2 500-7 900 

2,4 2,4 

M14 M14 

150 125 

150 125 



1 100 1 100 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

11 000 11 000 11 000 11 000 8 500 8 500 2 500-8 000 2 500-8 000 

2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,5 2,5 

M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 M14 

125 125 125 125 150 150 125 125 

125 125 125 125 150 150 125 125 



KoMnaKTHbie yrjioebie ujjiMc|>OBajibHbie MaitJMHbi 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MSfv 649-1 7 221 31 00 23 0 4014586858371 01 

yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl Mawi/ma c yAnnHeHHOM lueMKOM m lunnHAeneM M14 aha pa6oTbi b TpyAHO AOCTy n h bix MecTax. 



HoMHHanbHa?i noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


750 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


480 


CKopocTb BpameHUfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


12 000 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


4,0 


OnaHUbi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiki Kpyr 0 


MM 


125 



B ne»y bxoaht: 

1 3aiunTHbiki Ko>Kyx, 1 napa <(>naHueB, 1 KOMnneKT KHraneM 
CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 85 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 8-115 7 221 73 60 00 0 401 4586875033 

yAo6Hafl m KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl ManinHa (800 Bt) Arm Lunnc()OBanbHbix, OTpe3Hbix pa6oT v\ yAaneHMA 3aycei-meB. 



19 




HoMMHanbHa?) noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


800 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


520 


CKopocrb BpameHMfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


11 000 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


— 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,0 


OnaHUbi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


115 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiH 
iunMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


115 



B ueHy bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM KO>Kyx, 1 napa cf>naHueB, 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa, 

1 KHKDH 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 85 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 8-125 7 221 74 60 00 0 4014586875125 

yAo6Hafl m KOMnaKTHa^ yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl Mawi/ma (800 Bt) aha Lunnc()OBanbHbix, OTpe3Hbix pa6oT m yAanem/m 3aycei-meB. 



19 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


800 


3cj)(j)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


520 


CKopocTb BpameHHfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


11 000 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,0 


OnaHUbi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
ujriM<j)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


125 



B ueHy bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM Ko>Kyx, 1 napa <J>naHueB, 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa, 

1 KHKDH 

CBeAeHMA o npHHaAnewHOcrax cm. Ha CTp. 85 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 12-125 P 



4014586875217 



7 221 75 60 00 0 

yAo6Hafl m KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc[)OBanbHafl ManinHa (1200 Bt) c 6onbiuMM pe3epBOM molmhoctm aha acfx^eKTMBHbix 
iiinnc()OBanbHbix m OTpe3Hbix pa6oT. 

B ueHy bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM KO>Kyx, 1 napa c|>naHueB, 1 aHTMBM6pauMOHHOM 

pyHKM, 1 KflKJH 

CBeAeHMA o npi/maAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 85 



19 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3<j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


650 


CKopocTb BpameHHfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


11 000 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,1 


OnaHUbi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiki 
iunMcj)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


125 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 12-125 PQ 



4014586875309 



7 221 76 60 00 0 

yAo6Hafl m KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc[)OBanbHafl MaiiiMHa (1200 Bt) c 6onbiuMM pe3epBOM molmhoctm aha acfx^eKTMBHbix 
Lunnc()OBanbHbix v\ OTpe3Hbix pa6oT. 

B ueHy bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM KO>Kyx, 1 6bicTpo3a>KMMHafl ratiKa Fixtec, 

1 aHTMBM6paUMOHHOM pyHKH, 1 KflKDH 



19 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3cj)(j)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


650 


CKopocTb BpameHHA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


11 000 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 




Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,1 


OnaHUbi 




M 14 


LUnn<j)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
ujnMc))OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


125 



CBeAeHMfl o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 85 



80 



KoMnaKTHbie yrjioebie ujjiMc|>OBajibHbie MaitJMHbi 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 11-125 7221 77 60000 4014586875316 19 

yAo6Ha*i m KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl Mawi/ma (1100 Bt) aha iunM(|)OBanbHbix, OTpe3Hbix pa6oT m yAanem/m 3aycei-meB. 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 100 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


700 


CKopocTb BpameHUfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


11 000 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,2 


OnaHUbi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiki Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiki TapenbnaTbiki 
ujnncj)OBanbHbiki Kpyr 0 


MM 


125 



B uLeiiy bxoaht: 

1 3aiunTHbiki Ko>Kyx, 1 napa cf>naHueB, 1 Ao6aBOHHaa pyKOflTKa, 

1 KHKDH 

CBeAeHkm o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 85 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 15-125 P 



7 221 78 60 00 0 



4014586875323 



19 



yAo6Hafl m KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl MaiunHa (1500 Bt) c 6onbiuMM pe3epBOM moimhoctm aha 3(|x|>eKTi/iBHbix 
Lunnc|)OBanbHbix m OTpe3Hbix pa6oT. 

B ueHy bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM KO>Kyx, 1 napa cj>naHueB, 1 aHTMBM6pauMOHHOM 

pyHKM, 1 KHKDH 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 85 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 500 


3<j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


900 


CKopocTb BpameHHA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


11 000 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


WM 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,3 


OnaHUbi 




M 14 


LLInMcj)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TaperibnaTbiM 
ujnMc))OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


125 



■9 
x 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



7 221 79 60 00 0 



4014586875330 



WSG 15-125 PQ 

yAo6Ha« m KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl MaiunHa (1500 Bt) c 6onbiuMM pe3epBOM moimhoctm aha acfx^eKTMBHbix 
ujnn(|)OBanbHbix m OTpe3Hbix pa6oT. 

B u,e»y bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM KO>Kyx, 1 6bicTpo3a>KMMHafl raMKa Fixtec, 

1 aHTMBM6paUMOHHOM pyHKM, 1 KflKDH 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 85 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 500 


3cj)(j)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


900 


CKopocTb BpameHHA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


11 000 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,3 


OnaHUbi 




M 14 


LLInMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TaperibnaTbiM 
ujnMc))OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


125 



19 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 15-125 PS 7 221 80 60 00 0 4014586875347 

CneUManbHblM MHCTpyMeHT C BblCOKMM KpyTfllUMM MOMeHTOM AHA BeepHblX M BOnOKOHHblX ahckob. 



19 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 500 


3cj)(j)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


900 


CKopocTb BpameHHfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


7 900 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,4 


OnaHUbi 




M 14 


LLInMcj)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TaperibnaTbiM 
ujnMc()OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 



B ueHy bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM Ko>Kyx, 1 napa cf>naHueB, 1 aHTMBM6pauMOHHOM 

pyHKM, 1 KHKDH 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 85 



81 



KoMnaKTHbie yrjioebie ujjiMc|>OBajibHbie MaitJMHbi 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 15-125 PSQ 7 221 81 60 00 0 4014586875354 

CneunanbHbiM MHCTpyivieHT c bwcokum KpyT^iMMM mombhtom aha BeepHbix m BonoKOHHbix ahckob. 




HoMkiHanbHaa noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 500 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


900 


CKopocrb BpameHUfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


7 900 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,4 


OnaHUbi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiki Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiki TapenbnaTbiki 
ujnncj)OBanbHbiki Kpyr 0 


MM 


125 



B neny bxoaht: 

1 3aiunTHbiki Ko>Kyx, 1 6bicTpo3a>KMMHafl raMKa Fixtec, 

1 aHTMBkl6paUMOHHOM pyHKH, 1 KflKDH 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 85 



19 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 15-150 P 



7 221 82 60 00 0 



4014586875361 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMaa MOlUHOCTb 


Bt 


1 500 


3<j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


900 


CKopocTb BpameHHfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


8 500 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,4 


OnaHUbi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


150 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
iunM<j)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


150 



19 



yAo6Hafl m KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl MaiiiMHa (1500 Bt) c 6onbiuMM pe3epBOM molmhoctm aha acfx^eKTMBHbix 
Lunnc^oBanbHbix m OTpe3Hbix pa6oT. 

B ueHy bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM Ko>Kyx, 1 napa 4>naHueB, 1 aHTMBn6pauMOHHOM 

pyHKM, 1 KflKDH 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha CTp. 85 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



7 221 83 60 00 0 



4014586875378 



WSG 15-150 PQ 

yAo6Hafl m KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl Mawi/ma (1500 Bt) c 6onbiuMM pe3epBOM moimhoctm aha acfx^eKTMBHbix 
Lunnc|)OBanbHbix m OTpe3Hbix pa6oT 

B ueHy bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM KO>Kyx, 1 6bicTpo3a>KMMHafl ratiKa Fixtec, 

1 aHTMBM6paUMOHHOM pyHKM, 1 KflKDH 

CBeAeHMA o npMHaAnoKHocTflx cm. Ha crp. 85 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMaa MOlUHOCTb 


Bt 


1 500 


3<j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


900 


CKopocTb BpameHHfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


8 500 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,4 


OnaHUbi 




M 14 


LLInMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


150 


3nacTMHHbiM TapenbHaTbiki 
ujnMc))OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


150 



19 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 1 5-70 Inox 7 221 84 60 00 0 401 4586875385 

OTnuHHbiM MHCTpyivieHT c perynkipyeivioi/i CKopocTbio BpaiueHMA aha o6pa6oTKM HepwaBetomePi CTann. 



19 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 


Bt 


1 500 


MOlUHOCTb 


3<j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


900 


CKopocTb BpaiueHHfl Ha xohoctom 
xoAy 


o6/mmh 


2 500-7 900 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


— 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,4 


OnaHUbi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TapenbHaTbiki 
ujriMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 



B ueHy bxoaht: 

1 3aiunTHbiM KO>Kyx, 1 napa cjjnaHueB, 1 aHTMBM6pauMOHHOM 

pyHKM, 1 KJIKDH 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 85 



82 



KoMnaKTHbie yrjioebie ujjiMc|>OBajibHbie MaitJMHbi 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 11-125 R 



7 221 86 60 00 0 



4014586879833 



19 



yAo6Hafl KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl MaiunHa MoiMHOCTbKD 1100 Bt c KOHuenunePi FEIN ErgoGrip aha pa6oTbi 
6e3 ycTanocTM. 

B u,e»y bxoamt: 

1 3amnTHbiki KO>Kyx, 1 napa c|>naHueB, 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa, 

1 KHKDH 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 85 




HoMkiHanbHaa noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 100 


3<j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


700 


CKopocTb BpameHHA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


11 000 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,4 


OnaHUbi 




M14 


LUnMcj)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
ujnMc))OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


125 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 11-125 RT 



7 221 87 60 00 0 



4014586879888 



19 



yAo6Hafl KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl Mawi/ma MomHOCTbto 1100 Bt c KOHuenuneM FEIN ErgoGrip aha pa6oTbi 
6e3 ycTanocTM. 



■9 
x 



HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 100 


3(j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


700 


CKopocTb BpameHHfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


11 000 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,4 


OnaHUbi 




M14 


LUnn<j)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
ujnMc))OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


125 



B ueHy bxoamt: 

1 3aiuMTHbiM KO>Kyx, 1 napa cf>naHueB, 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa, 

1 KniOH 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha CTp. 85 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 15-125 PR 



7 221 90 60 00 0 



4014586879970 



19 



yAo6Hafl KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl Mawi/ma MomHOCTbto 1500 Bt c KOHuenuneM FEIN ErgoGrip aha pa6oTbi 
6e3 ycTanocTM. 

B neny bxoamt: 

1 3aiuMTHbiM Ko>Kyx, 1 napa cf>naHueB, 1 aHTMBn6pauMOHHOM 

pyHKM, 1 KnKDH 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 85 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 500 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


900 


CKopocTb BpameHHfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


11 000 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,4 


OnaHUbi 




M14 


LUnMcj)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
iunMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 15-125 PRT 



7 221 91 60 00 0 



4014586880020 



19 



yAo6Hafl KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl Mawi/ma MomHOCTbto 1500 Bt c KOHuenuneM FEIN ErgoGrip aha pa6oTbi 
6e3 ycTanocTM. 

B ueHy bxoamt: 

1 3aiuMTHbiM Ko>Kyx, 1 napa cf>naHueB, 1 aHTMBM6pauMOHHOM 

pyHKM, 1 KniOH 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 85 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 500 


3cj)(j)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


900 


CKopocTb BpameHMfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


11 000 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,4 


OnaHUbi 




M14 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
ujnMc()OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 



83 



KoMnaKTHbie yrjioebie ujjiMc|>OBajibHbie MaitJMHbi 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 15-150 PR 



7 221 92 60 00 0 



4014586880075 



19 



yAo6Hafl KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl Mawi/ma MomHOCTbto 1500 Bt c KOHuenuneM FEIN ErgoGrip aha pa6oTbi 
6e3 ycTanocTM. 

B neny bxoamt: 

1 3amnTHbiki KO>Kyx, 1 napa c|>naHueB, 1 aHTMBn6pauMOHHOki 

pyHKM, 1 KflKJH 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 85 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 500 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


900 


CKopocTb BpameHHfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


8 500 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,6 


OnaHUbi 




M14 


LUnn<j)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


150 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
ujnMc))OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


150 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 15-150 PRT 



7 221 93 60 00 0 



4014586880112 



19 



yAo6Hafl KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl MaiunHa MomHOCTbio 1500 Bt c KOHuenunePi FEIN ErgoGrip aha pa6oTbi 
6e3 ycTanocTM. 

B ueHy bxoamt: 

1 3aiuMTHbiM Ko>Kyx, 1 napa <J>naHueB, 1 aHTMBM6pauMOHHOM 

pyHKM, 1 KHKDH 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 85 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 500 


3cj)(j)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


900 


CKopocTb BpameHH?) Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


8 500 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,6 


OnaHUbi 




M14 


LUnMcj)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


150 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
iunM<j)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


150 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 15-70 Inox R 



7 221 94 60 00 0 



4014586880150 



19 



yAo6Hafl KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl ManinHa MomHOCTbio 1500 Bt c KOHuenuneki FEIN ErgoGrip Arm pa6oTbi 6e3 
ycTanocTM b o6nacTM o6pa6oTKM BbicoKOKanecTBeHHOM CTann. 




HoMMHanbHaa noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 500 


3<j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


900 


CKopocTb BpameHMfl Ha xo/ioctom xoAy 


o6/mmh 


2 500 - 8 000 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 




Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,5 


OnaHUbi 




M14 


LLInMcj)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
ujnMc))OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


125 



B ueHy bxoamt: 

1 3aiuMTHbiM Ko>Kyx, 1 napa <J>naHueB, 1 aHTMBM6pauMOHHOM 

pyHKM, 1 KnKDH 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 85 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 15-70 Inox RT 



7 221 95 60 00 0 



4014586880198 



19 



yAo6Hafl KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl Mawi/ma MomHOCTbto 1500 Bt c KOHuenuneM FEIN ErgoGrip aha pa6oTbi 6e3 
ycTanocTM b o6nacTM o6pa6oTKM BbicoKOKanecTBeHHOM CTann. 

B ueHy bxoamt: 

1 3aiuMTHbiM KO>Kyx, 1 napa cj>naHueB, 1 aHTMBM6pauMOHHOM 

pyHKM, 1 KnKDH 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 85 




HoMMHanbHaa noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 500 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


900 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


2 500 - 8 000 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,5 


OnaHUbi 




M14 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
iunMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 



84 



KoMnaKTHbie yr/iOBbie ujjiMc|>OBajibHbie MaitJMHbi 




Pa6oMMe p/KaBMUbi 

Bn6poracfliune, cepTncj)MUMpoBaHHbie no EN 388/420, 
EN ISO 10819, EEC N° 0200, VE mapa 



Pa3M. 


HoMep 3aKa3a 


9L 


3 21 73 003 00 3 


10XL 


3 21 73 004 00 1 


11 XXL 


3 21 73 005 00 5 





HoMep 3at<a3a 



klHCTpyNieHTajibHbie neMOAaHHMKM 

flnacTHK, BHyTpeHHkie pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



3 39 01 118 01 0 



HoMep 3aKa3a 



ri/iacTMKOBan KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHHK Arm MenKi/ix AeTaneti v\ 
npnHaAne>KHocTeki noAxoAUT k neMOAaHHHKy aha 
nHCTpyMeHTOB 3 39 01 1 1 8 01 0, MaKc. 5 LUT./HeMOAaH. 



3 39 01 119 00 0 



aHTMBM6pai4MOHHa;i pyKOATKa 

M 8, Arm CHi/iweHkm Bn6pauMM npi/i npoAonwi/iTenbHOM 
pa6oTe. 



HoMep 3aKa3a 



3 21 19 124 01 0 




EbicTpo3a>KMMHan raMKa Fixtec 

Arm CMeHbl amckob 6e3 MCnonb30BaHM?l KHKDHa, 

Manafl BbicoTa (Bcero 8 mm) 



HoMep 3at<a3a 



6 38 02 191 01 0 




BHyTpeHHMM <|)jiaHeu 



HoMep 3aKa3a 



6 38 01 120 00 6 




Pe3b6oBOM <|>JiaHeu 

M 14, Arm o6AnpoHHbix m OTpe3Hbix ujnncj)OBanbHbix KpyroB, 
a T3K>Ke BeepHbix ujnncj)OBanbHbix KpyroB n Kpyrnbix meTOK 
c npflAfMM 



4k 



Pe3b6oBOM <t>/iaHeu 

M 14, Arm ynpymx TapenbnaTbix Luriki<|>oBanbHbix KpyroB 

M KOHyCHblX meTOK c npflAAMM 



HoMep 3aKa3a 


6 38 01 154 00 7 




TapejibnaTbiM uiiiMc|>OBaiibHbiM Kpyr ynpyrnn 

c 4>naHueM M 14, Arm 4>n6poBbix Luni/i<|>oBanbHbix 
KpyroB 0 125 mm 


0 
MM 


HoMep 3aKa3a 


125 


6 38 06 087 01 3 








3amnTHbiM KOJinaK 

Arm BeepHbix m o6AnpoHHbix ujnncj)OBanbHbix amckob 


0 

MM 


HoMep 3aKa3a 


115 


3 18 10 287 01 0 


125 


3 18 10 288 01 0 


150 


3 18 10 289 01 0 




3amnTHbiM KO>Kyx A-nfi OTpe3Hbix pa6oT 

Arm 6e3onacHOM pa6oTbi c 0Tpe3HbiMM AMCKaMM 


0 

MM 


HoMep 3aKa3a 


115 


6 38 11 011 01 0 


125 


6 38 11 012 01 0 


150 


6 38 11 013 01 0 








MHCTpyMeHTajibHbie hcmoa^hhmkm 

MeTann 700 x 1 80 x 1 00 mm 


HoMep 3aKa3a 




3 39 01 021 01 1 




BHyTpeHHMM <j)jiaHeui 

Arm KpyroB 0 1 25 mm 


HoMep 3aKa3a 




6 38 01 079 00 9 




Pe3b6oBOM (|>JiaHeu 

M 1 4, Arm KpyroB ao 6 mm 


HoMep 3aKa3a 




6 38 02 084 00 9 



■9 
x 



HoMep 3aKa3a 



6 38 02 052 00 0 



85 



yrjioeafl uj/iMc|>oBajibHa« MauiMHa 





► BbicoKafl npon3BOAHTenbHOCTb cbeivia bo BceM pa6oneM 
Anana30He Harpy30K (ao 150 %). 

► BonbiuoM Ha6op npeAOxpaHMTenbHbix ycTpoMCTB Arm 
McnonHeHMM WSB: 3anaTeHTOBaHHa*i CMCTeivia 6bicrporo 
3a>KMMa QuickIN aha HaAe>KHOM 4)MKcai4MM auckob 
6e3 KHKDna; aneKTpuHecKafl TopM03Haa ckicreivia EBS 
ocTaHaBHMBaeT ahck Bcero 3a Tpn ceKyHAbi; 6noKnpoBKa 
caivionycKa v\ nnaBHbiM nycK. 

► AononHMTenbHoe npeAynpeAHTenbHoe curHanbHoe 
ycTpoPicTBO AutoStop. 



CO 

to 



CO 



CO 



GO 

«/> 



to 



to 







MoiuHafl 


MoiuHa?i 


MomHafl 


MomHafl 


CaMbie Mom- 


CaMbie Mom- 


CaMbie Mom- 


CaMbie Mom- 






yrnoBafl wrm- 


6e3onacHafl 


yrnoBaa iunn- 


yrnoBaa 


Hbie 6e3onac- 


Hbie 6e3onac- 


Hbie yrnoBbie 


Hbie yrnoBbie 






c|)OBanbHa^ 


yrnoBa?i 


c|)OBanbHa^ 


ujnm^OBarib- 


Hbie yrnoBbie 


Hbie yrnoBbie 


ujni/i<t>OBanb- 


ujnMc))OBanb- 






MaujkiHa Ann 


ujnncj)OBanb- 


MaujkiHa Ana 


Haa MaujkiHa 


wnm^oBanb- 


ujnMcj)OBanb- 


Hbie MaiuMHbi 


Hbie MaujMHbi 






ujnncj)OBanb- 


Haa MauiMHa 


ujnncj)OBanb- 


AHfl LUflM- 


Hbie MaujkiHbi 


Hbie MaillMHbl 


FEIN Ann 


FEIN aha 






hhx pa6oT. 


Arm Lunn- 


hwx pa6oT. 


c|)OBanbHbix 


FEIN aha 


FEIN aha 


ujnncj)OBanb- 


OTpe3HblX M 








4>OBanbHbix 




M OTpe3HblX 


wnm^oBarib- 


OTpe3HblX M 


hhx pa6oT 


UJnM<j)OBanb- 








H OTpe3HblX 




pa6oT. 


hwx pa6oT 


ujnncj)OBanb- 


b ycnoBMflx 


Hbix pa6oT 








pa6oT. 






b ycnoBMflx 

BblCOKMX 

Harpy30K. 


hwx pa6oT 
b ycnoBMflx 

BblCOKMX 

Harpy30K. 


BblCOKMX 

Harpy30K. 


b ycnoBMflx 

BblCOKMX 

Harpy30K. 


CTp. 


87 


87 


87 


87 


88 


88 


88 


88 


V 


CHATkie 3ayceHueB 


▲ 


▲ 


▲ 


▲ 


▲ 


▲ 


▲ 


▲ 


s 
x 

V 
X 


o6AnpKa 


▲▲ 








▲▲ 


▲ 




▲ 


V 

5 
Q- 


3aHMCTKa meTKOki 






▲ 








▲ 




□ 


OTpe3aHne 




▲ 




▲ 




▲▲ 




▲▲ 




HoMMHanbHa?! noTpe6rmeMafl 

MOlUHOCTb (Bt) 


2 000 


2 000 


2 000 


2 000 


2 500 


2 500 


2 500 


2 500 


S 

x 

5 

d 

s 

Q- 
V 
h 


CKopocTb BpameHMfl Ha 
xonocroM xoAy (o6/mhh) 


8 500 


6 600 


8 500 


6 600 


8 500 


6 600 


8 500 


6 600 


Bee cornacHO EPTA (Kr) 


5,9 


5,9 


5,6 


5,6 


6,5 


6,7 


6,3 


6,3 


rt 
Q_ 
rt 


3a>KHM nHCTpyMeHTa 


QuickIN 


QuickIN 






QuickIN 


QuickIN 






X 

V 

s 


ripkieMHoe OTBepcTkie 0 (mm) 


22,23 


22,23 






22,23 


22,23 






u 

V 
7 
S 


OnaHUbi 






M 14 


M 14 






M 14 


M 14 


X 

X 
V 

H 


LUnkicjjOBanbHbiki Kpyr 0 (mm) 


180 


230 


180 


230 


180 


230 


180 


230 




3nacTHHHbiki TapenbnaTbiM 
ujnMc))OBanbHbiki Kpyr 0 (mm) 


180 


230 


180 


230 


180 


230 


180 


230 




MoiuHbiki ABkiraTenb FEIN 






• 


• 






• 


• 


s 


rinaBHbiki nycK 






• 


• 






• 


• 


X 

V 

rt 


BnoKkipoBKa caMonycKa 






• 


• 






• 


• 


X 

u 

0 


TopM03 




















ripeAynpeAMTenbHoe 




















cumanbHoe ycrpoMCTBO 






+ 


+ 






+ 


+ 




AutoStop 



















npMTOAHOCTb 



HaMnynujafl npMroAHOCTb 



AononHMTenbHO 
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yrjioeafl uj/iMc|>oBajibHa« MauiMHa 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSB 20-180 7 221 05 00 23 7 

MoiMHa^ yrnoBafl Lunnc()OBanbHafl Mawi/ma aha Lunnc()OBanbHbix pa6oT. 



4014586851242 



01 




HoMi/iHanbHaa noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


2 000 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


1 250 


CKopocrb BpameHMfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


8 500 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


5,9 


3a>KHM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 


l~lpneMHoe OTBepcTHe 0 


MM 


22,23 


LLInMcj)OBanbHbiki Kpyr 0 


MM 


180 


3nacTMHHbiki TapenbnaTbiM 
ujnkic^oBanbHbiki Kpyr 0 


MM 


180 



B uLeiiy bxoaht: 

1 3aiUMTHblM KO>KyX, 1 33>KMMHOe yCTpOMCTBO AHfl 

o6AnpoHHbix m oTpe3Hbix KpyroB, 1 Ao6aBOHHa?i pyKOATKa 
CBeAeHMfl o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 89 



MoAenb 



MaiuMHy c npeAynpeAMTenbHbiM cMmanbHbiM ycrpoMCTBOM 

AutoStOp CM. B HOMepHOM H3CTM. 

HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



■9 

X 



WSB 20-230 



7 221 06 00 23 0 



4014586851259 



01 



MomHafl 6e3onacHafl yrnoBaa Lunnc()OBanbHafl Mawi/ma aha Lunnc|)OBanbHbix m OTpe3Hbix pa6oT. 




HoMi/manbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


2 000 


3(j)cj)eKTHBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


1 250 


CKopocrb BpameHHfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


6 600 


Ka6enb c nueKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


5,9 


3a>KHM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 


ripMeMHoe OTBepcTHe 0 


MM 


22,23 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


230 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
ujnMc))OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


230 



MaujMHy c npeAynpeAMTenbHbiM CMmanbHbiM ycrpoMCTBOM 

AutoStOp CM. B HOMepHOM H3CTM. 



B u,eHy bxoaht: 

1 3aiUMTHblM KO>KyX, 1 33>KMMHOe yCTpOMCTBO Anfl 

o6AMpoHHbix m oTpe3Hbix KpyroB, 1 Ao6aBOHHa?i pyKOATKa 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 89 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 20-180 



7 221 07 00 23 6 



MomHafl yrnoBaa Lunnc()OBanbHafl Mawi/ma aha Lunnc()OBanbHbix pa6oT. 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


2 000 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 250 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


8 500 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


5,6 


OnaHu.bi 




M 14 


LUnM<j)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


180 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
ujnMc()OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


180 



MaujMHy c npeAynpeAMTenbHbiM CMmanbHbiM ycrpoMCTBOM 

AutoStOp CM. B HOMepHOM H3CTM. 



4014586851266 



01 



B ueHy bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM Ko>Kyx, 1 napa <J>naHu.eB, 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa, 

1 KniOH 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha CTp. 89 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 20-230 7 221 08 00 23 2 

MomHafl yrnoBaa Lunn(()OBanbHafl MaiunHa aha Lunn(()OBanbHbix m OTpe3Hbix pa6oT. 




HoMMHanbHa?i noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


2 000 


3<j)ct)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 250 


CKopocTb BpameHMA Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


6 600 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


5,6 


OnaHu.bi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


230 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
iunMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


230 



MaujMHy c npeAynpeAMTenbHbiM CMmanbHbiM ycrpoMCTBOM 

AutoStOp CM. B HOMepHOM H3CTM. 



4014586851273 



01 



B ueHy bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM Ko>Kyx, 1 napa ct>naHu.eB, 1 Ao6aBOHHafl pyKOATKa, 

1 KniOH 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 89 



87 



yrjioeafl uj/iMc|>oBajibHa« MauiMHa 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSB25-180X 7221 10 00 23 3 4014586853116 01 

CaMbie MOiMHbie 6e3onacHbie yrnoBbie Lunnc()OBanbHbie MaiunHbi FEIN aha Lunnc()OBanbHbix pa6oT b ycnoBHiix bwcokhx Harpy30K. 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


2 500 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


1 700 


CKopocTb BpameHMfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


8 500 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


6,5 


3a>KHM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 


l~lpneMHoe OTBepcTHe 0 


MM 


22,23 


LLInMcj)OBanbHbiki Kpyr 0 


MM 


180 


3nacTMHHbiki TapenbnaTbiM 
ujnkic^oBanbHbiki Kpyr 0 


MM 


180 



B u,eHy bxoaht: 

1 3aiUMTHblM KO>KyX, 1 33>KMMHOe yCTpOMCTBO AHfl 

o6AnpoHHbix m oTpe3Hbix KpyroB, 1 Ao6aBOHHa?i pyKOATKa 
CBeAeHkifl o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 89 



MoAenb 



MaiuMHy c npeAynpeAMTenbHbiM cMmanbHbiM ycrpoMCTBOM 

AutoStOp CM. B HOMepHOM H3CTM. 

HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSB 25-230 X 



7 221 11 00 23 2 



4014586853123 



01 



CaMbie MOiMHbie 6e3onao-ibie yrnoBbie Lunnc()OBanbHbie MaiunHbi FEIN aha OTpe3Hbix m Lunnc()OBanbHbix pa6oT b yenoBM^x 
BbicoKnx Harpy30K. 

B ueHy bxoaht: 

1 3aiUMTHblM KO>KyX, 1 33>KMMHOe yCTpOMCTBO AHfl 

o6AnpoHHbix m oTpe3Hbix KpyroB, 1 Ao6aBOHHa?i pyKOATKa 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 89 




HoMi/manbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


2 500 


3(j)cj)eKTHBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


1 700 


CKopocTb BpameHHfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


6 600 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


6,7 


3a>KHM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 


ripMeMHoe OTBepcTHe 0 


MM 


22,23 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


230 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
ujnMc))OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


230 



MoAenb 



MaujMHy c npeAynpeAMTenbHbiM CMmanbHbiM ycrpoMCTBOM 

AutoStOp CM. B HOMepHOM H3CTM. 

HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 25-1 80 7 221 26 00 23 0 401 4586856452 

CaMbie MOiMHbie yrnoBbie iunM(|)OBanbHbie MaiunHbi FEIN aha iunM(|)OBanbHbix pa6oT b ycnoBkmx bncokhx Harpy30K. 



01 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


2 500 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 700 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


8 500 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


6,3 


OnaHu.bi 




M 14 


LUnM<j)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


180 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
ujnMc()OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


180 



B ueHy bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM Ko>Kyx, 1 napa cf>naHu.eB, 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa, 

1 KniOH 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha CTp. 89 



MaujMHy c npeAynpeAMTenbHbiM CMmanbHbiM ycrpoMCTBOM 

AutoStOp CM. B HOMepHOM H3CTM. 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WSG 25-230 7 221 27 00 23 0 401 4586856506 01 

CaMbie MOiMHbie yrnoBbie Lunnc|)OBanbHbie MaiunHbi FEIN aha OTpe3Hbix m Lunnc[)OBanbHbix pa6oT b ycnoBM^x bncokmx Harpy30K. 




HoMMHanbHa?i noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


2 500 


3<j)ct)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 700 


CKopocTb BpameHMA Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


6 600 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


6,3 


OnaHu.bi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


230 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
iunMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


230 



MaujMHy c npeAynpeAMTenbHbiM CMmanbHbiM ycrpoMCTBOM 

AutoStOp CM. B HOMepHOM H3CTM. 



B ueHy bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM Ko>Kyx, 1 napa ct>naHu.eB, 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa, 

1 KniOH 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha CTp. 89 
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yrjioeafl uj/iMc|>OBajibHa« MaitJMHa 



MHCTpyMeHTaiibHbie hcmoa^hmmkm 

MeTann 



HoMep 3aKa3a 



3aiMMTHbiM KO>Kyx c nbiiieoTCOCOM 

c cana3KaMM Arm oTpe3Hbix KpyroB 0 180 mm, 
rny6nHa pe3a 40 mm, npMMbiKaHMe 0 32 mm 



9 06 04 008 01 3 



HoMep 3aKa3a 



3aiMMTHbiM KO>Kyx c nbiiieoTCOCOM 

c cana3KaMM Arm OTpe3Hbix KpyroB 0 230 mm, 
rny6nHa pe3a 65 mm, npMMbiKaHMe 0 32 mm 




AnMHa 

MM 


LUkipMHa BbicoTa 

mm mm HoMep 3aKa3a 


690 


240 160 3 39 01 022 01 4 




aHTMBM6pai4MOHHa*i pyKOATKa 

M 14, Arm cHi/iweHkm Bn6pauMM npi/i npoAon>Ki/iTenbHOki 
pa6oTe. 




HoMep 3aKa3a 




3 21 19 11701 5 


K: 


Pa6oHMe pyKaBMUbi 

BM6poracfliune, cepTnc))MUMpoBaHHbie no EN 388/420, 
EN ISO 10819, EEC N2 0200, VE 1l"lapa 


Pa3M. 


HoMep 3aKa3a 


9 L 


3 21 73 003 00 3 


10XL 


3 21 73 004 00 1 


11 XXL 


3 21 73 005 00 5 








3au4,MTHbiM KO>Kyx Aifl OTpe3Hbix pa6oT 


0 

MM 


HoMep 3aKa3a 


180 


6 38 11 004 01 0 


230 


6 38 11 005 01 0 



HoMep 3at<a3a 
6 38 02 183 02 5 



HaTfl>KMTeJlb 

Arm o6AnpoHHbix m oTpe3Hbix ujnncj)OBanbHbix KpyroB 
m BeepHbix ujnncj)OBanbHbix KpyroB 



TapejibnaTbiM wjiM<t>OBajibHbiM Kpyr ynpyrMM 

c 3a>KMMHbiM aneMeHTOM 



0 

MM 



HoMep 3aKa3a 



180 



6 38 06 174 02 8 




TapejibnaTbiM imiM<|)OBa.nbHbiM Kpyr ynpyrMM 

6e3 3a>KMMHoro aneMeHTa 



HoMep 3aKa3a 



180 



6 38 06 174 01 2 



HoMep 3at<a3a 



HaTflMMTe/lb 

Arm ynpyrux TapenbnaTbix Lunn<t>OBanbHbix KpyroB 



6 38 02 185 02 7 



-h. Pe3b6oeoM <()jiaHeu 

^ M 14, Arm o6AnpoHHbix m OTpe3Hbix ujnncj)OBanbHbix KpyroB, 
a TaK>Ke BeepHbix Lunkic|>OBanbHbix KpyroB m Kpyrnwx meTOK 
c npflAfMM 




HoMep 3aKa3a 



6 38 02 052 00 0 




BHyTpeHHMM <j)/iaHeu 



HoMep 3aKa3a 



6 38 01 120 00 6 



9 06 04 009 01 7 



TapejibnaTbiM uuiM(|>OBajibHbiM Kpyr ynpyrMM 

c c|>naHueM M 14 



■9 
x 



0 

MM 



HoMep 3aKa3a 



180 



6 38 06 034 01 7 



HoMep 3at<a3a 
6 38 01 154 00 7 



Pe3b6oBOM <t>/iaHeu 

M 14, Arm ynpyrux TapenbnaTbix ujnn<()OBanbHbix KpyroB 

M KOHyCHblX meTOK c npflAAMkl 
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flpflMbie UJJ1M<|>OBaJ1bHbie MaiiJMHbl 



sa FEIN: 



► LUkipOKUM aCCOpTMMeHT M nOJIHOe COOTBeTCTBMe 

MHCTpyMeHTOB Ka>KAOMy cnynato npmvieHei-ikm. 

► KopoTKaa, KOMnaKTHaa MOAenb Arm TpyAHO Aocry n h bix 
MecT. 

► kIcKntOHMTenbHO ManbiPi Bee (ot 1,4 Kr). 




N 

to 



N 



s 



N 

to 



YAo6Hafl m MoiuHa?i npflMOiunn<j)OBanbHafl 
MaiiJMHa Arm pa6oT no iiinMcJ)OBaHkiio n yAaneHHio 
3ayceHueB b TpyAH o AocTy n h bix MecTax, TaK>Ke 
noAxoAHT Arm nonycTaunoHapHoro ncnonb3o- 

BaHMfl. 



yAo6Ha?i h MomHafl npflMOLunm^OBanbHaa ManiM- 
Ha c 6onbiiJOki rny6nHOki Bpe3aHkm Ana pa6oT 
no ujnnc()OBaHkK5 m yAaneHHio 3ayceHu,eB b caMbix 
TpyAHOAOCTynHbix MecTax. 



s 

YAo6Ha?i m MOLUHaa 
npflMoujnM<()OBanbHafl 
MaiiJMHa aha o6pa6oTKM 

BblCOKOKaHeCTBeHHOM 

crann c 6onbiiJOki 
rny6nHOM Bpe3aHna Ann 
pa6oT no ujnn<j)OBaHMKD 
m nonnpoBaHMKD b caMbix 
TpyAHOAOCTynHbix 
MecTax. 



CTp. 



CaTMHMpoBaHkie 
3aHMCTKa meTKOM 
floni/ipoBaHi/ie 



5 c|)pe3epoBaHMe 



s LUnMcboBaHHe 
o. T 



o6AnpKa 

CHATMe 3ayceHu,eB 



92 



92 



92 



92 



93 



OTpe3aHMe 

HoMkmanbHaa noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb (Bt) 

CKopocTb BpameHMfl Ha 
xohoctom xoAy (o6/mhh) 

Bee cornacHO EPTA (Kr) 



g UaHroBbiki 3a>KHM MaKc. 0 (mm) 

7 
S 

^ LUnMcj)OBanbHbiki Kpyr MaKc. 

£ 0 (mm) 



750 750 
28 000 8 500 - 28 000 

1,4 1,4 



45 



50 



750 
28 000 
1,8 
8 
45 



750 

8 500 - 28 000 
1,8 
8 
50 



710 

2 500 - 9 000 
1,8 
8 
50 



? AnnHHa?i ujeHKa 



npuroAHOCTb 



HamryHLuafl npnroAHOCTb 



• MMeeTCfl 
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GSZ 11-320 PRL 


GSZ 11-320 PERL 


GSZ 11-90 PERL 


GSZ 4-280 EL 


GSZ 4-90 EL 


yAo6Haa m Hpe3BbHaMHO MomHa?i npjiMOLiJ- 


yAo6Ha?i h Hpe3BbinaM- 


Hpe3BbHaMHo yAo6Ha?i 


Hpe3BbinakiHO yAo6Ha?i 


nnc|)OBanbHafl MauikiHa c 6onbLuoki rny6kiHOki 


HO MOLUHafl npflMOUJ/IM- 


npflMOUjnncj)OBanbHafl 


n pa mo uj n m <j)o Ban b h an 


Bpe3aHMA Ann cno>KHbix pa6oT no Lunnc|>OBaHi/iio 


c|>OBanbHa^ Mauikma 


MaujkiHa c 6onbi±ioM 


Mawi/ma Ann o6pa6oTKn 


m yAaneHura 3ayceHueB b 


caMbix TpyAHOAOCTyn- 


Arm o6pa6oTKM bwco- 


rny6nHOki Bpe3aHMfl 


BbicoKOKanecTBeHHOM 


hhx MecTax. 




KOKanecTBeHHOki CTann 


Ana npocTbix pa6oT 


CTann c 6onbUJOM 






c 6onbiuoki rny6nHOM 


no iunncj)OBaHMKD m 


rny6nHOki Bpe3am/m 






Bpe3aHHA Ann cno>KHbix 


nonkipoBaHMKD b caMbix 


Ana npocTbix pa6oT 






pa6oT no Lunki<t>OBai-ikiio 


TpyAHOAOCTynHbix 


no ujnn<()OBaHMKD n 






h nonkipoBaHMKD. 


MecTax. 


nonkipoBaHMKD b caMbix 










TpyAHOAOCTynHbix 










MecTax. 


93 


93 


93 


94 


94 



■9 
x 



▲ 


▲ 




▲ 








▲ 






1 010 


1 010 


1 010 


350 


350 


32 500 


9 500 - 32 500 


2 900 - 9 900 


13 000-28 000 


3 500 - 8 500 


2,1 


2,1 


2,2 


1,5 


1,5 


8 


8 


8 


6 


6 


45 


45 


50 


20 


20 


• 


• 


• 


• 


• 
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flpflMbie UJJ1M<|>OBaJ1bHbie MaiiJMHbl 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GSZ 8-280 P 



7 223 16 60 00 0 



4014586879505 



01 



yAo6Hafl m MOiMHafl npflMOLunnc()OBanbHafl MaiunHa Ana pa6oT no iunM(|)OBaHMKD m yAaneHMKD 3ayceHueB b TpyAHOAOCTynHbix Mecrax, 
TaK>Ke noAxoAUT aha nonycrauMOHapHoro i/icnonb30BaHi/m. 

B ueHy bxoamt: 

1 uaHroBbiki naTpoH 0 6 mm, raeHHbiki khkdh SW13, 
TaenHbiki khkdh SW17 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 95 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMaa MOlUHOCTb 


Bt 


750 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOLLlHOCTb 


Bt 


400 


CKopocTb BpameHMfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


28 000 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


— 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,4 


AnaMeTp 3a>KMMHOM LLieMKM 


MM 43 


UaHTOBblM 3a>KMM MaKC. 0 


MM 


8 


LUnMcj)OBanbHbiH Kpyr Make. 0 


MM 


45 


MaKC. 0 <j)pe3bi 


MM 


12 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GSZ 8-280 PE 



7 223 17 60 00 0 



4014586879437 



01 



yAo6Hafl m MOLMHaa npflMOLijnM(|>OBanbHafl MaiunHa aha pa6oT no Lunnc()OBaHMio m yAaneHMKD 3aycei-meB b TpyAHOAOCTynHbix MecTax, 
TaKx<e noAXOAUT Ana nonycTaunoHapHoro ncnonb30BaHMfl. 

B u,e»y bxoamt: 

1 uaHroBbiM naTpoH 0 6 mm, TaenHbiM khkdh SW13, 
TaeHHblM khkdh SW1 7 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 95 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMaa 

MOlUHOCTb 


Bt 


750 


3<j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


400 


CKopocTb BpameHMfl Ha xofioctom xoAy 


o6/mmh 


8 500 - 28 000 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,4 


AnaMeTp 3a>KMMHOM LLieMKM 


MM 


43 


UaHrOBbIM 3a>KMM MaKC. 0 


MM 


8 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr MaKC. 0 


MM 


50 


MaKC. 0 <|>pe3bi 


MM 


12 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



GSZ 8-280 PL 7 223 1 8 60 00 0 401 4586879598 

yAo6Hafl m MOLMHaa npflMOLunnc()OBanbHafl MaiunHa c 6onbiuoM rny6nHOki Bpe3aHMfl Ana pa6oT no Lunnc()OBaHMKD m yAaneHMKD 



3ayceHueB b caMbix TpyAHOAOCTynHbix MecTax. 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMaa MOlUHOCTb 


Bt 


750 


3<j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


410 


CKopocTb BpameHMfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


28 000 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,8 


AMaMeTp 3a>KMMHOM LUeMKM 


MM 


43 


UaHTOBblM 3a>KMM MaKC. 0 


MM 


8 


LLInM<j)OBanbHbiM Kpyr MaKC. 0 


MM 


45 


MaKC. 0 cj>pe3bi 


MM 


12 



B LLeHy bxoamt: 

1 LiaHroBbiM naTpoH 0 6 MM, TaeHHblM KHKDH SW13, 
TaeHHblM KHKDH SW1 7 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 95 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



GSZ 8-280 PEL 



7 223 19 60 00 0 



4014586879444 



yAo6Haa m MOLMHaa npflMOLunM(|>OBanbHafl ManiMHa c 6onbiuoM rny6MHOM Bpe3aHM5i Ana pa6oT no LunM(j)OBaHMKD m yAaneHMKD 
3ayceHueB b caMbix TpyAHOAOCTynHbix MecTax. 

B ueHy bxoamt: 

1 LiaHroBbiM naTpoH 0 6 MM, TaeHHblM KJIKDH SW13, 
TaeHHblM KJIKDH SW1 7 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 95 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


750 


3<j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


410 


CKopocTb BpaiueHMA Ha 
xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


8 500 - 28 000 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,8 


AMaMeTp 3a>KMMHOM LUeMKM 


MM 


43 


UaHTOBblM 3a>KMM MaKC. 0 


MM 


8 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr MaKC. 0 


MM 


50 


MaKC. 0 <j)pe3bi 


MM 


12 
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flpflMbie UJJ1M<|>OBaJ1bHbie MaiiJMHbl 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GSZ 8-90 PEL 



7 223 20 60 00 0 



4014586879451 



01 



yAo6Hafl m MOLMHaa npflMownki(|>OBanbHafl Mawi/ma Ana o6pa6oTKM BbicoKOKanecTBeHHOM CTann c 6onbiuoM rny6nHOM Bpe3aHMfl 
Ana pa6oT no Lunnc[)OBaHMto m nonnpoBaHMto b caMbix TpyAHOAOCTynHbix MecTax. 

B ueHy bxoamt: 

1 uai-iroBbiki naTpoH 0 6 mm, raeHHbin khkdh SW13, 
faeHHbiki khkdh SW17 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


710 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


420 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xojioctom xoAy 


o6/mmh 


2 500 - 9 000 


Ka6enb c nueKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,8 


AHaMeTp 3a>KMMHOM LLieMKM 


MM 


43 


UaHTOBblM 3a>KMM MaKC. 0 


MM 


8 


LUnn<j)OBanbHbiH Kpyr MaKC. 0 


MM 


50 


MaKC. 0 cj>pe3bi 


MM 


12 


flonMpOBanbHblH HHCTpyMeHT 0 


MM 


80 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



■9 
x 



GSZ 11-320 PRL 



7 223 21 60 00 0 



4014586880495 



01 



yAo6Ha*i m Hpe3BbinaMHO MomHaa npflMOwnki(|>OBanbHafl MaiunHa c 6onbiuoM rny6nHOM Bpe3aHi/m aha cno>KHbix pa6oT 
no Lunnc()OBaHMKD m yAaneHMKD 3ayceHueB b caMbix TpyAH o AOCTy n h bix MecTax. 

B ueHy bxoamt: 

1 uaHroBbiM naTpoH 0 8 mm, raeHHbin khkdh SW13, 
TaeHHblM khkdh SW1 7 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 95 




HoMMHanbHa?) noTpe6rmeMaa MOlUHOCTb 


Bt 


1 010 


3(j)cj)eKTHBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


620 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


32 500 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


— 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,1 


AHaMeTp 3a>KMMHOM LLieMKM 


MM 


43 


UaHTOBblH 3a>KMM MaKC. 0 


MM 


8 


LUnMcj)OBanbHbiH Kpyr MaKC. 0 


MM 


45 


MaKC. 0 <j)pe3bi 


MM 


12 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GSZ 11-320 PERL 



7 223 22 60 00 0 



4014586880501 



01 



yAo6Hafl m Hpe3BbinaMHO MomHaa npflMOwnki(|>OBanbHafl MaiunHa c 6onbiuoM rny6nHOM Bpe3aHi/m aha cnoKHbix pa6oT 
no Lunnc()OBaHMKD m yAaneHMKD 3aycei-meB b caMbix TpyAH o AOCTy n h bix MecTax. 

B ueHy bxoamt: 

1 uaHroBbiM naTpoH 0 8 mm, raeHHbin khkdh SW13, 
TaeHHblM khkdh SW1 7 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMaa 

MOlUHOCTb 


Bt 


1 010 


3(j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


620 


CKopocTb BpaiueHMfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mhh 


9 500 - 32 500 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,1 


AHaMeTp 3a>KHMHOH LLieMKM 


MM 


43 


UaHTOBblH 3a>KHM MaKC. 0 


MM 


8 


LUnHcj)OBanbHbiH Kpyr MaKC. 0 


MM 


45 


MaKC. 0 <j)pe3bi 


MM 


12 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GSZ 11-90 PERL 



7 223 23 60 00 0 



4014586880525 



01 



yAo6Haa m Hpe3BbinaMHO MomHaa npflMOLunnc[)OBanbHafl MaiunHa Ana o6pa6oTKM BbicoKOKanecTBeHHOM crani/i c 6onbiuoM rny6nHOM 
Bpe3aHMfl An« cno>KHbix pa6oT no LunncJ)OBaHMK) v\ nonwpoBaHkito. 

B ueHy bxoamt: 

1 uaHroBbiH naTpoH 0 8 mm, raeHHbin khkdh SW13, 
TaeHHblH khkdh SW1 7 

CBeAeHHA o npHHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 95 




HoMHHanbHaa noTpe6rmeMaa 

MOlUHOCTb 


Bt 


1 010 


3(j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


620 


CKopocTb BpaiueHHfl Ha 
xohoctom xoAy 


o6/mhh 


2 900 - 9 900 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,2 


AnaMeTp 33>khmhoh ujchkh 


MM 


43 


UaHrOBblH 3a>KHM MaKC. 0 


MM 


8 


LUnH<j)OBanbHbiH Kpyr MaKC. 0 


MM 


50 


MaKC. 0 <|>pe3bi 


MM 


12 


flonHpoBanbHbiH HHCTpyMeHT 0 


MM 


80 
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flpflMbie UJJ1M<|>OBaJ1bHbie MaiiJMHbl 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GSZ 4-280 EL 



7 223 24 60 00 0 



4014586880594 



01 



Hpe3BbinaMHO yAo6i-iafl npflMOLuni/ic|>OBanbHafl MaiunHa c 6onbiuoM rny6nHOM Bpe3am/m aha npocTbix pa6oT no Lunnc[)OBaHMto 
m nonnpoBaHMKD b caMbix TpyAHO AOCTy n h bix MecTax. 

B neny bxoamt: 

1 uaHroBbiki naTpoH 0 6 mm, TaenHbiM khkdh SW13, 
raeHHbiki khkdh SW17 

CBeAeHkm o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 95 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMaa MOlUHOCTb 


Bt 


350 


3cj)(j)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


170 


CKopocTb BpameHMA Ha 

XOHOCTOM xoAy 


o6/mmh 


13 000- 
28 000 


Ka6enb c nueKepoM 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,5 


AnaMeTp 3a>KMMHOM LLieMKM 


MM 


43 


UaHTOBblM 3a>KMM MaKC. 0 


MM 


6 


LUnn<j)OBanbHbiH Kpyr MaKC. 0 


MM 


20 


MaKC. 0 cj>pe3bi 


MM 


12 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GSZ 4-90 EL 



7 223 25 60 00 0 



4014586880648 



01 



Hpe3BbinaMHO yAo6i-iafl npflMOLuni/ic|>OBanbi-iafl MaiunHa aha o6pa6oTKM BbicoKOKanecTBeHHOM CTann c 6onbiuoM rny6nHOM Bpe3aHMA 
Anfl npocTbix pa6oT no Lunnc[)OBai-iMto m nonnpoBai-iMto b caMbix TpyAHO AOCTy n h bix MecTax. 

B ueHy bxoamt: 

1 uaHroBbiki naTpoH 0 6 mm, TaenHbiM khkdh SW13, 
TaeHHblM khkdh SW1 7 

CBeAeHMA o npkmaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 95 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMaa 

MOlUHOCTb 


Bt 


350 


3(j)cj)eKTHBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


170 


CKopocTb BpaiueHMjq Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


3 500 - 8 500 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,5 


UaHrOBbIM 3a>KMM MaKC. 0 


MM 


6 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr MaKC. 0 


MM 


20 


MaKC. 0 cj>pe3bi 


MM 


12 


flonMpOBanbHblM HHCTpyMeHT 0 


MM 


50x10 



94 



flpflMbie UJJ1M<|>OBaJ1bHbie MaiiJMHbl 



0 

MM 



3a>KMMbl 

C 6ypTMKOM no nepMMeTpy Ana 3amnTbi 3aroTOBKM, a TaK>Ke 
Arm npeAOTBpameHMfl cocKanb3biBaHHfl Kmona npn cMeHe 
MHCTpyMeHTa. 

HoMep 3aKa3a 



3 




6 32 07 130 00 0 


6 




6 32 07 128 00 0 


8 6 32 07 129 00 0 


1/4" 




6 32 07 131 00 0 






3a>KMMbi Inox 

B McnonHeHMM M3 BbicoKOKanecTBeHHOki crann c 6ypTMKOM 
no nepMMeTpy aha 3amnTbi 3aroTOBKn, a TaK>t<e aha 
npeAOTBpameHMfl coa<anb3biBaHi/m Kniona npi/i CMeHe 
MHCTpyMeHTa. 

HoMep 3aKa3a 




a 


0 

MM 




3 




6 32 07 132 00 0 


6 




6 32 07 133 00 0 


8 6 32 07 134 00 0 


1/4" 




6 32 07 135 00 0 




3a>KMMHaa onpaBKa 

CTep>KeHb 0 8 MM, 3a>KMM MHCTpyMeHTa 0 1 3 MM 



HoMep 3aKa3a 



6 38 03 058 01 1 



JcinacTKa CTaHAapTHa 




MHCTpyMeHTajibHbie Heivio AaHHMKM 

flnacTMK, BHyTpeHHMe pa3Mepw: 470 x 275 x 1 16 mm 



HoMep 3aKa3a 
3 39 01 118 01 0 




n.nacTMKOBa;i KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHMK Arm MenKMx AeTanen m 
npMHaAne>KHocTeM noAxoAMT k neMOAaHHMKy Ann 
MHCTpyMeHTOB 3 39 01 118 01 0, MaKC. 5 ujT./neMOAaH. 



■9 
x 



3a>KMMbl 



0 

MM 

3 
6 



HoMep 3at<a3a 
6 32 07 097 00 0 
6 32 07 103 00 9 



>KMMbi A nn MSh 636-1, MSh 648-1, MShe 648- 
hy 648-1 Z 



3a>KMMbl 

Tny6MHa BBeAeHMA 30 mm 



HoMep 3aKa3a 
3 39 01 119 00 0 




0 




MM 


HoMep 3aKa3a 


3 


6 32 07 087 00 1 


6 


6 32 07 059 00 6 


8 6 32 07 069 00 5 


1/4" 


6 32 07 088 00 9 
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yrjioeafl uj/iMc|>oBajibHa« MauiMHa 



► He3HaHMTenbHoe naAeHne nucna o6opoTOB npn Harpy3Ke, 
T.e. nocTO^HHoe hmcho o6opoTOB, o6ecneHMBaKDiuee 
paBHOMepHOCTb cbeivia MaTepnana. 

► l~lpoHHafl KOHcrpyKUkm Arm MCKfitOHHTenbHOM 
AonroBenHOCTM b caMbix >KecTKnx ycnoBM^x. 

► repMeTMHHbie ABuraTenn v\ He3HaHMTenbHbiM m3hoc 
BpaiuaioiMMxcfl nacTePi. 
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ON N 






MomHafl Bbi- 


MoiuHafl Bbi- 


MomHafl BbicoKOHacTOTHaa 


CaMafl 


CaMaa 


YmoBafl 


MoiuHafl 


YAo6Hafl 






coKonacTOT- 


coKonacTOT- 


yrnoBafl ujnn<j 


^OBanbHan 


MomHafl 


MomHafl 


BblCOKO- 


BblCOKO- 


BblCOKO- 






Ha?i yrnoBa?i 


Haa yrnoBafl 


MaiuHHa Ana Lunncj)o- 


BblCOKO- 


BblCOKO- 


HaCTOTHafl 


HaCTOTHafl 


HaCTOTHafl 






Lurm<J)o- 


iunMcj)o- 


BanbHblX M KpaUOBOHHblX 


HaCTOTHafl 


HacTOTHaa 


UJHMCjjOBanb- 


KOMnaKTHafl 


KOMnaKTHan 






BanbHan 


BanbHafl 


pa6oT cpeAHen h bwcokom 


yrnoBafl 


yrnoBafl 


Haa MaujMHa 


yrnoBafl 


yrnoBafl 






MauiMHa Ana 


MaujkiHa Ana 


CHOKHOCTM. 




UJHM(()OBanb- 


iunncj)OBanb- 


C yAHM- 


iunMcj)o- 


Lunnc[)OBanb- 






T?i>Kenbix 


UJHMCjjOBanb- 






Haa MauiMHa 


Haa MauiMHa 


HeHHOM 


BanbHan 


Haa MauiMHa 






OTpe3HblX 


hwx pa6oT 






FEIN A/ifl 


FEIN Ana 


LLieMKOM 


Maw m Ha Ana 


Ann nerKoro 






M ujnMcjjo- 


BblCOKOM 






OTpe3HblX M 


LuriM<t>OBanb- 


aha pa6oT 


yAaneHMA 


yAaneHMA 






BanbHbix 


CHO>KHOCTM. 






UJHMCjjOBanb- 


hhx pa6oT 


b TpyAHO- 


3ayceHueB 


3ayceHueB 






pa6oT. 








hwx pa6oT 
b ycnoBHflx 

BblCOKMX 

Harpy30K. 


b ycnoBMflx 

BblCOKMX 

Harpy30K. 


AOCTynHbix 
MecTax. 


M LUriM- 
4>OBaHMP 

cpeAHeM 

CHOKHOCTM. 


M LuriM- 

4>OBaHMfl 

noBepxHO- 

CTeM. 


CTp. 


97 


97 


97 


98 


98 


98 


99 


99 


99 


o 
s 
I 


o6AnpKa 


▲A 


AA 


AA 


AA 


AA 


AA 


AA 


AA 


A 


V 

I 

V 

2 


CHATkie 3ayceHueB 


▲ 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


AA 


5 
Q_ 

c 


OTpe3aHne 


▲▲ 


A 


A 


A 


AA 


A 




A 






HacTOTa (Vu.) 


300 


300 


300 


300 


300 


300 


300 




300 




Hanpjq>KeHMe/TMn TOKa (B(3~)) 


200 


200 


200 


200 


200 


200 


200 


200 


200 


5 

s 

b 

5 
Q_ 
V 
h 


HoMkiHanbHaa noTpe6rmeMafl 

MOlUHOCTb (Bt) 


3 100 


3 100 


1 900 


1 900 


3 700 


3 700 


1 900 


1 100 


900 


3<()cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb (Bt) 


2 450 


2 450 


1 400 


1 400 


2 800 


2 800 


1 400 


700 


690 


* 

Q- 

rt 


CkopocTb BpameHHfl Ha 
xonocroM xoAy (o6/mhh) 


6 500 


8 600 


6 400 


8 500 


6 600 


8 600 


8 800 


6 500 


7 100 


X 
0) 
5 

si 


Ka6enb (m) 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


u 

J 

s 


Bee cornacHO EPTA (Kr) 


7,7 


7,4 


6,3 


5,9 


8,5 


8,2 


5,2 


3,6 


2,5 


X 

X 
V 

H 


OnaHUbi 


M 14 


M 14 


M 14 


M 14 


M 14 


M 14 


M 14 


M 14 


M 14 




LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 (mm) 


230 


180 


230 


180 


230 


180 


125 


125 


125 




BnacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
iunMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 (mm) 


180 


180 


180 


180 


180 


180 




125 


125 



A npnroAHOCTb AA HaMnyniuafl npnroAHOCTb 
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yrjioeafl uj/iMc|>oBajibHa« MauiMHa 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MSfo 869-1 c, 300 200 B 7 820 62 00 26 0 401 4586856759 

MomHafl BbicoKOHacTOTHaa yrnoBaa Lunnc()OBanbHafl Mawi/ma aha Tawenbix OTpe3Hbix m Lunnc()OBanbHbix pa6oT. 



09 




HacTOTa 


l"u 


300 


Hanpjq>KeHne/TMn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


3 100 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


2 450 


CKopocTb BpameHMfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


6 500 


Ka6enb 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


7,7 


OnaHUbi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiki Kpyr 0 


MM 


230 


3nacTMHHbiki TapenbnaTbiki 
ujnncj)OBanbHbiki Kpyr 0 


MM 


180 



B neny bxoaht: 

1 3aiunTHbiki Ko>Kyx, 1 napa <J>naHueB, 1 KOMnneKT Kmonei/i, 

1 aHTHBkl6paUMOHHOM pyHKM 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 106 



MoAenb 



ApyrMe 3HaHeHki?i nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



■9 
x 



MSfo 869-1 d, 300 200 B 7 820 65 00 26 0 401 4586856834 

MomHafl BbicoKOHacTOTHaa yrnoBaa Lunnc()OBanbHafl MauiMHa Arm Lunnc|)OBanbHbix pa6oT bwcokom cho>khoctm. 



09 




HacTOTa 


ru 


300 


Hanpfl>KeHMe/Tnn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


3 100 


3<jxf>eKTktBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


2 450 


CKopocTb BpameHHA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


8 600 


Ka6enb 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


7,4 


OnaHUbi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


180 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiH 
iunMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


180 



B neny bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM KO>Kyx, 1 napa c|>naHueB, 1 KOMnneKT KnioneM, 

1 aHTMBM6paUMOHHOM pyHKM 

CBeAeHMA o npkmaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 106 



ApyrMe 3HaHeHna nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MSfo 852-1c, 300 200 B 7 820 71 00 26 0 4014586856933 

MomHafl BbicoKOHacTOTHaa yrnoBaa Lunnc()OBanbHafl Mawi/ma aha Lunnc|)OBanbHbix m KpauoBOHHbix pa6oT cpeAHePi 

M BblCOKOM OlOMHOCTkl. 



09 




HacTOTa 


ru 


300 


Hanp?i>KeHMe/TMn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMi/manbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 900 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 400 


CKopocTb BpaiueHHfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


6 400 


Ka6enb 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


6,3 


OnaHUbi 




M 14 


LUnn<j)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


230 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
iunMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


180 



ApyrMe 3HaneHMfl nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



B ueHy bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM Ko>Kyx, 1 napa <J>naHueB, 1 KOMnneKT KnioneM, 

1 aHTHBM6paUMOHHOM pyHKM 

CBeAeHMA o npkiHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 106 
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yrjioeafl uj/iMc|>oBajibHa« MauiMHa 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MSfo 852-1 d, 300 200 B 7 820 73 00 26 0 401 4586856971 09 

MomHafl BbicoKOHacTOTHaa yrnoBaa Lunnc()OBanbHafl Mawi/ma aha Lunnc|)OBanbHbix m KpauoBOHHbix pa6oT cpeAHePl m bwcokom 

CnO>KHOCTM. 

B neny bxoamt: 

1 3amnTHbiki Ko>Kyx, 1 napa <J>naHueB, 1 KOMnneKT Kmonei/i, 

1 aHTHBkl6paUMOHHOki pyHKM 




HacTOTa 


l"u 


300 


Hanpjq>KeHne/TMn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMkiHanbHaa noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 900 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 400 


CKopocrb BpameHMfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


8 500 


Ka6enb 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


5,9 


OnaHUbi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiki Kpyr 0 


MM 


180 


3nacTMHHbiki TapenbnaTbiki 
ujnncj)OBanbHbiki Kpyr 0 


MM 


180 



ApyrMe 3HaHeHki?i nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 106 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MSfo 870-1 c, 300 200 B 7 820 75 00 26 0 401 4586857053 09 

Caiviafl MOLMHaa BbicoKOHacTOTHaa yrnoBaa LunM((>OBanbHafl MauiMHa FEIN aha OTpe3Hbix v\ Lunnc^OBanbHbix pa6oT b ycnoBkmx 
BbicoKnx Harpy30K. 

B neny bxoamt: 

1 3aiuMTHbiM KO>Kyx, 1 napa c|>naHueB, 1 KOMnneKT KnioneM, 

1 aHTMBM6paUMOHHOM pyHKM 




HacTOTa 


ru 


300 


Hanpfl>KeHMe/Tnn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


3 700 


3<jxf>eKTktBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


2 800 


CKopocTb BpameHHA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


6 600 


Ka6enb 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


8,5 


OnaHUbi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


230 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiH 
iunMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


180 



ApyrMe 3HaHeHna nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 106 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MSfo 870-1 d, 300 200 B 7 820 77 00 26 0 401 45868571 07 09 

Caiviafl MOLMHaa BbicoKOHacTOTHaa yrnoBaa Lunnc()OBanbHafl Mawi/ma FEIN aha Lunnc|)OBanbHbix pa6oT b ycnoBM^x bwcokhx Harpy30K. 



HacTOTa 


ru 


300 


Hanp?i>KeHMe/TMn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


3 700 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


2 800 


CKopocTb BpaiueHHfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


8 600 


Ka6enb 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


8,2 


OnaHUbi 




M 14 


LUnn<j)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


180 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
iunMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


180 



ApyrMe 3HaneHMfl nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



B ueHy bxoamt: 

1 3aiuMTHbiM Ko>Kyx, 1 napa <J>naHueB, 1 KOMnneKT KnioneM, 

1 aHTHBM6paUMOHHOM pyHKM 

CBeAeHMA o npkiHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 106 



98 



yrjioeafl uj/iMc|>oBajibHa« MauiMHa 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MSfov 852-1, 300 200 B 7 820 83 00 26 0 4014586857336 09 

yrnoBa^ BbicoKonacTOTHafl iunM(|)OBanbHafl MaiunHa c yAnnHeHHOM lueMKOM aha pa6oT b TpyAHOAOCTynHbix MecTax. 

B neny bxoamt: 

1 3amnTHbiki Ko>Kyx, 1 napa <(>naHueB, 1 KOMnneKT Kmonei/i 
CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 106 



HacTOTa 


l"u 


300 


Hanpjq>KeHne/TMn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 900 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 400 


CKopocTb BpameHMfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


8 800 


Ka6enb 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


5,2 


OnaHUbi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
iunM<j)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 





MoAenb 



ApyrMe 3HaHeHki?i nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



■9 
x 



MSf 843-1 c, 300 200 B 7 820 85 00 26 0 401 4586864402 

MomHafl BbicoKOHacTOTHaa KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc[)OBanbHafl MauiMHa aha yAaneHMfl 3aycei-meB v\ Lunnc^OBaHMfl 
cpeAHePi cno>KHOCTM. 



09 




Hanpji>KeHne/Tnn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMMHanbHa?) noTpe6rmeMa?i MOlUHOCTb 


Bt 


1 100 


3(j)cj)eKTHBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


700 


CKopocTb BpameHMfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


6 500 


Ka6enb 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


3,6 


OnaHUbi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
ujnM<j)OBanbHbiH Kpyr 0 


MM 


125 



B neuy bxoamt: 

1 3aiuMTHbiM KO>Kyx, 1 napa c|>naHueB, 1 aHTMBM6pauMOHHOM 
pyHKM, 1 KOMnneKT Kmoneki 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 106 



ApyrMe 3HaneHM?i nacTOTbi m HanpaweHMA cm. b HOMepHOM nacTM. 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



HFW 9-125 300 Hz 200 V 7 820 86 60 00 0 4014586869513 

yAo6Hafl BbicoKOHacTOTHaa KOMnaKTHaa yrnoBaa Lunnc|)OBanbHafl MauiMHa aha nerKoro yAaneHMfl 3aycei-meB 
m Lunn(|)OBaHMfl noBepxHOCTePi. 



09 




HacTOTa 


Tu 


300 


Hanpfl>KeHMe/TMn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


900 


3<()cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


690 


CKopocTb BpameHMA Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


7 100 


Ka6enb 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,5 


OnaHUbi 




M 14 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
iunMcj)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 



Apyrne 3HaneHMfl nacTOTbi m HanpaweHMA cm. b HOMepHOM nacTM. 



B ueHy bxoamt: 

1 3aiuMTHbiM KO>Kyx, 1 napa cj>naHueB, 1 aHTMBM6pauMOHHOM 
pyHKM, 1 KOMnneKT KnioneM 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 106 



99 



flpflMbie UJJ1M<|>OBaJ1bHbie MaiiJMHbl 



► He3HaHMTenbHoe naAeHne nucna o6opoTOB npn Harpy3Ke, 
T.e. nocroflHHoe hmcho o6opoTOB, o6ecneHMBaKDiuee 
paBHOMepHOCTb cbeivia MaTepnana. 

► l~lpoHHafl KOHcrpyKUkm Arm MCKfitOHHTenbHOM 
AonroBenHOCTM b caMbix >KecTKnx ycnoBM^x. 

► repMeTMHHbie ABuraTenn v\ He3HaHMTenbHbiM m3hoc 
BpaiuaioiMMxcfl nacTePi. 






•NO 


- o 


N 00 

¥ ° 


is 

s * 


is 

CO <x 
9 J 


si 

CO «s 
9 * 

iS 


MShyo 852-4a 
300 Hz 200 V 


MSho 852-1 
300 Hz 200 V 




VAnfiwaa rki- 
y Anuria/1 ddi 


XlerKas m 


Mni 1 1 Hag bw- 


VM-a.ivia.yi tv\\J LU, 


CaMafl moi 1 1 - 


MoiUHafl Bbl- 


MomHafl Bbi- 


MoLUHaa Bbi- 




coKonacTOT- 


yAo6Hafl Bbi- 


cokoh acroT- 


Hafl BblCOKO- 


Hafl BblCOKO- 


COKOHaCTOT- 


coKOHacroT- 


coKOHacroT- 




u *a a nnaMni 1 1 _ 
Ma>i 1 1 U M 1 VI L/ LLJ 


LUnUMdL 1 V 1 


uon nnaMAiii- 
Ma/i 1 IUtiiVIVJLU 


laL 1 L» 1 na>i 


Tav. 1 <J 1 MaH 


na>i 1 1 U M JVi L/ LU 


Ha?i npflMOiii- 


Ha?i npflMOLu- 




nM<j)OBanbHafl 


Han npyiMOiiJ- 


nMcj)OBanbHafl 


npflMOiunn- 


npflMOUJ/IM- 


nM<j)OBanbHafl 


nMcj)OBanbHafl 


nn<j)OBanbHa?i 




MaiuMHa Arm 


nncj)OBanbHafl 


MaiuMHa Arm 


4>OBanbHafl 


cj)OBanbHafl 


MaiuMHa Arm 


m3iiihi-i3 Ana 
main V\ na IX 


m3iiimi-i3 Ana 

1 VI d LU H rl d /V 1" 




nerKMx Lunn- 


Mam m Ha Arm 


CaTMHMpOBa- 


MaiuMHa FEIN 


MaiuMHa FEIN 


iunncj)OBanb- 


pa6oT no 


iunn<j)OBanb- 




c|>OBanbHbix 


cj)pe3epHbix 


HMA cpeAHen 


Arm caTUHM- 


Arm ujnncj)o- 


hwx pa6oT 


CaTMHMpOBa- 


hhx pa6oT 




pa6oT. 


pa6oT. 


CHO>KHOCTH 


pOBaHMfl C MC- 


BanbHbix pa- 


cpeAHePl n 


HMK). 


cpeAHen 








c Mcnonb- 


nonb30BaHn- 


60T BblCOKOM 


BblCOKOM 




M BblCOKOM 








30BaHMeM 


eM 6onbiunx 


CHO>KHOCTM. 


CHO>KHOCTM. 




CHO>KHOCTM 








UJTH<()TOBblX 


HHCTpyMeH- 








C BblCOKOM 








MHCTpyMeH- 


TOB. 








HaCTOTOM 








TOB. 










BpameHMA. 


). 


101 


101 


101 


102 


102 


102 


103 


103 


o6AnpKa 


▲ 








AA 


AA 




AA 


CHATkie 3ayceHueB 


▲▲ 














A 


CaTHHkipoBaHkie 








▲A 






AA 


A 


cj)pe3epoBaHMe 




▲▲ 














HacTOTa (Vu.) 


300 


300 


300 


300 


300 


300 


300 


300 


Hanpa>KeHi/ie/Ti/in TOKa (B(3~)) 


200 


200 


200 


200 


200 


200 


200 


200 


HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl 

MOlUHOCTb (Bt) 


410 


1 100 


1 500 


3 100 


3 100 


1 900 


1 900 


1 900 


3(j)c|)eKTMBHafl MOlUHOCTb (Bt) 


290 


700 


1 075 


2 450 


2 410 


1 400 


1 400 


1 400 


CkopocTb BpameHkifl Ha 
xohoctom xoAy (o6/mmh) 


18 000 


18 000 


18 000 


5 000 


10 200 


10 200 


5 800 


18 000 


Ka6enb (m) 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


Bee cornacHO EPTA (ki-) 


2,1 


3,0 


3,9 


8,9 


8,9 


5,2 


5,7 


5,2 


OnaHUbi 








M 16 


M 16 


M 12 


M 12 


M 12 


UaHTOBblM 3a>KMM M3KC. 0 (mm) 


6 


6 


8 












LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr MaKC. 
0 (mm) 


50 


40 


50 













A npMroAHOCTb AA HaMnyHLuaa npnroAHOCTb 



100 



flpflMbie UJJ1M<|>OBaJ1bHbie MaiiJMHbl 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
09 



MSho 840-2, 300 200 B 7 823 03 00 26 0 401 4586827636 

yAo6Ha*i BbicoKOHacTOTHaa npflMOLuni/ic|>OBanbHafl Mawi/ma aha nerKnx Lunnc()OBanbHbix pa6oT. 



HacTOTa 


l"u 


300 


Hanpjq>KeHne/TMn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


410 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


290 


CKopocTb BpameHMfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


18 000 


Ka6enb 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,1 


UaHrOBbIM 3a>KMM MaKC. 0 


MM 


6 


LUnMcj)OBanbHbiki Kpyr MaKC. 0 


MM 


50 



ApyrMe 3HaHeHMA nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



B uieHy bxoaht: 

1 uaHroBbiki naTpoH 0 6 mm, 1 KOMnneKT KnioHeki 
CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 106 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
09 



MSh 843-1 , 300 200 B 7 823 1 9 00 26 0 401 4586857947 

JlerKa^ m yAo6Haa BbicoKonacTOTHafl npflMOLunnc|)OBanbHafl Mawi/ma aha (|>pe3epHbix pa6oT. 



■9 
x 



HacTOTa 


ru 


300 


Hanpji>KeHne/Tnn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMMHanbHa?) noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 100 


3(j)cj)eKTHBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


700 


CKopocTb BpameHMfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


18 000 


Ka6enb 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


3,0 


UaHTOBblH 3a>KMM MaKC. 0 


MM 


6 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr MaKC. 0 


MM 


40 



ApyrMe 3HaHeHki?i nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



B ueHy bxoaht: 

1 uaHroBbiM naTpoH 0 6 mm, 1 KOMnneKT KnioneM 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 106 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



7 823 20 00 26 0 



4014586858012 



MSho 849-1Z, 300 200 B 

MomHafl BbicoKonacTOTHafl npflMOLunnc()OBanbHafl Mawi/ma aha caTMHupoBaHUfl cpeAHePi oiokhoc™ c ncnonb30BaHneM 

LUTM(|)TOBblX MHCTpyMeHTOB. 

B neny bxoaht: 

1 uaHroBbiM naTpoH 0 8 mm, 1 KOMnneKT KnioneM 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 106 



HacTOTa 


Tu 


300 


Hanpjq>KeHne/TMn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMMHanbHa?! noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 500 


3(j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 075 


CKopocTb BpaiueHHfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


18 000 


Ka6enb 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


3,9 


UaHTOBblH 3a>KMM MaKC. 0 


MM 


8 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr MaKC. 0 


MM 


50 



ApyrMe 3HaHeHMA nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



09 



101 



flpflMbie UJJ1M<|>OBaJ1bHbie MaiiJMHbl 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MShyo 869-1a, 300 200 B 7 824 37 00 26 0 4014586857633 

Caiviafl MOLMHaa BbicoKonacTOTHafl npflMOwnkic^OBanbHafl Mawi/ma FEIN aha ca™Hi/ipoBaHi/m c ncnonb30BaHneM 

GonblUMX MHCTpyMeHTOB. 



09 



HacTOTa 


l"u 


300 


Hanpji>KeHke/TMn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


3 100 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


2 450 


CKopocTb BpameHMfl Ha xonocroM xoAy 


o6/mmh 


5 000 


Ka6enb 


M 




Bee cornacHO EPTA 


Kr 


8,9 


OnaHUbi 


M 16 


LUnn<j)OBanbHbiki Kpyr MaKC. 0 x lunpkma 


MM 


175x40 



ApyrMe 3HaHeHM?i nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



B ueHy bxoaht: 

1 3aiunTHbiki Ko>Kyx, 1 KOMnneKT KnioneM, 1 napa cj>naHueB 
CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 106 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MShyo 869-1 d, 300 200 B 7 824 38 00 26 0 401 45868581 1 1 

Caiviafl MOLMHaa BbicoKonacTOTHafl npflMOwnkic^OBanbHafl Mawi/ma FEIN aha Lunnc|)OBanbHbix pa6oT bwcokom oiokhoc™. 



09 



HacTOTa 


l"u 


300 


Hanpjq>KeHne/TMn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMMHanbHa?) noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


3 100 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


2 410 


CKopocTb BpameHMfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


10 200 


Ka6enb 


M 


I ISM 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


8,9 


OnaHUbi 


M 16 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr MaKC. 0 x lunpkma 


MM 


150x32 



B neny bxoaht: 

1 3amnTHbiM Ko>Kyx, 1 KOMnneKT KnraHeM, 1 napa c|)naHueB 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 106 



ApyrMe 3HaneHMfl nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MSh/o 852-3a, 300 200 B 7 824 39 00 26 0 401 4586857657 

MomHafl BbicoKOHacTOTHaa npflMOLunnc()OBanbHafl MaiiiMHa aha Lunnc()OBanbHbix pa6oT cpeAHePl v\ bncokom cho>khoctm. 



09 



HacTOTa 


Tu 


300 


Hanpfl>KeHMe/Tnn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


1 900 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 400 


CKopocTb BpameHMfl Ha 
xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


10 200 


Ka6enb 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


5,2 


OnaHUbi 




M 12 


LUnncj)OBanbHbiH Kpyr 

MaKC. 0 X LUkipkIHa 


MM 


125 x 32/28 



B ueHy bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM KO>Kyx, 1 KOMnneKT KnraneM, 1 napa cjjnaHueB 
CBeAeHMfl o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 106 



ApyrMe 3HaneHMfl nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



102 



flpflMbie UJJ1M<|>OBaJ1bHbie MaiiJMHbl 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MShyo 852-4a 300 Hz 200 V 7 824 40 00 26 0 401 45868581 80 

MomHafl BbicoKOHacTOTHaa npflMOwni/ic^OBaribHafl Mawi/ma aha pa6oT no caTMHupoBaHnio. 



09 



HacTOTa 


I'll 


300 


Hanp?i>KeHMe/Tnn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOLLlHOCTb 


Bt 


1 900 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 400 


CKopocrb BpaiueHMjq Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


5 800 


Ka6enb 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


5,7 


OnaHUbi 




M 12 


LUnn<j)OBanbHbiM Kpyr MaKC. 

0 X LUkipkIHa 


MM 


125 x 32/28 



B ueHy bxoaht: 

1 3amnTHbiM Ko>Kyx, 1 KOMnneKT KnraHeM, 1 napa c|>naHLLeB 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha CTp. 106 



MoAenb 



Apyrkie 3HaneHM?i nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM Hacm. 

HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



■9 
x 



MSho 852-1 300 Hz 200 V 7 824 42 00 26 0 401 4586858241 09 

MomHafl BbicoKOHacTOTHaa npflMOwni/ic^OBaribHafl Mawi/ma aha Lunnc()OBanbHbix pa6oT cpeAHefi m bwcokom cho>khoctm 
C BblCOKOM HaCTOTOM Bpamei-ikm. 

B ueHy bxoaht: 

1 3aiuMTHbiM Ko>Kyx, 1 KOMnneKT KnraHeM, 1 napa c|)naHLLeB 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 106 



HacTOTa 


I'll 


300 


Hanpji>KeHMe/TMn TOKa 


B(3~) 


200 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


1 900 


3<j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 400 


CKOpOCTb BpaLUeHMJR Ha XOnOCTOM xoAy 


o6/mmh 


18 000 


Ka6enb 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


5,2 


OnaHUbi 




M 12 


LUnn<j)OBanbHbiH Kpyr MaKC. 

0 X LUkipkIHa 


MM 


85 x 32/26 



Apyrkie 3HaHeHMfl nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MSfo 849-1 c 300 Hz 200 V 7 820 80 00 26 0 401 45868571 45 

MoLMHaa BbicoKOHacTOTHaa yrnoBaa Lunnc()OBanbHafl Mawi/ma aha iunM(|)OBanbHbix pa6oT cpeAHePi cho>khoctm. 



09 




HacTOTa 


I'll 


300 


Hanpfl>KeHkie/Tkin TOKa 


B(3~) 


200 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 500 


3<j)cj)eKTklBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 075 


CKopocTb BpameHkifl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


6 150 


Ka6enb 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


5,1 


OnaHLibi 




M 14 


LLInkicj)OBanbHbiki Kpyr 0 


MM 


180 


3nacTMHHbiki TapenbnaTbiki 
Lunkicj)OBanbHbiki Kpyr 0 


MM 


180 



B ueHy bxoamt: 

1 3aiunTHbiki Ko>Kyx, 1 napa cf>naHLieB, 1 KOMnneKT Knioneki, 

1 aHTHBkl6paLLMOHHOM pyHKM 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 106 



Apyrkie 3HaHeHM?i nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



103 



ripeo6pa30BaTejib nacTOTbi 



sa FEIN: 

► ripaKTMHecKM He Tpe6yeT Texo6cny>KkiBaHkm (TonbKO Arm 
LuapuKonoAiunnHMKa nepe3 20 000 nacoB SKcnnyaTaukiki). 

► MaKCMManbHafl MOLMHOCTb MHCTpyMeHTa. 

► He6onbLune nuKM Hanpfl>«ei-ikm, K03(|>(|>kii4kieHT HennHeMHbix 

MCKa>KeHMM < 1 %. 

► YcTaHOBKM npeAOTBpamatOT TepMnnecKyio neperpy3Ky 
ncnonb3yeMbix sneKTponHCTpyMeHTOB v\ cnoco6cTBytOT 
yBennneHUKD mx cpoKa cny>K6bi. 






nPEOBPA30BA- 
TEJlb HACTOTbl 
M083-7.5 KSR 
50400300200 


nPE0BPA30BA- 
TEJlb HACTOTbl 
M083-11KSR 
50400300H200 


nPE0BPA30BA- 
TEJlb HACTOTbl 
M083-15KSR 
50400300H200 


nPE0BPA30BA- 
TEJlb HACTOTbl 
MO83-30KSR 
50400300H200 


nPEOBPA30BA- 
TEJlb HACTOTbl 
M083-45KSR 
50400300H200 


nPE0BPA30BA- 
TEJlb HACTOTbl 
MO83-20KSR 
50400300H200 


nPEOBPA30BA- 
TEJlb HACTOTbl 
M083-25KSR 
50400300H200 


CTp. 


105 


105 


105 


105 


105 


106 


106 


s 


Hanpa>KeHkie Ha btopmhhom 
CTopoHe (B) 


200 


200 


200 


200 


200 


200 


200 


MCTM* 


BbixoAHaa MomHocTb (kBt) 


7,5 


11 


15 


30 


45 


20 


25 


Q- 


MoiuHocTb ABnraTen?i (kBt) 


8 


11,6 


15 


28 


41 


20 


24 


Q_ 

A 
X 
Q 


Tok ABkiraTenfl (400 B) (A) 


16 


21,4 


26,6 


49,4 


75,1 


34,2 


44,2 


5 

sc 
u 
V 
7 


l~loTpe6nfleMafl MomHocTb 
(kBt) 


11,1 


14,9 


18,5 


34,4 


52,1 


23,8 


30,7 


5 
X 

X 
V 


MomHocTb xonocroro xoAa 
(kBt) 


1,1 


1,4 


2,4 


3,7 


5,4 


2,8 


3,3 


H 


Bee (Kr) 


75 


110 


164 


240 


360 


176 


200 



104 



ripeo6pa30BaTejib nacTOTbi 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
10 



nPE05PA30BATEJ1b HACTOTbl 
M083-7,5 KSR 50400300200 



9 28 19 340 26 4 




Hanpa>KeHi/ie Ha btopmhhom CTopoHe 


B 


200 


BblXOAHafl MOlUHOCTb 


kBt 


7,5 


MomHOCTb ABkiraTe/ifl 


kBt 


8 


Tok ABkiraTenfl (400 B) 


A 


16 


l~loTpe6rmeMafl MoiuHocTb 


kBt 


11,1 


MomHOCTb xonocToro xoAa 


kBt 


1,1 


Bee 


Kr 


75 


Ann Ha x BbicoTa 


MM 


794 x 360 



4014586845494 



CBeAeHMA o npi/iHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 106 



MoAenb 



Apyrne 3HaneHM?i nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 

HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
10 



nPEOEPA30BATEJ1b HACTOTbl 
M083-1 1 KSR 50400300H200 



9 28 21 340 26 0 




Hanpfl>KeHMe Ha btopmhhom CTopoHe 


B 


200 


BblXOAHafl MOlUHOCTb 


kBt 


11 


MomHOCTb ABkiraTerm 


kBt 


11,6 


Tok ABMraTenfl (400 B) 


A 


21,4 


l~loTpe6rmeMafl MoiuHocTb 


kBt 


14,9 


MomHOCTb xonocToro xoAa 


kBt 


1,4 


Bee 


Kr 


110 


Ann Ha x BbicoTa 


MM 


844 x 360 



4014586845593 



CBeAeHMA o npi/maAne>KHocTflx cm. Ha crp. 106 



X 



MoAenb 



ApyrMe 3HaneHMfl nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM Hac™. 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
10 



nPE05PA30BATEJ1b HACTOTbl 
M083-15KSR 50400300H200 



9 28 22 340 26 4 




Hanpjq>KeHMe Ha btopmhhom CTopoHe 


B 


200 


BbixoAHaa MoiuHocTb 


kBt 


15 


MomHOCTb ABMraTe/ifl 


kBt 


15 


Tok ABMraTenfl (400 B) 


A 


26,6 


l~loTpe6nfleMafl MoiuHocTb 


kBt 


18,5 


MomHOCTb xonocToro xoAa 


kBt 


2,4 


Bee 


Kr 


164 


An m Ha x BbicoTa 


MM 


1 058x416 



4014586845661 



CBeAeHMA o npi/maAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 106 



MoAenb 



Apyrne 3HaHeHMA nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
10 



nPEOEPA30BATEJ1b HACTOTbl 
MO83-30KSR 50400300H200 



9 28 24 340 26 2 



Hanpa>KeHkie Ha btopmhhom CTopoHe 


B 


200 


BblXOAHafl MOlUHOCTb 


kBt 


30 


MoiuHocTb ABMraTenfl 


kBt 


28 


Tok ABMraTenfl (400 B) 


A 


49,4 


r~loTpe6rmeMafl MOlUHOCTb 


kBt 


34,4 


MomHOCTb xonocToro xoAa 


kBt 


3,7 


Bee 


Kr 


240 


AnMHa x BbicoTa 


MM 


1 058x416 



4014586845715 



CBeAeHMA o npMHaAne>KHocTflx cm. Ha crp. 106 



MoAenb 



Apyrne 3HaneHHfl nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
10 



nPE05PA30BATEJ1b HACTOTbl 
M083-45KSR 50400300H200 



9 28 26 340 26 8 




Hanpa>KeHkie Ha btopmhhom CTopoHe 


B 


200 


BbixoAHaa MOlUHOCTb 


kBt 


45 


MoiuHocTb ABMraTe/ifl 


kBt 


41 


Tok ABMraTen?! (400 B) 


A 


75,1 


noTpe6n?ieMa?i MoiuHocTb 


kBt 


52,1 


MoiuHocTb xonocToro xoAa 


kBt 


5,4 


Bee 


Kr 


360 


AnMHa x BbicoTa 


MM 


1 252 x 463 



4014586845746 



CBeAeHMA o npkmaAne>KHocTflx cm. Ha crp. 106 



Apyrne 3HaHeHki?i nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



105 



ripeo6pa30BaTejib nacTOTbi 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



nPE05PA30BATEJ1b HACTOTbl 
MO83-20KSR 50400300H200 



9 28 28 340 26 6 




Hanpa>KeHi/ie Ha btopmhhom CTopoHe 


B 


200 


BblXOAHafl MOlUHOCTb 


kBt 


20 


MomHOCTb ABkiraTe/ifl 


kBt 


20 


Tok ABkiraTenfl (400 B) 


A 


34,2 


l~loTpe6nfleMafl MOlUHOCTb 


kBt 


23,8 


MomHOCTb xonocToro xoAa 


kBt 


2,8 


Bee 


Kr 


176 


Ann Ha x BbicoTa 


MM 


1 058x416 



4014586845791 



CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 106 



10 



ApyrMe 3HaneHM?i nacroTbi m HanpaweHMA cm. b HOMepHOM nacTM. 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



nPE05PA30BATEJ1b HACTOTbl 
M083-25KSR 50400300H200 



9 28 29 340 26 7 




Hanpjq>KeHMe Ha btopmhhom CTopoHe 


B 


200 


BblXOAHafl MOlUHOCTb 


kBt 


25 


MomHOCTb ABkiraTe/ifl 


kBt 


24 


Tok ABkiraTena (400 B) 


A 


44,2 


l~loTpe6nfleMafl MOlUHOCTb 


kBt 


30,7 


MomHOCTb xonocToro xoAa 


kBt 


3,3 


Bee 


Kr 


200 


Ann Ha x BbicoTa 


MM 


1 058x416 



4014586845852 



CBeAeHMA o npi/maAne>KHocTflx cm. Ha crp. 106 



10 



ApyrMe 3HaHeHki?i nacTOTbi m HanpaweHkm cm. b HOMepHOM nacTM. 



-BblCOKOHclCTOTHbie 3i16KTpOMHCTpyM6HT 




MHaAiie>KHOCTM o6iuero Ha3HaneHHfl &s\n BbicoKonacTOTHbix Ma 



aHTMBM6pauMOHHa^ pyKOATKa 

M 8, Ann CHki>KeHi/m Bn6pau,MM npi/i npoAon>KMTenbHOM 
pa6oTe. 



riaTpoHHbiM uiTeKep 

cBbiiue 50 B, 32 A, 100-300 l~u, 10 h, 3 P+E 



HoMep 3aKa3a 



3 07 28 131 00 9 



HoMep 3aKa3a 



3 21 19 124 01 0 



aHTMBM6pai4MOHHa;i pyKOATKa 

M10, Ana CHM>KeHMfl Bn6pau,MM npn npoAon>KMTenbHOM 
pa6oTe. 



HoMep 3aKa3a 



3 21 19 118 01 3 



aHTMBM6pauMOHHa^ pyKOJiTKa 

M 14, Ann CHM>KeHMA Bn6pau,MM npi/i npoAon>KMTenbHOM 
pa6oTe. 



LLlTeKep c BcrpoeHHbiM mskc. aBTOMaTOM A-n* 
nepeABM>KHbix 3/ieKTpoABMraTejieM 

LLlTeKepbi co BCTpoeHHbiM aBTOMaTOM FEIN HaAe>KHO 3aiuMiuaioT 
BbicoKonacTOTHbie sneKTpoMHcrpyMeHTbi ot neperpy3KM. 
BkiMeTannnHecKHM pacuenMTenb, HacrpoeHHbiM MHAUBMAyanbHO Ha 
HOMMHanbHbiM tok noAKnioHeHHoro ycTpoMCTBa, npeAOTBpaiuaeT 
criMiuKOM no3AHee hhm npe>KAeBpeMeHHoe cpa6aTbmaHMe npM 
KpaTKOBpeMeHHOM neperpy3Ke. LLlTeKep co BcrpoeHHbiM aBTOMaTOM 
ycTaHaBnMBaeTCfl Ha coeAMHMTenbHbiM npoBOA b bi co koh acTOT h bix 
3neKTponHCTpyMeHTOB BMecTO o6bNHoro iuTM(|)TOBoro lUTeKepa. 
LLlTeKep co BcrpoeHHbiM aBTOMaTOM coctomt M3 lUTeKepHoro pa3beMa 
CTaHAapTa CEE, TepMMHecKMx pacuennTeneM c TeMnepaTypHOM 

KOMneHCaUMeM M nOBOpOTHOM pyKOJRTKM BblKniOHeHMfl. 

noAxoAUT k cepMM 840, Anana30H perynnpoBaHHfl 1,6-2,5 A 



HoMep 3aKa3a 




klcnormeHkie 


HoMep 3aKa3a 


3 21 19 117 01 5 




16 A 


3 07 56 085 00 2 






32 A 


3 07 56 093 00 9 




LUtm(|>tobom uiTeKep 

CBbiiue 50 B, 1 6 A, 1 00-300 l~u, 1 0 h, 3 P+E 




LLlTeKep c BcrpoeHHbiM Matcc. aBTOMaTOM ai" 
nepeABM>KHbix 3/ieKTpoABMraTejieM 

LLlTeKepbi co BcrpoeHHbiM aBTOMaTOM FEIN HaAe>KHO 3aiuMiuaioT 


HoMep 3aKa3a 






BbicoKonacTOTHbie sneKTpoMHcrpyMeHTbi ot neperpy3KM. 


3 07 28 123 00 7 






BMMeTannnHecKMM pacuenMTenb, HacTpoeHHbiM MHAUBMAyanbHO Ha 




LUTM<t>TOBOM uiTeKep 




HOMMHanbHbiM tok noAKnioHeHHoro ycTpoMCTBa, npeAOTBpaiuaeT 
cnMLUKOM no3AHee MnM npe>KAeBpeMeHHoe cpa6aTbmaHMe npM 




CBbiiue 50 B, 32 A, 1 00-300 l~u, 1 0 h, 3 P+E 




KpaTKOBpeMeHHOM neperpy3Ke. LLlTeKep co BcrpoeHHbiM aBTOMaTOM 
ycTaHaBnMBaeTCfl Ha coeAMHMTenbHbiM npoBOA b bi co koh acTOT h bix 
3neKTpoMHCTpyMeHTOB BMecTO o6bNHoro LJTM(|)TOBoro LJTeKepa. 


HoMep 3aKa3a 






LLlTeKep co BCTpoeHHbiM aBTOMaTOM coctomt M3 LUTeKepHoro pa3beMa 
CTaHAapTa CEE, TepMMHecKMx pacuenMTeneM c TeMnepaTypHOM 
KOMneHcauMeM m noBopoTHOM pyKonTKM BbiKnioneHMfl. 


3 07 28 124 00 5 












noAxoAMT k cepMAM HF 9, 843, 849, 


m< : i 


riaTpoHHbiM uiTeKep 

CBbiiue 50 B, 16 A, 100-300 l~u, 10 h, 3 P+E 


McnormeHi/ie 


AMana30H perynMpoBaHMA 4-6,3 A 

HoMep 3aKa3a 


HoMep 3aKa3a 




16 A 


3 07 56 087 00 9 


3 07 28 130 00 0 




32 A 


3 07 56 095 00 1 
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HF-BbicoKonacTOTHbie MHcrpyMeHTbi 



McnonHeHkie 



16 A 



32 A 



McnonHeHkie 



16 A 



32 A 



McnonHeHkie 



LLlTeKep c BCTpoeHHbiM mekc. ebtometom A-n« 
nepeABMWHbix 3/ieKTpoABnraTe.neM 

LLlTeKepbi co BCTpoeHHbiM aBTOMaTOM FEIN HaAe>KHo 3aiuniuaioT 
BbicoKonacTOTHbie sneKTpoMHcrpyMeHTbi ot neperpy3KM. 
BkiMeTannMHecKHM pacuenMTenb, HacrpoeHHbiM MHAMBMAyanbHo Ha 
HOMMHanbHbiM tok noAKmoneHHoro ycTpoMCTBa, npeAOTBpaiuaeT 
oimlukom no3AHee nriM npe>KAeBpeMeHHoe cpa6aTbiBaHne npn 
KpaTKOBpeMeHHOM neperpy3Ke. LLlTeKep co BCTpoeHHbiM aBTOMaTOM 
ycTaHaBHHBaeTCfl Ha coeAHHMTenbHbiM npoBOA b bico KonacTOTH bix 
sneKTpoMHCTpyMeHTOB BMecTo o6bHHoro iuTM(|)TOBoro lUTeKepa. 
LLlTeKep co BCTpoeHHbiM aBTOMaTOM coctomt M3 LUTeKepHoro pa3beMa 
CTaHAapTa CEE, TepMMHecKMx pacuenMTeneM c TeMnepaTypHOM 

KOMneHCaUMeM M nOBOpOTHOM pyKOflTKM Bbl KniOHeHMfl. 

noAxoAHT k cepMM 852, Anana30H perynnpoBaHHfl 6,3-9 A 
HoMep 3aKa3a 



3 07 56 088 00 7 



3 07 56 096 00 4 



LLlTeKep c BCTpoeHHbiM Mane, ebtometom aia 
nepeABM>KHbix 3/ieKTpoABnraTe.neM 

LLlTeKepbi co BCTpoeHHbiM aBTOMaTOM FEIN HaAe>KHo 3aiuniuaioT 
BbicoKonacTOTHbie sneKTpoMHcrpyMeHTbi ot neperpy3KM. 
BkiMeTannMHecKHM pacuenMTenb, HacrpoeHHbiM MHAHBMAyanbHo Ha 
HOMMHanbHbiM tok noAKmoneHHoro ycTpoMCTBa, npeAOTBpaiuaeT 
cnMiuKOM no3AHee MnM npe>KAeBpeMeHHoe cpa6aTbmaHMe npM 
KpaTKOBpeMeHHOM neperpy3Ke. LLlTeKep co BCTpoeHHbiM aBTOMaTOM 
ycTaHaBnMBaeTCfl Ha coeAHHMTenbHbiM npoBOA b bico KonacTOTH bix 
sneKTpoMHCTpyMeHTOB BMecTo o6bHHoro iuTM(|)TOBoro LUTeKepa. 
LLlTeKep co BCTpoeHHbiM aBTOMaTOM coctomt M3 LUTeKepHoro pa3beMa 
CTaHAapTa CEE, TepMMHecKMx pacuenMTeneM c TeMnepaTypHOM 
KOMneHcauMeM m noBopoTHOM pyKOATKM BbiKnioneHMfl. 
noAxoAMT k cepMM 869, AMana30H perynnpoBaHna 9-12,5 A 

HoMep 3aKa3a 



3 07 56 089 00 1 



3 07 56 097 00 8 



LLlTeKep c BCTpoeHHbiM Mane. aBTOMaTOM aia 
nepeABMWHbix 3/ieKTpoABnraTe.neM 

LLlTeKepbi co BCTpoeHHbiM aBTOMaTOM FEIN HaAe>KHo 3aiuMiuaioT 
BbicoKonacTOTHbie sneKTponHcrpyMeHTbi ot neperpy3KM. 
BMMeTannMHecKMM pacuenMTenb, HacrpoeHHbiM MHAMBMAyanbHo Ha 
HOMMHanbHbiM tok noAKmoneHHoro ycTpoMCTBa, npeAOTBpaiuaeT 
cnMiuKOM no3AHee MnM npe>KAeBpeMeHHoe cpa6aTbmaHMe npM 
KpaTKOBpeMeHHOM neperpy3Ke. LLlTeKep co BCTpoeHHbiM aBTOMaTOM 
ycTaHaBnMBaeTCfl Ha coeAHHMTenbHbiM npoBOA b bico KonacTOTH bix 
sneKTpoMHCTpyMeHTOB BMecTo o6bHHoro iuTM(|)TOBoro lUTeKepa. 
LLlTeKep co BCTpoeHHbiM aBTOMaTOM coctomt M3 LUTeKepHoro pa3beMa 
CTaHAapTa CEE, TepMMHecKMx pacuenMTeneM c TeMnepaTypHOM 
KOMneHcauMeM m noBopoTHOM pyKOATKM BbiKnioneHMfl. 
noAxoAMT k cepMM 870, AMana30H perynnpoBaHna 12,5-16 A 



16 A 


3 07 56 090 00 3 


32 A 


3 07 56 098 00 6 








HaKnaAHaa po3eTKa 

cBbiiue 50 B, 16 A, 100-300 l~u, 10 h, 3 P+E 


HoMep 3aKa3a 




3 07 28 141 00 8 




KoM6MHaUM^ yCTpOMCTB 

Ana MO 83 - 7,5 KSR 



HoMep 3aKa3a 



3 07 49 065 00 9 




KOM6MHai4Mfl yCTpOMCTB 

Ana MO 83 -11 KSR 



HoMep 3aKa3a 



3 07 49 073 00 6 



f&'.: 



HoMep 3aKa3a 



KOM6MHaU,M*l yCTpOMCTB 

Ana MO 83 -15 KSR 



■9 
x 



3 07 49 067 00 6 



HoMep 3aKa3a 



KOM6MHai4M*l yCTpOMCTB 

Ana MO 83 - 20 KSR 



3 07 49 068 00 4 




KOM6MHai4M*l yCTpOMCTB 

Ana MO 83 - 25 KSR/MO 83 - 30 KSR 



HoMep 3aKa3a 



3 07 49 069 00 8 



KOM6MHai4M*l yCTpOMCTB 

Ana MO 83 - 45 KSR 



HoMep 3aKa3a 



3 07 49 070 00 0 



I 



pMHaAieMHOcm MO 83 - 25 KSR, MO 83 - 30 KSR, 



I 



CreHHaa po3eTKa 

CBbiiue 50 B, 1 6 A, 1 00-300 l~u, 1 0 h, 3 P+E 



HoMep 3aKa3a 



Eyd>ep M3 npope3MHeHHoro MeTa/i/ia 

Ha Ka>KAbiki npeo6pa30BaTenb nacTOTbi Tpe6yeTca 4 ujt. 



3 14 15 020 00 8 



HoMep 3aKa3a 



3 07 28 137 00 5 



CreHHaa po3eTKa 

CBbiiue 50 B, 32 A, 1 00-300 l~u, 1 0 h, 3 P+E 



HoMep 3aKa3a 



3 07 28 138 00 3 



ripMHaA-newHOCTM MO 83 — 20 KS 
MO 83 - 1 1 KSR, MO 83 - 15 KSR 




Eycj>ep M3 npope3MHeHHoro Meranna. 

Ha Ka>KAbiki npeo6pa30BaTenb nacTOTbi Tpe6yeTca 4 ujt. 



HoMep 3aKa3a 



3 14 15 081 00 1 
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06pa6oTKa jimctoboto MeTajuia 




MeTann dbieaeT pa3Hbm. 

H HauiH HHCTpyMeHTbi 3HaiOT pa3HHuy 



BonHMCTbie m TpaneueBHAHbie roc|>pnpoBaHHbie nucTbi, 
nucTOBa^ CTanb v\ npoc|>nnn Tpe6ytoT cneunanbHbix peiueHMM. 
KoMnaHMA FEIN 3HaeT, ot nero 3aBncnT o6pa6oTKa, y>Ke c 1927 
roAa. MHoroneTHMM onbiT no3Bonnn HaM cc|>opMnpoBaTb accop- 
TUMeHT, o6pa3uoBbiM no MHoroo6pa3MKD m npoc()eccnoHanM3My: 

KOMnaKTHbie BblCeHHbie HO>KHHI4bl M3 HUCfia CaMblX MaHeBpeHHblX, 

Han6onee BnncbiBaeMbix b KpuBbie pe>Kymnx MHCTpyivieHTOBj 
nucTOBbie HO>KHMi4bi, coneTaKDiMne BbicoKyto cKopocTb pe3KM 
m HaAe>KHOCTb. 3to nAeanbHbiki Bbi6op, ecnn bo BpeMfl paocpoa 
He AonycKaeTCfl o6pa30BaHne CTpy>KKM. HecMOTpa Ha MHO»<e- 



ctbo pa3HMHMki, Bee nHCTpyMeHTbi FEIN Anfl o6pa6oTKM MeTanna 
o6beAHHfleT oaho o6iuee cbomctbo: ohm onTkiManbHo cooTBeT- 
CTByioT BaiuuM noBceAneBHbiM Tpe6oBaHHflM. 




UJjlHUeBbie HOHtHHUbl 

AKKypaTHbie oTBepcTMfl 6e3 nepeKocoB 
b >KecTH, npoc|>nrmx nnn Tpy6ax Bcero 

C OAHOM BMTOM CTpy>KKOM. 



dp. 110 



JlMCTOBbie HOHtHHUbl CTp. 1 1 3 

l~lpaBHnbHblM Bbi6op Ana Bcex, KOMy 

Ba>KHa BbiconaMiuafl CKopocTb pe3KM MeTanna 

m Hep>KaBeKDmeM crani/i. 

BblCeMHbie HOHtHHUbl CTp. 1 1 6 

Hpe3BbinaMHafl MaHeBpeHHOCTb m BnncbiBaeMOCTb 
b KpuBbie. Oco6eHHo noAxoAUT Ana BonHMCTbix 
m TpaneueBMAHbix roc|>pnpoBaHHbix nucTOB, 
npoc()MneM v\ M3omyToro nucTOBoro MeTanna. 
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LUjIMUeBbie HOKHMUbl 



sa FEIN: 

► riepBOKnaccHafl pe3Ka 6e3 o6pa30BaHMA CTpy>KKM. 

► BbinonHeHne pa3pe30B v\ Bbipe30B b hmctobom MeTanne, 
npoc|>m~mx m Tpy6ax. 

► HaAe>KHoe npoMbiiuneHHoe KanecTBo. 









BSS 1.6 E 


BSS 1.6 CE 




BSS 2.0 E 








YAo6Hbie, nerKO Bni/icbiBaiomnecfl 

B KpklBbie LUnklUeBbie HO>KHklUbl aha 

pe3a 6e3 Kopo6neHna. 


YAo6Hbie, nerKO BnkicbiBaiomnecfl 

B KpklBbie LUnklUeBbie HONKHklUbl 
CO BCTpOeHHbIM CTpy>KKOnOMOM. 


BbicoKonpon3BOAMTenbHbie LunwueBbie 
Ho>KHnubi Ana Tpy6, cj)anbuoBaHHbix 
HaMOTKOM, npoc|)kineki h o6pa6oTKM 
Hep>KaBeioiueki crann. 


Grp. 


111 




111 




111 


V 

s 

X 

V 


OTpe3aHne ▲▲ ▲▲ ▲▲ 


X 

V 

2 


KpMBOHMHeMHbie pe3bi 


▲ 


▲ 


s 

Q_ 

C 


Bbipe3bi ▲▲ ▲▲ 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb (Bt) 


350 




350 




350 




HacTOTa xoaob (o6/mmh) 




2 100-4 500 


2 100-4 500 




1 300-2 600 


5 

5C 
5 


CKopocrb pe3aHMfl (m/mhh) 


6-10 




6-10 




2-4 


h 
U 
5 
Q- 


Bee cornacHO EPTA (ki-) 




1,5 




1,5 




1,7 


& 

a 


CTanb ao 400 H/mm 2 (mm) 


1,6 




1,6 




2,0 


i xap 


CTanb ao 600 H/mm 2 (mm) 




1,2 




1,2 




1,5 


5 

5£ 
u 


CTanb ao 800 H/mm 2 (mm) 


1,0 




1,0 




1,3 


[HMH€ 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 
(mm) 




2,0 




2,0 




3,0 


H 


ujupnHa pe3a (mm) 


5,0 




5,0 




5,0 




MkiHkiManbHbiki paA^yc KpMBOki (mm) 




90 (30) 




90 (30) 




245 




AnaMeTp Bpe3aHHA (mm) 


15(8) 




15(8) 




12 


5 
X 


MoiuHbiki ABkiraTenb FEIN 




• 




• 






n 


Crpy>KKonoM 




• 


X 

u 

0 


QuickIN 




• 











npi/iroAHOCTb 



HakinyHLua?! npi/iroAHOCTb 
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UJjIMLieBbie HOHCHML^bl 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



BSS 1.6 E 7 230 31 61 00 0 4014586874661 

YAoSHbie, nerKO Brmcbi Batons eca b KpuBbie lunnueBbie HO>KHMi4bi aha pe3a 6e3 Kopo6neHi/m. 

B neny bxoaht: 

1 pewyiuMM ho>k, npflMOM, ao 1,6 mm, 
1 napa ry6oK, 1 Knion 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 112 
MaujkHy c nkuaHkieM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 31 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 


Bt 


350 


MOlUHOCTb 


3<j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


210 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


2 100-4 500 


CKOpOCTb pe3aHMfl 


m/mmh 


6-10 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,5 


Make. ToniuMHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


1,6 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


1,2 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


1,0 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


2,0 


ujMpnHa pe3a 


MM 


5,0 


MHHHManbHblH paAHyC KpMBOM 


MM 


90 (30) 


AnaMeTp Bpe3aHHA 


MM 


15(8) 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



BSS 1.6 CE 



7 230 32 61 00 0 



4014586874739 



YAoSHbie, nerKO Brmcbi Batons eca b KpuBbie lunnueBbie HO>KHMi4bi co BCTpoeHHbiM CTpy>KKonoMOM. 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 


Bt 


350 


MOlUHOCTb 


3(jxj>eKTklBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


210 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


2 100-4 500 


CKOpOCTb pe3aHM?i 


m/mmh 


6-10 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,5 


Make. ToniuHHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


1,6 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


1,2 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


1,0 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


2,0 


wkipkiHa pe3a 


MM 


5,0 


MklHHManbHblH paAHyC KpMBOM 


MM 


90 (30) 


AnaMeTp Bpe3aHHA 


MM 


15(8) 



B ueHy bxoaht: 

1 pe>KyiUMM HO>K, npflMOM, AO 1,6 MM, 

1 napa ry6oK, 1 Knion 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 112 
MaiuMHy c ni/iTaHkieM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 31 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



BSS 2.0 E 7 230 33 61 00 0 401 4586874807 

BbicoKonpon3BOAHTenbHbie lunnueBbie HO>KHMi4bi aha Tpy6, c|)anbi40BaHHbix HaMOTKOM, npoc|>kinei/i m o6pa6oTKM 
Hep>KaBeiomeM CTann. 

B ueHy bxoaht: 

1 pe>KyiuMM ho>k, 1 napa ry6oK 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 112 
MaiuMHy c nHTaHkieM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 31 



40" 



HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 


Bt 


350 


MOlUHOCTb 


3<j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


210 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


1 300-2 600 


CKOpOCTb pe3aHMfl 


m/mmh 


2-4 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,7 


Make. ToniuMHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


2,0 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


1,5 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


1,3 


UBeTHbie MeTannw ao 250 H/mm 2 


MM 


3,0 


wkipkiHa pe3a 


MM 


5,0 


MklHHManbHblH paAHyC KpMBOM 


MM 


245 


AnaMeTp Bpe3aHHA 


MM 


12 
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LUjIMUeBbie HOKHML^bl 



HoMep 3aKa3a 
3 39 01 118 01 0 



MHCTpyMeHTaiibHbie hcmoa^hhmkm 

flnacTMK, BHyTpeHHkie pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 




rijiacTMKOBafl KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHHK Ana MenKkix AeTaneti m 
npnHaAne>KHOCTeki noAxoAUT k neMOAaHHHKy Ann 
MHCTpyMeHTOB 3 39 01 118 01 0, MaKc. 5 ujT./HeMOAaH. 



PoKymne n/iacTMHbi 

1 napa 



HoMep 3aKa3a 



3 13 08 153 02 0 



flpMHaA-ne>KHOCTM BSS 1. 



PoKymMe njiacTMHbi 

1 napa 



HoMep 3aKa3a 



3 13 08 153 01 4 



HoMep 3aKa3a 
3 39 01 119 00 0 



lpMHaA-ne>KHOCTM 



riacTa Ana pe3aHM» 

flacTa, npnMeH?ieMafl npi/i o6pa6oTKe ni/icroBoro MeTanna. 



Pa3pe3HOM HO>K 

Ana CTanbHoro ni/icra ao 400 H/mm 2 



ToniuMHa ni/icra 

mm 

2,0 



HoMep 3aKa3a 
3 13 08 110 00 3 



HoMep 3aKa3a 
3 21 32 020 12 9 



Pa3pe3HOM HO>K 

Ana CTanbHoro nMcra ao 400 H/mm 2 



ToniuMHa ni/icra 

mm 

1,6 



TonmnHa nkicra 

MM 



HoMep 3aKa3a 
3 13 08 150 00 9 



Pa3pe3HOM HO>K 

Ana Hep>KaBeK5iueki crann ao 800 H/mm 2 



HoMep 3aKa3a 



0,8 



3 13 08 152 00 1 



Ho>k Ana KpMBOJiMHGMHbix pa3pe30B 

Ana CTanbHoro nkicra ao 400 H/mm 2 



TonmnHa ni/icra 

MM 



HoMep 3aKa3a 



1,0 



3 13 08 151 00 8 



Pa3pe3HOM HO>K 

Ana Hep>KaBeK)iueki crann ao 800 H/mm 2 



TonmnHa ni/icra 

MM 



HoMep 3aKa3a 



1,3 



3 13 08 123 00 8 



HoMep 3aKa3a 



Pe>Kyu;Me njiacTMHbi 

2 ujt. b Ha6ope 



3 13 08 113 00 9 



LUtM(|>T HO)K6BOM 



HoMep 3at<a3a 



3 13 08 111 00 2 
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JlHCTOBbie HO>KHMl4bl 



sa FEIN: 

► CKOpOCTb, HaAe>KHOCTb M SKOHOMklHHOCTb. 

► Hpe3BblHaMHO BblCOKafl npOkl3BOAHTenbHOCTb 

pe3KM (ao 4,2 mm). 

► HaAe>KHoe npoMbiiuneHHoe KanecTBo. 








BLS 3.5 


BLS 4.2 


BLS 1.6 E 


BLS 2.5 E 






YHMBepcanbHbie ni/icroBbie 

HO>KHMUbl C B03MO>KHOCTbK> 

HacTpoPiKu Ha ToninkiHy Ma- 
Tepkiana 6e3 ncnonb30BaHmi 
MHCTpyMeHTa. 


MomHbie nkicTOBbie ho>khm- 
Ubi Ana pe3KM m pa3AeneHM?i, 
a TaK>Ke o6pe3KM KpoMOK Ha 
KOHCTpyKUMflx H3 MeTanna. 


YAo6Hbie, nerKO Bni/icbiBaio- 

LUMeCfl B KpUBbie HMCTOBbie 

HO>KHHUbl Ann pe3aHM?i M 

06pe3KM KpOMOK TO H KOTO 

MeTanna. 


YAo6Hbie, nerKO BnncbiBaK>- 
Luuecfl b xpkiBbie nncTOBbie 
HO>KHnubi Ana o6pa6oTKM 
BbicoKOKanecTBeHHOM CTann. 


CTp. 


114 


114 


114 


115 


V 
5 
X 
V 
X 
V 


OTpe3aHkie 


2 

5 
Q_ 

c 


KpMBOHMHeMHbie pe3bi 


▲ 


▲ 


▲ 


▲ 




HoMMHanbHa?! noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb (Bt) 


1 200 


1 200 


350 


350 




HacTOTa xoaob (o6/mmh) 


1 500 


750 


2 300-4 800 


800-1 700 


:tmkm 


CKopocTb pe3aHMfl (m/mmh) 


4-5 


4-5 


8-12 


3-6 


5 
Q. 

h 


Bee cornacHo EPTA (Kr) 


5,4 


5,2 


1,7 


2,1 


le xapa 


CTanb ao 400 H/mm 2 (mm) 


3,5 


4,2 


1,6 


2,5 


5C 
U 
V 
7 
S 


CTanb ao 600 H/mm 2 (mm) 


3,0 


3,0 


1,2 


2,0 


X 

X 


CTanb ao 800 H/mm 2 (mm) 


2,0 


2,0 


1,0 


1,6 




UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 
(mm) 


4,0 


5,0 


2,0 


3,0 




MkiHMManbHbiki paA^yc Kpi/iBOM (mm) 


30 


25 


15 


20 


V 
5 


MoiuHbiki ABkiraTenb FEIN 


• 


• 


• 


• 


X 

V 

X 


06opoTHbie HOXKkl 


2x 


2x 


4x 


4x 


u 

0 


CTpy>KKOnpM>KMM 


• 


• 







npnroAHOCTb 



Hai/inyHLua?i npMroAHOCTb 



• MMeeTCfl 
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JlHCTOBbie HO>KHMl4bl 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BLS 3.5 7 230 23 00 23 8 4014586848624 01 

yHMBepcanbHbie nucTOBbie HO>KHMi4bi c B03MO>KHOCTbto HacTpoMKM Ha ToniMMHy MaTepnana 6e3 ncnonb30BaHi/m MHCTpyivieHTa. 

B neny bxoaht: 

Aon6e>KHbiM m HacTonbHbiki ho>k, 1 ycrponcTBo Ann OTBOAa 
CTpy>KKM, 1 Ao6aBOHHa?i pyKOATKa, 1 napa KnioHen 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


750 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


1 500 


CKOpOCTb pe3aHM?i 


m/mhh 


4-5 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


5,4 


MaKC. TonmnHa MaTepnana 






Cranb ao 400 H/mm 2 


MM 


3,5 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


3,0 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


2,0 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


4,0 


MkiHkiManbHbiki paAnyc KpMBOki 


MM 


30 



CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 115 
MawkHy c nkuaHkieM ot aKKyMynaTopa cm. Ha crp. 33 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BLS4.2 7 230 24 00 23 4 4014586848631 

MoiMHbie nucTOBbie HO>KHMi4bi aha pe3KM m pa3AeneHi/m, a Taione o6pe3KM kpomok Ha KOHcrpyKui/mx M3 MeTanna. 



01 




HoMMHanbHa?i noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


750 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


750 


CKOpOCTb pe3aHM?i 


m/mmh 


4-5 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


5,2 


MaKC. TonmnHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


4,2 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


3,0 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


2,0 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


5,0 


MklHHManbHblH paAHyC KpklBOM 


MM 


25 



B ueHy bxoaht: 

Aon6e>KHblM M HaCTOnbHbIM HO>K, 1 yCTpOMCTBO Anfl OTBOAa 

CTpy>KKM, 1 Ao6aBOHHa?i pyKOATKa, 1 Lua6noH Ann 3aTOHKM, 
3 Kniona 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 115 
MawHHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 33 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BLS 1.6 E 7 230 34 61 00 0 4014586874876 

yAo6Hbie, nerKO Bnwcbi Batons eca b KpuBbie nucTOBbie hokhmuw aha pe3aHkm v\ o6pe3KM KpoMOK tohkoto MeTanna. 

B ueHy bxoaht: 

Aon6e>KHbiM m HacTonbHbiM ho>k, 1 napa KnioneM, 

1 yCTpOMCTBO An?l OTBOAa CTpy>KKM 

CBeAeHMA o npi/maAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 115 
MawHHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 33 



01 




HoMMHanbHa?i noTpe6naeMafl 


Bt 


350 


MOlUHOCTb 


3<j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


210 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


2 300-4 800 


CKOpOCTb pe3aHMfl 


m/mhh 


8-12 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,7 


MaKC. TonmMHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


1,6 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


1,2 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


1,0 


UBeTHbie MeTannw ao 250 H/mm 2 


MM 


2,0 


MkiHHManbHbiM paAMyc kpmbom 


MM 


15 



114 



JlHCTOBbie HO>KHMl4bl 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BLS 2.5 E 7 230 35 61 00 0 4014586874944 

yAo6Hbie, nerKO Bni/icbiBatomi/ieoi b KpuBbie nucTOBbie HO>KHMi4bi aha o6pa6oTKM BbicoKOKanecTBeHHOM CTann. 



01 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl 


Bt 


350 


MOlUHOCTb 


3<j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


210 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


800-1 700 


CKOpOCTb pe3aHMfl 


m/mmh 


3-6 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,1 


Make. ToniuMHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


2,5 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


2,0 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


1,6 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


3,0 


MkiHHManbHbiki paAnyc Kpi/iBon 


MM 


20 



B neny bxoaht: 

Aon6e>KHbiM m HacTonbHbiki ho>k, 1 napa Kmonen, 

1 yCTpOMCTBO AHfl OTBOAa CTpyMKKM 

CBeAeHi/m o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 115 
MaiuHHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 33 



01 

HoMep 3aKa3a 



MHCTpyivieHTajibHbie hcmoa^hhhkm 

flnacTHK, BHyTpeHHMe pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



3 39 01 118 01 0 



^0 

HoMep 3at<a3a 
3 39 01 119 00 0 



njiacTMKOBaa KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHMK Ana MenKMx AeTanen m 
npMHaAne>KHOCTeM noAxoAHT k neMOAaHHMKy aha 
MHCTpyMeHTOB 3 39 01 118 01 0, MaKc. 5 i±iT./HeMOAaH. 



riacTa An* pe3aH^m 

flacTa, npnMeH?ieMafl npH o6pa6oTKe ni/icroBoro MeTanna. 



HoMep 3aKa3a 
3 21 32 020 12 9 



A0Jl6e>KHblM M HaCTOJIbHbIM HO>K 

Arm MeTanna ao 800 H/mm 2 



HoMep 3aKa3a 



3 13 08 072 00 0 



A<>-n6e>KHblM M HaCTOJI bH bl M HO>K 

Ana MeTanna ao 800 H/mm 2 



ToniuMHa nucra 

MM 



HoMep 3aKa3a 





CTaUMOHapHbIM HO>K 

Ana CTanbHoro nkicra ao 400 H/mm 2 




ToniuHHa ni/icra 

MM 




HoMep 3aKa3a 


3,5 




3 13 08 136 00 2 




CrauMOHapHbiM ho>k 

Ana HepMOBerameM crann ao 800 H/mm 2 




ToniuMHa ni/icra 

MM 




HoMep 3aKa3a 


2,0 




3 13 08 143 00 6 




llOABM>KHblM HO>K 

Ana CTanbHoro ni/icra ao 400 H/mm 2 




ToniuMHa ni/icra 

MM 




HoMep 3aKa3a 


3,5 




3 13 08 146 00 1 




riOABMMHblM HO>K 

Ana Hep>KaBeK)iueM crann ao 800 H/mm 2 




ToniuMHa ni/icra 

MM 




HoMep 3aKa3a 


2,0 




3 13 08 147 00 5 








CrauMOHapHbiM ho>k 




HoMep 3aKa3a 






3 13 08 092 00 8 




riOABM>KHblM HO>K 

Ana CTanbHoro nkicra ao 400 H/mm 2 




ToniuMHa ni/icra 

MM 




HoMep 3aKa3a 


4,2 




3 13 08 096 00 7 




riOABM>KHblM HO>K 

Ana HepMOBerameM crann ao 800 H/mm 2 




ToniuMHa ni/icra 

MM 




HoMep 3aKa3a 


2,0 




3 13 08 098 00 9 



1,6 



6 36 01 101 00 9 
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BblCeHHbie HOHCHMU.bl 



► BeCKOMnpOMMCCHafl MaHeBpeHHOCTb, KOMnaKTHOCTb 
M MOLMHOCTb. 

► Hpe3BbinaMHO BbicoKaa npon3BOAHTenbHOCTb 
pe3KM (ao 5 mm). 

► HaAe>KHoe npoMbiiuneHHoe KanecTBO. 







UJ 


p 


UJ 

«o 


UJ 

-i 

«o 


UJ 

p 


I.3 TE 


I.3 CSE 






BLK ■ 


BLK ! 


BLK 1 


BLK 1 


blk: 


BLK 1 


BLK 1 






MomHbie 

BblCeHHbie 
HO>KHMUbl C 

HeorpaHnneH- 

HOM BnMCblBae- 
MOCTbKD 

b xpuBbie Ana 

Bbipe30B M 

npope3ekl. 


MomHbie 

BblCeHHbie 
HO>KHMUbl 

Arm Tflwenbix 
pa6oT no 
AeMOHTawy 
m pe3Ke. 


YHHBepcanb- 

Hbie BblCeHHbie 
HO>KHMU,bl 

Arm MeTanna, 
npocJ)nneki, 

BOHHMCTblX 

m TpaneueBMA- 
hwx rocj)pM- 

pOBaHHblX 
JIHCTOB. 


KoNinaKTHbie Bbl- 
CeHHbie HOHKHklUbl 

Ana TpaneueBMA- 
hwx ro^pupo- 

BEHHblX flMCTOB 
C nOBblLUeHHOM 

rny6nHOM roc|)pa, 
npeAHa3Ha- 
HeHHbie aha 

KpOBenbHblX M 

c|)acaAHbix pa6oT 


KoMnaKTHbie 

BblCeHHbie 
HO>KHMUbl C 

HeorpaHMHeH- 
hom BnkicbiBae- 

MOCTbKD 
B KpMBbie 

Ha yrnax 

M CTblKaX. 


KoMnaKTHbie 

M 6blCTpbie 

BbiceHHbie 
HO>KHMUbi Arm 
Tpanei^eBMA - 
hhx rocj)pn- 

pOBSHHblX 
HMCTOB. 


KoMnaKTHbie 

M 6blCTpbie 

BbiceHHbie 
Ho>KHMUbi Arm 

BOnHMCTblX 
nklCTOB. 


Grp. 


117 


117 


117 


118 


118 


119 


119 


<u 
s 

X 

V 
X 

<D 

2 
s 

Q. 
□ 


KpMBonMHeMHbie pe3bi 


▲▲ 


▲ 




▲▲ 


▲▲ 


▲▲ 


▲▲ 


Bbipe3bi 


▲ 




▲ 


▲ 


▲▲ 


▲ 


▲ 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl 

MOlUHOCTb (Bt) 


1 200 


1 200 


350 


350 


350 


350 


350 




HacTOTa xoaob (o6/mhh) 


750 


750 


1 500 


1 500 


1 000 


1 800 


1 800 




CKopocTb pe3aHMfl (m/mmh) 


1,3 


1,3 


1,9 


2,7 


1 


2,3 


2,3 


5 


Bee cornacHO EPTA (ki-) 


3,5 


3,8 


1,8 


1,9 


1,8 


1,8 


1,8 


s 

d 

s 

Q_ 


CTanb ao 400 H/mm 2 (mm) 


3,5 


5,0 


1,6 


1,6 


2,0 


1,3 


1,3 


V 
h 

5C 

rt 
Q- 
rt 


Cranb ao 600 H/mm 2 (mm) 


2,3 


3,3 


1,0 


1,0 


1,5 


0,8 


0,8 


X 
0) 
5 

* 
u 


CTanb ao 800 H/mm 2 (mm) 


1,8 


2,5 


0,7 


0,7 


1,0 


0,6 


0,6 


V 
J 

s 

X 

X 

H 


UBeTHbie MeTannw ao 250 H/mm 2 (mm) 


3,5 


7 


2,5 


2,5 


2,5 


2,0 


2,0 


rinacTMaccbi (mm) 




5 






2,5 








LUkipMHa BbiceKaeMOki Aopo>KKi/i (mm) 


14 


8 


5 


5 


8 


4 


4 




0 Bpe3aHkm c MaTpi/iueki (mm) 


30 


43 


22 


24 


18 


19 


19 




MkiHMManbHbiki paA^yc KpMBOki 
(BHyTpeHHMki/Hapy>KHbiki) (mm) 


7/0 


86/94 


30/35 


65/70 


4/0 


25/30 


15/20 


s 

X 

V 

n 

X 


QuickIN 


• 




• 


• 


• 


• 


• 


HanpaBneHne pe3a 


3x90° 


3x90° 


8x45° 


8x45° 


8x45° 


8x45° 


8x45° 


u 

0 


BpamaioiuMkicfl Kpyrnbin npo6oMHMK 






• 


• 




• 


• 



▲ npkiroAHOCTb 
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Hai/inyHLuafl npuroAHOCTb 



BblCeHHbie HOKHML^bl 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BLK 3.5 7 232 30 00 23 0 401 4586848655 

MoiMHbie BbicenHbie HO>KHMi4bi c HeorpaHnneHHOM BriMCbi BaeiviocTbto b KpuBbie aha Bbipe30B m npope3ePi. 



01 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


750 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


750 


CKOpOCTb pe3aHM?i 


m/mmh 


1,3 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


3,5 


MaKC. TonmnHa MaTepnana 






Cranb ao 400 H/mm 2 


MM 


3,5 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


2,3 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


1,8 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


3,5 


0 Bpe3aHna c MaTpkiueki 


MM 


30 


LUkipMHa BbiceKaeMOki Aopo>KKM 


MM 


14 


MuHMManbHbiki paAnyc Kpi/iBon 

(BHyTpeHHMki/Hapy>KHblM) 


MM 


7/0 



B neny bxoaht: 

1 MaTpnueAep>KaTenb, 1 MaTpnua (3 1 3 09 093 00 3), 
1 nyaHcoH (3 13 09 097 00 2), 1 Ao6aBOHHaa pyKOATKa 

CBeAeHMfl o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 120 

Maiukmy c nkuaHkieM ot aKKyMynaTopa cm. Ha crp. 34 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BLK 5.0 



7 232 31 00 23 9 



MoiMHbie BbicenHbie HO>KHMi4bi aha TA>Kenbix pa6oT no AeMOHTawy m pe3Ke. 




HoMMHanbHa?) noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3(j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


750 


CKOpOCTb pe3aHMfl 


m/mmh 


1,3 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


750 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


3,8 


MaKC. TonmnHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


5,0 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


3,3 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


2,5 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


^| 


rinacTMaccbi 


MM 


5 


0 Bpe3aHHA c MaTpnueM 


MM 


43 


LUkipMHa BbiceKaeMOH Aopo>KKM 


MM 


8 


MklHHManbHblM paAHyC KpMBOM 
(BHyTpeHHHkl/Hapy>KHblM) 


MM 


86/94 



4014586848662 



B ueHy bxoaht: 

1 MaTpnueAep>KaTenb, 1 MaTpnua (3 13 09 107 00 0), 
1 nyaHcoH (3 1 3 09 1 10 00 4), 1 Ao6aBOHHaa pyKOflTKa 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 120 

MaiuMHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 34 



01 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BLK 1.6 E 



7 232 38 60 00 0 



4014586869858 



01 



yHMBepcanbHbie BbicenHbie hokhmllu aha MeTanna, npoc|>kinei/i, BonHMCTbix v\ TpaneueBMAHbix roc^pupoBaHHbix hmctob. 

B ueHy bxoaht: 

1 MaTpnueAep>KaTenb Ann BonHMCTbix m TpaneueBHAHbix 
rocjjpMpoBaHHbix nncTOB, 1 MaTpnua (3 01 09 141 00 3), 
1 nyaHcoH (6 36 02 048 00 4) 

CBeAeHMA o npi/maAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 120 

Mawi/my c riHTaHkieM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 34 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


350 


3<j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


210 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


1 500 


CKOpOCTb pe3aHMfl 


m/mmh 


1,9 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,8 


MaKC. ToniuMHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


1,6 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


1,0 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


0,7 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


2,5 


0 Bpe3aHMA c MaTpnueM 


MM 


22 


LUkipkiHa BbiceKaeMOH Aopo>KKM 


MM 


5 


MklHHManbHblH paAHyC KpMBOM 
(BHyTpeHHHkl/Hapy>KHblM) 


MM 


30/35 



117 



BblCeHHbie HOHCHML^bl 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BLK1.6 LE 



7 232 39 60 00 0 



4014586869926 



01 



KoMnaKTHbie BbiceHHbie HO>KHMi4bi aha TpaneueBMAHbix roc^pupoBaHHbix hmctob c noBbiiueHHOM rny6nHOM ro(f>pa, npeAHa3HaHeHHbie 
Anfl KpoBenbHbix m 4>acaAHbix pa6oT 

B ueHy bxoamt: 

1 MaTpnueAep>KaTenb, 1 MaTpnua Ana TpaneueMAanbHO 
roc()pMpoBaHHoro nncra (3 1 3 09 122 00 5), 
1 riyaHcoH (6 36 02 049 00 8), 1 Cpa6aTbiBaeMaa nnacrMHKa 

CBeAeHMA o npkmaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 120 

MawHHy c nkuaHkieM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 34 




HoMkmanbHafl noTpe6naeMafl MomHOCTb 


Bt 


350 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


210 


HacroTa xoaob 


o6/mmh 


1 500 


CKOpOCTb pe3aHMfl 


m/mmh 


2,7 


Ka6enb c nueKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,9 


MaKC. ToniuHHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


1,6 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


1,0 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


0,7 


LUeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


2,5 


0 Bpe3aHna c MaTpMuen 


MM 


24 


LLlMpMHa BblCeKaeMOM AOpO>KKM 


MM 


5 


MHHHManbHblH paAHyC KpklBOM 
(BHyTpeHHHM/Hapy>KHblM) 


MM 


65/70 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BLK 2.0 E 7 232 40 60 00 0 401 4586869995 

KoMnaKTHbie BbiceHHbie hokhmuw c HeorpaHnneHHOM BnncbiBaeMOCTbio b KpuBbie Ha yrnax v\ CTbiKax. 



01 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MomHOCTb 


Bt 


350 


3<j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


210 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


1 000 


CKOpOCTb pe3aHM?i 


m/mmh 


MM 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,8 


Make. ToniuHHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


2,0 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


1,5 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


1,0 


UBeTHbie MeTannbi ao 250 H/mm 2 


MM 


2,5 


rinacTMaccbi 


MM 


2,5 


0 Bpe3aHna c MaTpMuen 


MM 


18 


LLlMpMHa BblCeKaeMOM AOpO>KKM 


MM 


8 


MMHMManbHbiM paAMyc kpmbom 

(BHyTpeHHMM/Hapy>KHblM) 


MM 


4/0 



B u,eny bxoamt: 

1 MaTpMueAep>KaTenb, 1 MaTpnua (3 1 3 09 040 00 2), 
1 nyaHcoH (6 36 02 051 00 9) 

CBeAeHMA o npMHaAnewHOcrax cm. Ha crp. 120 

MaiuMHy c riMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 34 
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BblCeHHbie HOHCHML^bl 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BLK 1.3 TE 7 232 41 60 00 0 4014586870069 

KoMnaKTHbie m 6biCTpbie BbiceHHbie HO>KHMi4bi aha TpaneueBMAHbix roc^pupoBaHHbix hmctob. 



01 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MomHOCTb 


Bt 


350 


3(j)ct)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


210 


HacTOTa xoaob 


o6/mhh 


1 800 


CkopocTb pe3am/m 


m/mmh 


2,3 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,8 


MaKc. ToniuMHa MaTepnana 






Cranb ao 400 H/mm 2 


MM 


1,3 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


0,8 


Cranb ao 800 H/mm 2 


MM 


0,6 


UBeTHbie MeTannw ao 250 H/mm 2 


MM 


2,0 


LUkipi/iHa BbiceKaeMOM Aopo>KKM 


MM 


4 


0 Bpe3aHi/m c MaTpnuen 


MM 


19 


MkiHMManbHbiki paA^yc KpuBOki 
(BHyTpeHHMki/Hapy>KHbiki) 


MM 


25/30 



B neny bxoamt: 

1 nyaHcoH (6 36 02 050 00 0), 1 MaTpnua aha 
TpaneueBMAHoro-rocjjpkipoBaHHoro nncra (3 01 09 170 00 1) 

CBeAeHMA o npi/iHaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 120 

MaujkiHy c nkuaHkieM ot aKKyMyn^Topa cm. Ha CTp. 34 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BLK1.3CSE 7 232 42 60 00 0 

KoMnaKTHbie v\ 6biCTpbie BbiceHHbie hokhmuw aha BonHMCTbix hmctob. 




HoMMHanbHa?) noTpe6naeMafl MomHOCTb 


Bt 


350 


3(j)cj)eKTHBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


210 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


1 800 


CKOpOCTb pe3aHM?i 


m/mmh 


2,3 


Ka6enb c nueKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,8 


MaKc. ToniuMHa MaTepnana 






CTanb ao 400 H/mm 2 


MM 


1,3 


CTanb ao 600 H/mm 2 


MM 


0,8 


CTanb ao 800 H/mm 2 


MM 


0,6 


UBeTHbie MeTannw ao 250 H/mm 2 


MM 


2,0 


LUkipMHa BbiceKaeMOM Aopo>KKM 


MM 


— 


0 Bpe3aHna c MaTpnueM 


MM 


19 


MkiHMManbHbiM paAnyc kpmboh 

(BHyTpeHHHkl/Hapy>KHblM) 


MM 


15/20 



4014586870137 01 



B ueHy bxoamt: 

1 nyaHCOH (6 36 02 050 00 0), 1 MaTpnua Ana BonHMCToro 
nM CT a(3 01 09 169 00 9) 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 120 

MaiuMHy c riMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 34 
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BblCeHHbie HOHCHML^bl 




MHCTpyMeHTaiibHbie hcmoa^hhmkm 

flnacTMK, BHyTpeHHkie pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



HoMep 3aKa3a 



3 39 01 118 01 0 



njiacTMKOBaa KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHHK Ann MenKkix AeTanen m 
npnHaAne>KHocTeki noAxoAUT k neMOAaHHHKy aha 
MHCTpyMeHTOB 3 39 01 118 01 0, MaKc. 5 LUT./HeMOAaH. 




HoMep 3at<a3a 



3 39 01 119 00 0 



l~lacTa £,nn pe3aHM*i 

flacTa, npnMeH?ieMafl npi/i o6pa6oTKe ni/icroBoro MeTanna. 



HoMep 3at<a3a 



3 21 32 020 12 9 



>MHaA-ne>KHOCTM 



BLK1.3CSE 





MaTpMua 

AHfl BOHHHCTOrO flMCTa 




LUT/H36 
HIT. 




HoMep 3aKa3a 


1 




3 01 09 169 00 9 


2 




3 01 09 169 04 0 




ripMHaA-ne>KHOCTM BLK 1.3 TE 



riyaHCOH m MaTpMi^a b KOMiuieKTe 

BKHKDHaeT n?iTb nyaHcoHOB 6 36 02 050 00 0 m oAHy MaTpwuy 
3 01 09 170 00 1. 



riyaHCOH m MaTpMua 

b KOMnneKTe, BKmonafl cpa6aTbiBaeMyra nnacTMHKy, 

BMHTbl M KJIKDH 

Ha6op c npocjjkinflM 160 



HoMep 3aKa3a 



6 36 02 049 01 7 


— 


riyaHCOH 




LUT/Ha6 

HIT. 




HoMep 3aKa3a 


1 




6 36 02 049 00 8 


2 




6 36 02 049 04 0 


5 




6 36 02 049 05 0 




MaTpMua 




LUT/H36 
HIT. 




HoMep 3aKa3a 


1 




3 13 09 122 00 5 


2 




3 13 09 122 02 0 


5 




3 13 09 122 03 0 




Cpa6aTbiBaeMa« n nacTMHKa 

Ha6op c npocj)MnflM 160 




HoMep 3aKa3a 







3 13 09 121 00 2 



ripMHaA-newHOCTM BLK 

riyaHCOH 



LUT/H36 

HIT. 

1 



10 



MaTpnua 



HoMep 3aKa3a 
6 36 02 048 00 4 



6 36 02 048 04 0 



6 36 02 048 05 0 



HoMep 3at<a3a 



3 01 09 170 03 0 



OKHOCTM 

MaTpMua 

RSS 636 



HoMep 3aKa3a 



3 13 09 040 00 2 



LUT/H36 
HIT. 



HoMep 3at<a3a 



3 01 09 141 00 3 

3 01 09 141 02 0 

3 01 09 141 03 0 

riyaHCOH m MaTpMua 

b KOMnneKTe, cocroflLueM M3 1 nyaHcoHa 6 36 02 048 004 m 
1 MaTpnubi 3 01 09 141 003. 




riyaHCOH 



HoMep 3aKa3a 



6 36 02 051 00 9 



riyaHCOH m MaTpnuia b KOMiuieKTe 



HoMep 3aKa3a 



B KOMnneKT bxoaat: 1 nyaHcoH 6 36 02 051 00 9 m 
1 MaTpkiua 3 13 09 040 00 2 



6 36 02 051 01 8 



HoMep 3aKa3a 



6 36 02 048 01 3 



HoMep 3aKa3a 



MaTp m ne Aep>naTeji b 

Ana TpaneueBkiAHbix rocjjpkipoBaHHbix kinn BonHMCTbix nncTOB. 



3 01 09 154 00 7 



Ha6op c npo<t>MJi^M 160 

(Ana TpaneueBkiAHbix ro(|>pkipoBaHHbix nncTOB c yBenkiHem-ioki 
rny6nHOki rocj)pa 85—160 mm), BKmoHaroLUkiki nyaHcoH, MaTpkiuy 
m cpa6aTbiBaeMyio nnacTMHKy. 



HoMep 3aKa3a 
9 26 02 071 01 9 
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BblCeHHbie HOHCHML^bl 



HoMep 3aKa3a 
3 13 09 110 01 3 



llyaHCOH m MaTpnua b KOMiuieKTe 

AO 5,0 mm cTanbHOki hmct (400 H/mm 2 ), BKmoHaa: 

1 nyaHcoH 3 13 09 110 00 4 m 1 MaTpnuy 3 13 09 107 00 0 



riyaHCOH 

Arm CTanbHoro ni/icra ao 400 H/mm 2 



HoMep 3at<a3a 
3 13 09 097 00 2 



HoMep 3at<a3a 



riyaHCOH m MaTpMua b KOMiuieKTe 

AO 3,0 mm riMCT nernpoBaHHOki crann (600 H/mm 2 ), BKmoHaa: 
1 nyaHcoH 3 1 3 09 1 34 00 6 m 1 MaTpwua 3 13 09 108 00 8 



riyaHCOH 

Ana HepMOBerameki crann ao 800 H/mm 2 



HoMep 3aKa3a 



3 13 09 134 01 5 



3 13 09 098 00 0 



i 



HoMep 3aKa3a 



MemoK A-nfi CTpy>KKM 



3 13 09 114 00 8 



riyaHCOH 

Arm nMCTOBoro aniOMi/iHi/m Tonmi/iHOM ao 7 mm (250 H/mm 2 ) 
Arm ni/icTOBOki crann Tonmi/iHOM ao 5 mm (400 H/mm 2 ) 



HoMep 3aKa3a 



3 13 09 110 00 4 




MaTpMua 

Ana CTanbHoro ni/icra ao 400 H/mm 2 



HoMep 3aKa3a 



3 13 09 093 00 3 



f 

HoMep 3aKa3a 



MaTpMua 

Ana Hep>KaBeK)iueki CTariM ao 800 H/mm 2 



3 13 09 094 00 1 



riyaHCOH 

Ana BbicoKOKanecTBeHHOki crann Tonmi/iHOM 
AO 3 mm (600 H/mm 2 ) 



HoMep 3aKa3a 



3 13 09 134 00 6 



MaTpMua 

Arm CTanbHoro ni/icra Tonmi/iHOM ao 5 mm. 



HoMep 3aKa3a 
3 13 09 107 00 0 



riyaHCOH 

Ana CTanbHoro ni/icra ao 400 H/mm 2 



ToniuMHa nkicra 


LUT/H36 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


1,3 


1 


6 36 02 050 00 0 


1,3 


5 


6 36 02 050 03 0 


1,3 


10 


6 36 02 050 01 0 



MaTpMua 

Ana BbicoKOKanecTBeHHOM CTann ToniuMHOM 



MaTpHi^a 

Ana TpaneueMAanbHo rocj)pMpoBaHHbix nncTOB 



HoMep 3aKa3a 


AO 3 mm (600 H/mm 2 ) 


LU T / H a6 

HIT. 


HoMep 3aKa3a 


3 13 09 108 00 8 




1 


3 01 09 170 00 1 






2 


3 01 09 170 04 0 


HoMep 3aKa3a 


MaTpMua 

Ana nncTOBoro anioMi/iHi/m ToniuMHOM ao 7 mm (250 H/mm 2 ) 
Ana nncTOBOM crann ToniuMHOM ao 5 mm (400 H/mm 2 ) 


HoMep 3aKa3a 


riyaHCOH m MaTpMLia b komii/icktc 

BKnranaeT n*iTb nyaHcoHOB 6 36 02 050 00 0 m 
oAHy MaTpHuy 3 01 09 169 00 9. 


3 13 09 109 00 2 




3 01 09 169 03 0 
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riMJieHMe m 4>pe3epoeaHMe 



flpoBepeHHan TexHHKa aha nonyqeHMfi HaHJiymuHx 
pe3yni>TaT0B: nHJibi h 4)pe3bi ot FEIN 



06pa6oTKa HepwaBeiomei/i CTann, peMOHT KyxoHb, cnecapHbie 
pa6oTbi, o6pa6oTKa MeTannoB b npoMbiiuneHHocTH — sneKTpo- 
ho63mkh FEIN paccnuTaHbi Ha BbicoKMe Harpy3KM npw o6pa6oTKe 
o6biHHOM m Hep>KaBeKDmeki CTann. KaK nyHnine ycrpoPicTBa Arm 
o6pa6oTKM MeTannoB, ohm coxpaH^toT hmoio xoaob h 3a cneT 
3Toro CKopocTb pe3aHM* Aa>Ke npn caMbix bwcokhx Harpy3Kax. 
BnaroAapfl npoHHOMy MeTannnnecKOMy Kopnycy m He nivieto- 
iueiv\y ce6e paBHbix no Harpy30HHOM cnoco6HOCTM peAyKTopy, 
mx cnoco6HocTb pa6oTaTb 6e3 peMOHTa (nacTO Ha npoTflweHMM 
AecflTMneTMki) crana nereHAOM. AccopTMMeHT FEIN Aonormfl- 
eTCfl MHCTpyMeHTaMM aha o6pa6oTKM Tpy6. 3to, b nacTHocTM, 
3neKTpono63MKM Anfl Tpy6 AHaMeTpoM ao 440 mm, npeAna3Ha- 



neHHbie rnaBHbiM o6pa30M Arm Mcnonb30BaHMfl b npoM3BOACTBe 
npoMbiiuneHHoro o6opyAOBaHM« m noAKntoneHMM KOMMyHanb- 
hnx cMCTeM. Arm npoM3BOACTBa npoMbiiuneHHoro o6opyAo- 
BaHMA m npoKnaAKM Tpy6onpoBOAOB FEIN BbinycKaeT Taione 
cneuManbHbie 4>pe3epoBanbHbie Tpy6ooTpe3Hbie ycTpoMCTBa aha 
Tpy6 AnaMeTpoM ao 3 000 mm. 



Jl0fi3HKH 

OnTMManbHafl CKopocTb pe3aHM« 



dp. 124 



C MMHMManbHblM M3HOCOM. 
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J1o63MKM 




► Koi-menukm MaiunHbi Arm nonyneHMfl onTMManbHbix 
pe3ynbTaTOB o6pa6oTKM MeTanna, M3onfli4MOHHoro 
MaTepnana (cshabmh) m ApeBecMHbi TBepAbix nopoA 

► Hpe3BblHaMHO Hkl3Kkie M3HOC M nOTpe6HOCTb B TeXHMHeCKOM 

o6cny>KMBaHMM Aa>Ke npn caMOM MHTeHCMBHOM ncnonb30Ba- 

HMM B npOMblLUneHHOCTM. 

► MoAenb ASte 638 c onopHoPi nnnTOM M3 Hep>KaBeiomeM 
CTann. 



L 



ASte 638 ASt 638 





J1o63mk no MeTanny c 6eccTyneHHaTOM perynnpoBKOM 
Hkicna o6opoTOB v\ onopHon nni/iTon M3 HepaoBeiomeki 
CTanki Arm HenpeB30HAeHHon tohhoctm pe3ynbTaTOB, 

npOHHOCTH M AOnrOBeHHOCTM. 


l~lpope3Hafl ni/ina no MeTanny, He HMeromaa ce6e paBHbix 

no TOHHOCTM, npOHHOCTM H AOnTOBeHHOCTH. 


>• 


125 


125 


HoMMHanbHa?! noTpe6naeMafl MomHocTb (Bt) 


450 


350 


HacroTa xoaob (o6/mhh) 


1 050 - 2 600 


3 350 


AnMHa xoAa (mm) 


20 


20 


Bee cornacHO EPTA (Kr) 


2,3 


2,2 


Make. ToniuMHa MaTepnana 


BbicoKOKanecTBeHHafl CTanb (V2A) (mm) 


6 


3 


Cranb (Ct 37) (mm) 


10 


8 


MarKafl ApeBecHHa/TBepAaa ApeBeci/ma 
m <j)aHepa (mm) 


60/50 


50/40 


Te KCTon ki T/cre Kn o Bon o k h ki ctu e MaTe p h an bi 
(mm) 


30/30 


25/20 


MMHMManbHbiM paAHyc 


CTanb/ApeBecMHa, nnacTMaccw (mm) 


8/6 


8/6 
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J1o63MKM 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASte 638 7 234 15 00 23 0 4014586839332 

JI063MK no MeTanny c 6eccTyneHHaTOM perynnpoBKOM Hkicna o6opoTOB m onopHOM nnnTOM 1/13 Hep>KaBetomeM crani/i Ana 
HenpeB30MAeHHOM tohhoctm pe3ynbTaTOB, npoHHOCTM v\ AonroBenHOc™. 

B ueHy bxoamt: 

2 ynaKOBKM nunbHbix nonoTeH, 1 npncnoco6neHne Ana 

3aiUMTbl OT CTpy>KKM, 1 lUklTOK OT nOnaAeHklfl CTpy>KKM 
AOnOHHHTenbHO 



01 




HoMkiHanbHaa noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


450 


3cj)(j)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


245 


HacroTa xoaob 


o6/mmh 


1 050-2 600 


Ann Ha xoAa 


MM 


20 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,3 


MaKC. ToniunHa MaTepnana 






BbicoKOKanecTBeHHafl CTanb (V2A) 


MM 


6 


Cranb (Ct 37) 


MM 


10 


AnioMHHHH/MeAb, naTyHb 


MM 


15/10 


M?irKafl ApeBecMHa/TBepAafl 
ApeBecMHa m c|)aHepa 


MM 


60/50 


TeKCTOnHT/CTeKHOBOnOKHMCTbie 


MM 


30/30 


MaTepnanbi 




MMHHManbHbiM paAwyc 






CTanb/ApeBecHHa, nnacTMaccbi 


MM 


8/6 



CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 126 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ASt 638 



7 234 17 00 23 9 



4014586841670 



01 



l~lpope3Hafl nuna no MeTanny, He MMetomaa ce6e paBHbix no tohhoctm, npoHHOCTM v\ AonroBenHOCTM. 




HoMkmanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


350 


3(j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


200 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


3 350 


Ann Ha xoAa 


MM 


20 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,2 


MaKC. ToniunHa MaTepnana 






BbicoKOKanecTBeHHafl CTanb (V2A) 


MM 


3 


CTanb (Ct 37) 


MM 


8 


AmoMHHHki/MeAb, naTyHb 


MM 


10/10 


MflrKafl ApeBecMHa/TBepAafl ApeBecHHa 
m <(>aHepa 


MM 


50/40 


TeKCTonMT/cTeKnoBonoKHMCTbie 
MaTepkianw 


MM 


25/20 


MMHHManbHbiM paAwyc 






CTanb/ApeBecHHa, nnacTMaccbi 


MM 


8/6 



B ueHy bxoamt: 

2 ynaKOBKM nunbHbix nonoTeH, 1 npi/icnoco6neHkie Ana 

3aiUMTbl OT CTpy>KKM 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 126 
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J1o63MKM 



riMJibHbie nojiOTHa 

no MeTa/i/iy m c3habmh- 

MaTepMa/iy 




riMiibHbie nojiOTHa 
no AepeBy m npoHMM 
MaTepna/iaM 




METAL^/ 








Ms* *^ 

Zn 


STAINLESS v 
NIR0STA XT 












>3 




Qualitat/ 
Quality 


LU T /Ha6 

HIT. 


HoMep 3aKa3a 


<1,2 




<1,2 






77 


0,7 


HSS 


5 


6 35 03 060 01 0 


<1,2 














100 


0,7 


HSS 


5 


6 35 03 076 01 0 


<2,0 


<2,0 


<2,0 


<2,0 


<4,0 


88 


1,2 


HSS 


5 


6 35 03 035 01 1 


<2,0 


<2,0 


<2,0 




<4,0 


<70,0 


120 


1,2 


HSS 


5 


6 35 03 077 01 4 


< 10,0 


<8,0 


< 10,0 


<6,0 


<8,0 


88 


2,0 


HSS 


5 


6 35 03 036 01 4 


< 10,0 


<8,0 


< 10,0 




<30,0 


< 120 


180 


2 


BIM 


5 


6 35 03 114 01 0 


<2,0 


<2,0 


<2,0 


<2,0 


<4,0 


88 


1,2 


BIM 


5 


6 35 03 112 01 0 


< 10,0 


<8,0 


< 10,0 


<6,0 


<8,0 




88 


2,0 


BIM 


5 


6 35 03 113 01 0 


<6,0 


< 15,0 








100 


3,0 


BIM 


5 


6 35 03 088 01 1 





FIBREGLASS 




















Qualitat/ 
Quality 




LU T /Ha6 

HIT. 


Hoivtep 3aKa3a 




<25,0 


<25,0 


77 




2 


HCS 


5 


6 35 03 087 01 3 



< 40,0 < 1 5,0 < 25,0 



3,0 



HCS 



6 35 03 037 01 8 





<50,0 


<30,0 


<50,0 


88 


4,0 


HCS 


5 


6 35 03 038 01 6 




<60,0 


<30,0 


<60,0 


100 


4,0 


HCS 


5 


6 35 03 082 01 0 










77 


f 


HM 


5 


6 35 03 089 01 5 


<25,0 




<30,0 




88 


4,0 


HSS 


5 


6 35 03 039 01 0 


< 10,0 








77 


f 








1 


6 35 03 061 01 9 



HacTKa CTaHAap-mas 



HoMep 3aKa3a 



MHCTpyMeHTaiibHbie hcmoa&hhhkm 

flnacTMK, BHyTpeHHkie pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



3 39 01 118 01 0 



njiacTMKOBaa KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHHK Ann MeriKkix AeTaneti m 
npnHaAne>KHocTeki noAxoAUT k neMOAaHHHKy aha 
nHCTpyMeHTOB 3 39 01 118 01 0, MaKc. 5 uiT./HeMOAaH. 




HoMep 3aKa3a 



3 39 01 119 00 0 



riacTa Ana pe3aHM» 

flacTa, npnMeH?ieMafl npki o6pa6oTKe nkicTOBoro MeTanna. 



HoMep 3aKa3a 
3 21 32 020 12 9 



HoMep 3aKa3a 
3 27 14 084 00 8 



•ss 



HaCTMJI J1MCTOBOM 

YAnMHeHHafl MOAenb, Ana ni/ineHi/m npocfwneki v\ npocjwni/ipo- 
BaHHoro M3on?iuMOHHoro MaTepkiana. AriMHa ok. 340 mm. 



Orpa>KAeHMe crpyMKonoMa 

5 uiT. b ynaKOBKe 



HoMep 3aKa3a 


3 14 28 102 01 6 




LLLmtok Aifl CTpy>KKM 




aha ASte 638 


HoMep 3aKa3a 




3 27 14 088 00 7 




HacaAKa k uinaHry 




a 


Ana noAcoeAMHeHMfl 3neKTponHCTpyMeHTa FEIN 


0 


c otcocom nbinn 


MM 


HoMep 3aKa3a 


32 


3 05 17 028 00 7 


27 


3 05 17 029 00 1 
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flpope3Hbie nnjibi A-n* T Py6 




npoc()MneM v\ Tpy6 ot 0 80 mm ao 0 400 mm 
► OnTMManbHO npuMeHMM aha OTpe3KM Tpy6 m npoc()MneM 



M3 CTann, nyryHa, ra3o6eTOHa m nnacTMacc. 



AStx 649-1 AStxe 649-1 STS 325 R 





MOiuHbie nnnbi Arm Tpy6 m npo<j>nneki. 


MomHafl npope3Ha?i nuna aha Tpy6 
m npocj)nneki c 6eccTyneHHaTbiM peryni/i- 
poBaHneM Hucna xoaob. 


MomHafl rmeBMaTHHecKafl nuna aha 
Tpy6 m npocj)nneki. 


CTp. 


128 


128 


128 




HoMkiHanbHaa noTpe6nfleMafl 

MOlUHOCTb (Bt) 


750 




750 






'MKM 


HacroTa xoaob (o6/mhh) 


350 


100-350 


330 


U 

s 

Q- 

V 


AnMHa xoAa (mm) 


60 




60 




60 


h 

rt 
Q_ 
rt 


Pa6onee AaBneHkie (6ap) 






6,0 


X 
<u 
s 

si 


PacxoA B03Ayxa (m 3 /mmh) 










1,45 


u 
« 

7 
5 


Bee cornacHO EPTA (ki - ) 


6,1 


6,4 


7,2 


Texi 


Tpy6bi ao 0 (mm) 


440* 




440* 




440* 




ripo<j)Mnn ao 111 x B (mm) 


290x 550 


290x 550 


290 x 500 



* c yAHMHeHkieM ueni/i 
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flpope3Hbie nnjibi A-n* T Py6 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



AStx 649-1 

MOiMHbie nunbi aha Tpy6 m npocjwnei/i. 



7 234 22 00 23 0 



HoMi/iHanbHaa noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


750 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


480 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


350 


Ann Ha xoAa 


MM 


60 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


2,5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


6,1 


MaKC. ToniunHa MaTepnana 






Tpy6w ao 0 


MM 


440* 


l~lpocj)nnn ao 111 x B 


MM 


290 x 550 



4014586858470 



B uLeiiy bxoaht: 

2 nnnbHbix nonoTHa, 1 Ao6aBOHHaa pyKOflTKa, 
1 KOMnneKT Kmoneki 

CBeAeHMfl o npnHaAne>KHocTflx cm. Ha crp. 129 



01 



s c yAnMHeHMeM ueni/i. 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



AStxe 649-1 7 234 23 00 23 0 401 4586858500 

MomHafl npope3Haa nuna aha Tpy6 m npoc|>kineM c 6eccTyneHHaTbiM perynnpoBaHneM nucna xoaob. 



01 



HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


750 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


480 


HacTOTa xoaob 


o6/mmh 


100-350 


Ann Ha xoAa 


MM 


60 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


2,5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


6,4 


MaKC. ToniunHa MaTepnana 






Tpy6w ao 0 


MM 


440* 


ripo<j)nnn ao 111 x B 


MM 


290 x 550 



B ueHy bxoaht: 

2 nkinbHbix nonoTHa, 1 Ao6aBOHHaa pyKOflTKa, 
1 KOMnneKT KnioHen 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 129 



" c yAnMHeHMeM uenn. 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



STS 325 R 



7 534 08 00 00 0 



MomHafl rmeBMaTkiHecKafl nuna aha Tpy6 m npoc^nneki. 



Pa6onee AaBneHMe 
PacxoA B03Ayxa 

3(j)cj)eKTHBHa?l MOlUHOCTb 

HacTOTa xoaob 

Ann Ha xoAa 

Bee cornacHo EPTA 

MaKC. ToniunHa MaTepnana 

Tpy6w ao 0 

l~lpocj)nnn ao 111 x B 

* c yAnMHeHMeM uenn. 



6ap 

mVmmh 

Bt 

o6/mmh 

MM 

Kr 

MM 
MM 



6,0 

1,45 
1 100 
330 
60 
7,2 

440* 
290 x 500 



4014586855639 



B ueHy bxoaht: 

2 nnnbHbix nonoTHa, 1 KOMnneKT Kmonen, 1 Ao6aBOHHaa 
pyKOflTKa, 1 Mycjrra Ann iwnaHra 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 129 



01 
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flpope3Hbie nnjibi A-n* T Py6 



flMJibHbie nojio-ma 





UBeTHbie 
MeTannw 


CTanb CBbiwe 
400 H/mm 2 


Pa3nnHHoe 


AnMHa 


War 
3y6beB 


TonmkiHa 


Bee 
(hctto) 


MaTepi/ian 






m cTanb 
400 H/mm 2 


m nyryH 




MM 


MM 


MM 


kg 




HoMep 3aKa3a 




m x 


X 


<0 8O 


200 


1,0 


1,5 


0,06 


HSS 


6 35 03 067 00 6 




<0 8O 200 1,6 
<0 17O 1 300 1,6 
<0 26O 1 400 1,6 



1,5 0,06 
1,5 0,06 
1,5 0,125 



HSS 
HSS 
HSS 



6 35 03 066 00 2 
6 35 03 063 00 7 
6 35 03 064 00 5 





X 


X 


< 0 350 2 


500 


1,8 


2,0 


0,18 


HSS 


6 35 03 072 00 2 
























x(AL) 
x(AL) 



< 0 440 2 600 1,8 

300 2,1 

* 530 2,1 

CklHTeTMKa 
CklHTeTMKa 



I~l3-Tpy6bi, 
neHo6eTOH 

I~l3-Tpy6bi, 
neHo6eTOH * 



2,0 0,21 
1,5 0,08 
1,5 0,170 



HSS 
HSS 
HSS 



6 35 03 073 00 6 
6 35 03 070 00 0 
6 35 03 069 00 8 



200 


3,2 


1,5 


0,06 


HSS 


6 35 03 065 00 9 


400 


3,2 


1,5 


0,125 


HSS 


6 35 03 068 00 4 


300 


6,3 


1,5 


0,08 




6 35 03 071 00 9 


530 


6,3 


1,5 


0,170 




6 35 03 040 00 3 



llMJibHbie nojio-ma c TBepAOcn/iaBHbiMM bk/hohchmjimm 

CneukianbHbie nunbHbie nonoTHa Arm o6pa6oTKM crann m neri/ipoBaHHOM crann. TBepAOcnnaBHbie ni/inbHbie 
nonoTHa oTnkiHaiOTCfl bhcokom CTOMKOCTbio m BbicoKOki CKopocTbio pe3aHM?i. CpaBHeHkie ctomt Toro! 



MeTannbi 400 H/mm 2 
m CTanb m nyryH 



400 H/mm 2 




<0 17O 1 



< 0 440 2 



AnMHa 


War 
3y6beB 


ToniuMHa 


Bee 

(HeTTO) 


MM 


MM 


MM 


kg 


300 


1,6 


2,0 


0,08 


500 


1,8 


2,0 


0,18 


530 


2,1 


1,6 


0,17 


400 


2,1 


2,0 


0,175 


400 


3,2 


2,0 


0,175 


600 


1,8 


2,0 


0,21 



HSS 
HSS 
HSS 
HSS 
HSS 
HSS 



HoMep 3aKa3a 

6 35 03 093 00 4 

6 35 03 099 00 5 
6 35 03 100 00 6 
6 35 03 094 00 2 
6 35 03 095 00 6 
6 35 03 098 00 1 



flMJibHbie nOJIOTHa C TD-BKJllOHeHMflMM 

TD-nnnbHbie nonoTHa npi/iroAHbi Ana MOKporo m cyxoro pe3aHM?i. Ohm o6ecneHMBaioT 6bicTpyra pa3AenKy 

M HMCTbie nOBepXHOCTM pe3aHkm. 



A^fl Tpy6 M3 KOBKoro nyryHa, TaK>ne 
c ueMeHTHOM o6Ma3KOM m Ann Tpy6 
M3 ceporo nyryHa 



Tpy6w 0 A^iMHa rioKpbiBaeMafl ToniuMHa 
(DN) Ann Ha 




80 - 150 3 
80 - 300 3 



320 
490 



260 
430 



2,2 



Bee 

kg 

0,110 



2,9 0,220 



HoMep 3aKa3a 

6 35 03 096 01 8 

6 35 03 097 01 2 



* TonbKo c HanpaBn?iK5iueM nnnbHoro nonoTHa 9 06 06 002 00 9 

1 c 3a>KMMHO-noAaK)iuMM MexaHM3MOM FEIN 9 07 02 005 00 0 uni/i 3a>KMMHbiM ycTponcTBOM 9 07 02 004 00 6 

2 TonbKo c yAnkmeHkieM uenn ao 0 440 mm; Ana 3Toro Tpe6yiOTCfl uenb 3 02 31 003 00 3 m 6onT 3 02 16 1 30 00 4 

3 TonbKo c MexaHM3MOM 3a>KMMa m noAaHM FEIN 9 07 02 005 00 0 



flpope3Hbie nnjibi A-n* T Py6 




AnMHa 

MM 

690 



klHCTpyMeHTa/ibHbie hcmoa^hhhkm 

MeTann 



LUkipMHa 

mm 

240 



BbicoTa 

MM 

160 



HoMep 3aKa3a 
3 39 01 022 01 4 



l~lacTa A-nfi pe3aHM5i 

flacTa, npi/iMeHfleMaa npi/i o6pa6oTKe ni/icroBoro MeTanna. 



HoMep 3aKa3a 



HaT51>KMTej1b 

A/ifl Tpy6 0 1 00-325 mm, TonbKo c yAnnHeHkieM uenen 
J AO 0 440 mm, Arm nero Tpe6yeTca uenb 3 02 31 003 00 3 
I m nanbubi 3 02 16 130 00 4 



9 07 02 004 00 6 



HaTflMMTeilb 

Ana npocj)Mneki Lui/ipi/iHOki ao 310 mm m MaKc. ao 550 mm 

BblCOTOM 



HoMep 3aKa3a 
9 07 02 003 00 8 



HoMep 3aKa3a 


3 21 32 020 12 9 




MexaHM3M 3a>KMMa m noAann 




(111 x T x B) 280 x 285 x 395 mm, aha Tpy6 m KpyrnaKOB 




c Hapy>KH. 0 ot 80 ao 400 mm 


HoMep 3aKa3a 




9 07 02 005 00 0 




CrajibHbie 3amnTHbie HaK/iaAKM 




Arm 3amnTbi noBepxHOCTM Tpy6 ot noBpex<AeHi/iki; 




Tpe6yeTca 4 niTyKM 


HoMep 3aKa3a 




3 13 27 064 00 8 



HoMep 3aKa3a 



6 37 19 007 01 0 



HoMep 3aKa3a 



HaTfl>KMTeJl b 

Arm Tpy6 ao 0 1 59 mm, Taione aha kocom pacnunoBKM 



HanpaBjmiomaji nmibHoro nojiOTHa 

Ana Tpy6 ao 0 325 mm TonbKo c nnnbHbiM nonoTHOM 530 mm 
AnkiHbi, BeAeHkie ao cepeAMHbi Tpy6bi ToniukiHa nnnbHoro 
nonoTHa MaKc. 1,6 mm. 



Ohmcthom 6/IOK 

BpycoK Rhombo aha hmctkm anMa3Horo v\ h cTpy Me h Ta, 
a TaK>Ke M3 TBepAbix cnnaBOB. 



HoMep 3aKa3a 


9 06 06 002 00 9 




Onopa 

Arm pa6oTbi 6e3 pyK 


HoMep 3aKa3a 




3 27 14 062 02 3 




PaCKJIMHMBaiOlMMM HO>K 

ripeAOTBpamaeT 3aKnnHMBaHne nnnbHoro nonoTHa 


HoMep 3aKa3a 




6 33 05 006 00 8 




llpMHaA-neM 


<hoctm STS 325 R 


HoMep 3aKa3a 


LUjiaHroBafl Mycfrra 


4 11 40 004 00 7 



9 07 02 001 00 1 
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MoHTa>KHafl <|>pe3a 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MF 14-180 



7 238 14 00 23 0 



4014586865744 



01 



flpoHHafl m npoi/i3BOAHTenbHafl MOHTa>KHafl (|>pe3a aha BbieMKM crapbix okoh. 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl MomHOCTb 


Bt 


1 200 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


750 


CKopocTb BpameHUfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


7 000 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


4,1 


AnMa3Hbiki Kpyr 0 


MM 


180 


l~ny6kiHa pe3aHkm 


MM 


0-50 



B neny bxoaht: 

1 MOHTa>KHa?i 4>pe3a FEIN MF 14-180, 1 anMa3HbiH Kpyr 
0 180 mm, 1 nnacTMaccoBbiki neMOAaH Ana MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 1 31 



>HTa>KHafl <|>pe3a 




AiiMa3HbiM Kpyr 

0 180 mm, cneunanbHoe me3Ao aha MF 14-180. 



0 

MM 



HoMep 3at<a3a 



180 



6 35 02 146 01 1 
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KopoHHaToe ceepjieHMe no MeTajuiy 




KopoimaToe CBepnemie no MeTanny - 

BOcnonb3yHTecb caMbiM BbiroflHbiM cnocoOoM CBepjieHHfl. 



KopoHnaToe CBepneHkie MCKniOHMTenbHO skohommhho: 6bicTpee, 
TMLue m TOHHee, HeM cnMpanbHoe. B npon3BOACTBeHHoPi m CTpo- 
MTenbHoPi cc|)epax pa6onee BpeMfl mo>kho coKpaTMTb Ha 40 % 3a 
cneT OTcyTCTBkia Heo6xoAMMOCTM b npeABapMTenbHOM CBepneHMM 
m nepeHanaAKe. BbicoKOKanecTBeHHbie MamMTHbie CMcreMbi aha 
KopoHnaToro CBepneHMM FEIN KBM Mcnonb3yiOTCfl c KopoHnaTbiMM 
CBepnaMM c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM, 6naroAapa neMy CTaHKM 
MoryT BbinonH^Tb caMbie pa3HOo6pa3Hbie 3aAann (KopoHnaToe m 
cnnpanbHoe CBepneHkie, Hape3aHne pe3b6bi, pa3BepTbiBaHne m 3eHKO- 
BaHkie). MamMTHbie CTaHKM FEIN aha KopoHnaToro CBepneHM* cepnki 
KBB, HanpoTMB, npeAHa3HaneHbi MCKniOHMTenbHO aha KopoHnaToro 
CBepneHMM. Ohm rapaHTMpyiOT 3KOHOMMHHyio pa6oTy. 3to we otho- 
cmtca k KopoHHaTbiM CBepnaM FEIN: BbicoKOKanecTBeHHbie TBepAbie 
cnnaBbi m 6bicrpope>Kymafl CTanb, a TaK>Ke npoAyMaHHaa c|)opMa 




pe3aHM5i o6ecneHMBaioT onTHManbHyra CKopocTb pe3KM m MaKCMManb- 

HyfO CTOMKOCTb. 

l~lepBafl b Mkipe pyHHaa CMCTeMa aha KopoHnaToro CBepneHMfl 
FEIN KBH 25 coneTaeT npeMMymecTBa MomHbix pynHbix sneKTpo- 
ApeneM m KopoHnaTbix CBepn c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM. 
HoBaa CBepnMnbHaa TexHMKa m cneuManbHO pa3pa6oTaHHbie 
KopoHHaTbie CBepna c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM o6ecneHMBaioT 
6bicrpyK), KOMc|)opTHyio m rnGKyio pa6oTy. 
BnaroAapa LUMpoKOMy accopTMMeHTy CTaHKOB Ana KopoHnaToro 
CBepneHMM Bbi HaMAeTe noAxoAflmee peweHMe Ana BbinonHeHM* 
nra6bix 3aAan, HanpMMep KopoHnaToro CBepneHM* b o6bNHOM 
m Hepx<aBeioineM CTanM, a TaKwe b aniOMMHMM. 
CMCTeMa KopoHnaToro CBepneHM* FEIN nonHocrbio m3mchmt Bawy 
pa6oTy! 

KBH dp. 134 

PyHHaa CMCTeMa KopoHnaToro CBepneHM* no 
MeTanny Ana 6bicrporo m rM6Koro npMMeHeHMfl. 



KBB dp. 138 

HaAe>KHafl CMCTeMa KopoHnaToro CBepneHM* c 
nacTOTOM BpaiueHMfl, onTMManbHOM Ana KopoHnaTbix 
CBepn M3 6bicTpope>KyiueM CTanM (HSS). 

KBM dp. 144 

CMCTeMa KopoHnaToro CBepneHMM, OTBenatomafl bncokmm Tpe6o- 
BaHMAM k KanecTBy, OTnMnaeTCfl yHMBepcanbHOCTbto npMMeHeHMfl 
m o6naAaeT onTMManbHOM nacTOTOM BpameHMfl Ana KopoHnaTbix 
CBepn c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM (HM). 
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KBH 



MoAenb HoMep 3aKa3a EAN PK 

KBH 25 7 271 01 61 00 0 4014586868769 ~~ oT 

PyHHafl cucTeMa KopoHnaToro CBepnem/m no MeTanny aha 6biCTporo m rn6Koro npi/iiviei-iei-ikm. 



HoMkiHanbHaa noTpe6naeMafl 


Bt 


1 200 


MOlUHOCTb 


3<j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


680 


CKopocTb BpameHM?) noA 
Harpy3KOM 


o6/mmh 


0-520 


AMaMeTp cBepneHHA crann 

KOpOHHaTbIM CBepflOM 


MM 


14-25 


Make. 0 CBepna (Hep>K. cTanb) 


MM 


I 4-ZD 


An^MeTp cBepneHMfl aniOMHHkifl 
KOpOHHaTbIM cBepnoM 


MM 


14-30 


MaKC. rny6kma cBepneHHfl 
KopoHnaToro CBepna 


MM 


20 


AnaMeTp cBepneHi/m crann 

KOpOHKaMH 


MM 


14-54 


MaKC. rny6nHa cBepneHHA 

KOpOHKaMM 


MM 


4 


Hape3aHne pe3b6w b era/in ao 




M 12 


yrnoBOM npocBeT 


MM 


27 


3a>KMM aha KopoHnaToro CBepna 




QuickIN Plus 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


WM 


Bee cornacHo EPTA 


Kf 


3,3 



B u,eHy bxoaht: 

1 Apenb Ann KopoHnaToro cBepneHkm no MeTanny KBH 25, 
1 ueHTpkipyramee CBepno, 1 Ao6aBOHHaa pyKOflTKa, 1 6annoH 
enpefl Ana CBepneHi/m, 1 nnacTMaccoBbin neMOAaH Ann 

MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 1 35 
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,Z\MaMeTp CBepna 

MM 


KopOHHtiTOe CBCpilO C TBep AOCF1 JiaBH bl MM HanaMKaMM 

m xboctobmkom QuicklN-PLUS 

MaKCMManbHa?) croMKOCTb 6naroAapa TBepAoennaBHbiM 
HanaMKaM. llpeBocxoAHafl npon3BOAHTenbHocTb pe3KM no BceM 
pacnpocTpaHeHHbiM MeTannaM. 

MeTpMHecKkie pa3Mepw, rny6nHa pe3a 20 mm, 0 cBepneHMA 
crann ao 25 mm, 0 cBepnem/m anioMMHMfl ao 30 mm. 

HoMep 3aKa3a 


15 


6 31 30 015 01 0 


16 


6 31 30 016 01 0 


17 


6 31 30 017 01 0 


18 


6 31 30 018 01 0 


19 


6 31 30 019 01 0 


20 


6 31 30 020 01 0 


21 


6 31 30 021 01 0 


22 


6 31 30 022 01 0 


23 


6 31 30 023 01 0 


24 


6 31 30 024 01 0 


25 


6 31 30 025 01 0 


26 


6 31 30 026 01 0 


27 


6 31 30 027 01 0 


28 


6 31 30 028 01 0 


29 


6 31 30 029 01 0 


30 


6 31 30 030 01 0 




KopoHnaToe CBepno c TBep AOcn/iaBHbiMM HanaMKaMM 
m xboctobmkom QuicklN-PLUS 

MaKCkiManbHaa croMKOCTb 6naroAapa TBepAoennaBHbiM 
HanaMKaM. llpeBocxoAHafl npon3BOAHTenbHocTb pe3KM no BceM 
pacnpocTpaHeHHbiM MeTannaM. 

AifiMMnRNP pa3Mepbi, rny6nHa pe3a 20 mm/3/4 AioMMa. 


Vc/ CB6pn 

EAMHMU,bl 


,A,kiaMeTp CBepna 

mm HoMep 3aKa3a 


9/16 


14,29 6 31 30 200 01 0 


5/8 


15,88 6 31 30 201 01 0 


11/16 


17,46 6 31 30 202 01 0 


3/4 


19,05 6 31 30 203 01 0 


13/16 


20,64 6 31 30 204 01 0 


7/8 


22,23 6 31 30 205 01 0 


15/16 


23,81 6 31 30 206 01 0 


1 


25,40 6 31 30 207 01 0 


1-1/16 


26,99 6 31 30 208 01 0 


1-1/8 


28,58 6 31 30 209 01 0 


1-3/16 


30,16 6 31 30 210 01 0 





KopoHnaToe csep.no c TBep Aocn jiaBHbi mm HananKaMM, 
noKpbiTMeM TiAIN m xboctobmkom QuicklN-PLUS 

MaKCkiManbHaa croMKOCTb 6naroAapa TBepAoennaBHbiM 
HanaMKaM. IHpeBOCxoAHafl npoM3BOAMTenbHocTb pe3KM no BceM 
pacnpocTpaHeHHbiM MeTannaM, noBbiweHHafl Ha 20 % CKopocTb 
pa6oTbi, yMeHbiueHHoe yennne pe3aHkm m noAann 6naroAap?i 
noKpbiTHio TiAIN. 

MeTpMHecKMe pa3Mepw, rny6MHa pe3a 20 mm, 0 cBepneHkm 
CTanM ao 25 mm, 0 cBepneHM^i aniOMMHMfl ao 30 mm. 


,A,kiaM€Tp CBepna 

MM 


HoMep 3a«a3a 


14 


6 31 30 11401 0 


15 


6 31 30 115 01 0 


16 


6 31 30 116 01 0 


17 


6 31 30 117 01 0 


18 


6 31 30 118 01 0 


19 


6 31 30 119 01 0 


20 


6 31 30 120 01 0 


21 


6 31 30 121 01 0 


22 


6 31 30 122 01 0 


23 


6 31 30 123 01 0 


24 


6 31 30 124 01 0 


25 


6 31 30 125 01 0 


26 


6 31 30 126 01 0 


27 


6 31 30 127 01 0 


28 


6 31 30 128 01 0 


29 


6 31 30 129 01 0 


30 


6 31 30 130 01 0 




KopoHnaToe CBepjio c TBep Aocn JiaBHbi mm HananKaMM, 
noKpbiTMeM TiAIN m xboctobmkom QuicklN-PLUS 

MaKCMManbHas cTOMKOCTb 6naroAap?i TBepAoennaBHbiM 
HanaMKaM. IHpeBocxoAHafl npoM3BOAMTenbHocTb pe3KM no BceM 
pacnpocTpaHeHHbiM MeTannaM, noBbiweHHafl Ha 20 % CKopocTb 
pa6oTbi, yMeHbiueHHoe yennne pe3aHM?i m noAann 6naroAap?i 

nOKpblTMKD TiAIN. 

AioMMOBbie pa3Mepbi, rny6MHa pe3a 20 mm/3/4 AioMMa. 


so cBepn 

EAHHMU,bl 


AnaMeTp CBepna 

mm HoMep 3a«a3a 


9/16 


14,29 6 31 30 300 01 0 


5/8 


15,88 6 31 30 301 01 0 


11/16 


17,46 6 31 30 302 01 0 


3/4 


19,05 6 31 30 303 01 0 


13/16 


20,64 6 31 30 304 01 0 


7/8 


22,23 6 31 30 305 01 0 


15/16 


23,81 6 31 30 306 01 0 


1 


25,40 6 31 30 307 01 0 


1-1/16 


26,99 6 31 30 308 01 0 


1-1/8 


28,58 6 31 30 309 01 0 


1-3/16 


30,16 6 31 30 310 01 0 



> P OHKM 



c Tee 



PAOC 



rmaBHbiMM HanaMKaM* 



AnaMeTp CBepna 

MM 


KopoHKa c TBep Aocn JiaBHbi mm HanaMKaMH m xboctobm- 
kom QuicklN-PLUS 

C TBepAoennaBHbiMM HananKaMM aha onTMManbHOM ctomkoctm 
m 3cj)cj)eKTMBHoro cBepneHMA MeTannMHecKMx nMCTOB TonmM- 

HOM AO 4 MM. 

MeTpMHecKMe pa3Mepbi: rny6MHa pe3a 4 mm. 

HoMep 3aKa3a 


14 




6 31 31 014 01 0 


15 




6 31 31 015 01 0 


16 




6 31 31 016 01 0 


17 




6 31 31 017 01 0 


18 




6 31 31 018 01 0 


19 




6 31 31 019 01 0 


20 




6 31 31 020 01 0 


21 




6 31 31 021 01 0 


22 




6 31 31 022 01 0 


23 




6 31 31 023 01 0 


24 




6 31 31 024 01 0 
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25 


6 31 31 025 01 0 


26 


6 31 31 026 01 0 


27 


6 31 31 027 01 0 


28 


6 31 31 028 01 0 


29 


6 31 31 029 01 0 


30 


6 31 31 030 01 0 


31 


6 31 31 031 01 0 


32 


6 31 31 032 01 0 


33 


6 31 31 033 01 0 


34 


6 31 31 034 01 0 


35 


6 31 31 035 01 0 


36 


6 31 31 036 01 0 


37 


6 31 31 037 01 0 


38 


6 31 31 038 01 0 


39 


6 31 31 039 01 0 


40 


6 31 31 040 01 0 


41 


6 31 31 041 01 0 


42 


6 31 31 042 01 0 


43 


6 31 31 043 01 0 


44 


6 31 31 044 01 0 


45 


6 31 31 045 01 0 


46 


6 31 31 046 01 0 


47 


6 31 31 047 01 0 


48 


6 31 31 048 01 0 


49 


6 31 31 049 01 0 


50 


6 31 31 050 01 0 


51 


6 31 31 051 01 0 


52 


6 31 31 052 01 0 


53 


6 31 31 053 01 0 


54 


6 31 31 054 01 0 



KopoHKa c TBepAOcn/iaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobm- 
kom QuicklN-PLUS 

C TBepAocnnaBHbiMki HanaMKaMM Arm onTMManbHOM ctomkoctm 
m 3cj)cj)eKTMBHoro cBepneHMA MeTannMHecKMx hmctob Tonmn- 
hom ao 4 MM. 

AKDMMOBbie pa3Mepw, rny6nHa pe3a 4 mm/5/32 AKDMMa. 



0 CBepn 
EAMHklUbl 


AwaMeTp cBepna 

MM 


HoMep 3aKa3a 


9/16 


14,29 


6 31 31 200 01 0 


5/8 


15,88 


6 31 31 201 01 0 


11/16 


17,46 


6 31 31 202 01 0 


3/4 


19,05 


6 31 31 203 01 0 


13/16 


20,64 


6 31 31 204 01 0 


7/8 


22,23 


6 31 31 205 01 0 


15/16 


23,81 


6 31 31 206 01 0 


1 


25,40 


6 31 31 207 01 0 


1-1/16 


26,99 


6 31 31 208 01 0 


1-1/8 


28,58 


6 31 31 209 01 0 


1-3/16 


30,16 


6 31 31 210 01 0 


1-1/4 


31,75 


6 31 31 211 01 0 


1-5/16 


33,34 


6 31 31 212 01 0 


1-3/8 


34,93 


6 31 31 213 01 0 


1-7/16 


36,51 


6 31 31 214 01 0 


1-1/2 


38,10 


6 31 31 215 01 0 


1-9/16 


39,19 


6 31 31 216 01 0 


1-5/8 


41,28 


6 31 31 217 01 0 


1-11/16 


42,86 


6 31 31 218 01 0 


1-3/4 


44,45 


6 31 31 219 01 0 


1-1 3/16 


46,04 


6 31 31 220 01 0 


1-7/8 


47,63 


6 31 31 221 01 0 


1-1 5/16 


49,21 


6 31 31 222 01 0 


2 


50,80 


6 31 31 223 01 0 


2-1/16 


52,39 


6 31 31 224 01 0 



2-1/8 53,98 6 31 31 225 01 0 



KopoHKHCT.epAOcni.a.H H MH HananKaMH A nn caepnennn T py6 

KopoHKa c TBepAOcn jiaBHbi mm HanaMKaMM aia 
CBepjieHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 

C TBepAOcnnaBHbiMki HanaMKaMM Ana onTMManbHOM ctomkoctm 
npM Mcnonb30BaHMM Ha Tpy6ax m M3omyTbix noBepxHocrax 

C TOniUMHOM CTeHKM AO 4 MM. 

MeTpMHecKMe pa3Mepbi: rny6MHa pe3a 4 mm. 



AMaMeTp CBepna 




MM 


HoMep 3aKa3a 


Z I 


Z 71 71 401 fi1 n 
D J I J I 4Z I U I u 


11 

ZZ 


Z 71 "51 All fi1 H 
D J I J I 4ZZ U I u 


l"i 


Z 71 71 All fM (\ 
b j 1 j 1 4Z.5 U 1 U 


1A 
Z4 


Z 71 "31 A1AM C\ 
D j I j I 4Z4 U I U 


1 C 


Z 71 "31 Al C M C\ 
O j I j I 4ZD U I U 


1L 
Zb 


Z 71 "31 4TZ fi1 C\ 
O j I j I 4Z(5 U I u 


11 
LI 


z 71 71 ni n 

O j I j I 4Z/ U I u 


10. 
Zo 


Z 71 "31 A1Q M C\ 
O j I j I 4Zo U I u 


1Q 
Z7 


Z 71 "31 A1Q M C\ 
O j I j I 4Z7 U I u 


7H 


z 71 71 Ai(\ ni n 

O j I j I 4.5U U I U 


"51 
5 I 


z 71 71 471 ni n 

D J I J I 4.5 I U I U 


71 
5 Z 


z 71 71 aii ni n 

O j I j I 4.5Z U I U 


77 
jj 


Z 71 71 477 ni n 


74 
.54 


Z 71 71 474 ni n 
O j I j I 4.54 U I U 


"5 R 
JJ 


z 71 71 47>; ni n 

O Ji j I ^jj Ul u 


7Z 


Z 71 71 A7C fM (\ 

o 5 I 5 I 4.50 U I U 


77 


Z 71 71 477 M C\ 
O j I j I 4.5/ U I U 


7Q 
So 


Z 71 71 47Q m n 
O j I j I 4.50 U I U 


7Q 

J7 


Z 71 71 47Q m n 
O j I j I 4.57 U I U 


4U 


Z 71 71 44H m n 
O J I j I 44U U I U 


41 
4 I 


A 71 71 441 ni n 
(5 J I J I 44 I Ul u 


42 


6 31 31 442 01 0 


43 


6 31 31 443 01 0 


44 


6 31 31 444 01 0 


45 


6 31 31 445 01 0 


46 


6 31 31 446 01 0 


47 


6 31 31 447 01 0 


48 


6 31 31 448 01 0 


49 


6 31 31 449 01 0 


50 


6 31 31 450 01 0 


51 


6 31 31 451 01 0 


52 


6 31 31 452 01 0 


53 


6 31 31 453 01 0 


54 


6 31 31 454 01 0 
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Kopom<a c TBep AOcn/iaBHbiMM HanaiiKaMH ajih 
CBep/ieHMJi Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 

C TBepAocnnaBHbiMM HanatiKaMM aha onTMManbHOM ctomkoctm 
npki ncnonb30BaHnn Ha Tpy6ax m M3omyTbix noBepxHocimx 

C TOniUMHOM CTeHKM AO 4 MM. 

AioMMOBbie pa3Mepw, rny6nHa pe3a 4 mm/5/32 AK)MMa. 



0 CBepn 

EAMHML^bl 




A^aMeTp cBepna 


HoMep 3aKa3a 


7/8 




22,23 


6 31 31 605 01 0 


15/16 




23,81 


6 31 31 606 01 0 


1 




25,40 


6 31 31 607 01 0 


1-1/16 




26,99 


6 31 31 608 01 0 


1-1/8 




28,58 


6 31 31 609 01 0 


1-3/16 




30,16 


6 31 31 610 01 0 


1-1/4 




31,75 


6 31 31 611 01 0 


1 -5/1 6 




33,34 


6 31 31 612 01 0 


1-3/8 




34,93 


6 31 31 613 01 0 


1-7/16 




36,51 


6 31 31 614 01 0 


1-1/2 




38,10 


6 31 31 615 01 0 


1-9/16 




39,19 


6 31 31 616 01 0 


1-5/8 




41,28 


6 31 31 617 01 0 


1-11/16 




42,86 


6 31 31 618 01 0 


1-3/4 




44,45 


6 31 31 619 01 0 


1-1 3/16 




46,04 


6 31 31 620 01 0 


1-7/8 




47,63 


6 31 31 621 01 0 


1-1 5/16 




49,21 


6 31 31 622 01 0 


2 




50,80 


6 31 31 623 01 0 


2-1/16 




52,39 


6 31 31 624 01 0 


2-1/8 




53,98 


6 31 31 625 01 0 




UeHTpnp 


y\oiu,ne ceepjia 






j£ L^eHTpMpyioiMMe CBep/ia 




. 

LUT/H36 
HIT. 






HoMep 3aKa3a 


1 






6 31 14 038 01 0 


5 






6 31 14 038 02 0 




Hape3aHne pe3b6bi ao 




| L^aHroBbiM naTpoH 

■F c uaHroBbiM 3a>KMMOM 6/7/9 mm 




HoMep 3aKa3a 








6 32 06 067 02 0 




3a>KM 


Mbl 






Arm (MaflTHMKOBoro) uaHroBoro naTpoHa 


0 pe3b6bl 


0 

MM 


HeTbipexrpaHHMK 

MM 


HoMep 3aKa3a 


M4/M6 


4,5 


3,4 


6 32 06 065 00 5 


M5/M8 


6 


4,9 


6 32 06 066 00 8 


M 10 


7 


5,5 


6 32 06 070 00 6 


M 12 


9 


7 


6 32 06 075 00 4 


M 8 


8 


6,2 


6 32 06 078 00 9 


M 10 


10 


8 


6 32 06 079 00 3 



HoMep 3at<a3a 



Ky/iaHKOBbiM naTpoH 

Arm HenocpeACTBeHHOM ycraHOBKM mcthmkob noA 
pa3Mep 2,8 - 9,0 mm, c khkdhom 



CraKaH aia crpy>KKM 

3amniuaeT ot KOHTaKTa c ropflHen m ocrpoM crpy>KKOki. 



HoMep 3at<a3a 



3 21 74 01 3 01 0 



Cnpen Ann CBepieHMfl 

Cnpeti b 6annoHHMKe, 300 mh, Arm yBenkiHeHMA cpoKa cny>t<6bi 
CBepn, onTMManbHOM npon3BOAHTenbHocTM pe3KM 
m ynyHUjeHMA oTBOAa CTpy>KKn. 



HoMep 3aKa3a 



3 21 32 031 00 0 



HoMep 3at<a3a 
6 31 06 017 01 0 



yAlHHMTejlb 

Ann ncnonb30BaHMfl Ha y3KMx, rny6oKMx mhm cTyneHHaTbix 
noBepxHocT?ix. Xboctobmk QuicklN-PLUS, Ann Ha 100 mm, 
BKnraHa?i nepexoAHMK m ueHTpMpyramee CBepno. 



flepexoAHHK c QuicklN-Plus Ha B16 



HoMep 3at<a3a 
6 39 01 047 00 0 



HoMep 3aKa3a 
6 39 01 054 00 0 



* A 



3a>KMM 
MM 



riepexoAHHK QuickIN Plus Ha 1/2" UNF 




CBepjiMJibHbiM naTpoH c 3y6naTbiM bchuom 

Ann nocaAKM Ha KOHyc B 16 



Bee 



HoMep 3aKa3a 



1,5-13 



0,41 



6 32 02 030 01 5 



EbicTpo3a>KMMHbie CBepjiMJibHbie naTpoHbi 

Arm nocaAKM Ha KOHyc B 1 6 

HaKOHeHHMK cj)opMbi R, c orpaHMHMTeneM 3a>KMMHoro ycMHMfl 



3a>KMM 
MM 

1 -13 



Bee 



0,56 



HoMep 3at<a3a 
6 32 04 032 00 6 



EbicTpo3a>KMMHbie CBepjiMJibHbie naTpoHbi 

OAHorMnb30BbiM MeTanriMHecKMM 6bicTpo3a>KHMHbiH naTpoH 
Supra SKE c orpaHMHMTeneM 3a>KMMHoro ycMHMfl, KpenneHMe 
CBepriMnbHoro naTpoHa 1/2-20 UNF 



3a>KMM 
MM 



Bee 



HoMep 3at<a3a 



3-16 



0,56 



6 32 05 038 01 0 



EbicTpo3a>KMMHbie CBepjiMJibHbie naTpoHbi 

OAHOrMHb30BblM 6 bl CTp033>KM M H bl M MeTanJIMHeCKMM naTpOH 

Supra SKE c orpaHMHMTeneM 3a>KMMHoro ycMHMfl m KpenneHMeM 
QuickIN Plus 



3a>KMM 
MM 



HoMep 3aKa3a 



3-16 



6 39 01 054 01 0 



6 32 06 018 01 0 
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KBB 



► 5a30Bbie (|>yHKi4kiki Arm KopoHHaToro CBepnei-ikm 

► l~lpoHHafl KOHCTpyKUMfl Arm cno>KHbix cnynaeB 
npuMeHeHMfl. 

► CucTeMa BHyTpeHHeM npoKnaAKM Ka6erm 
aneKTpoABuraTenfl. 



■_ J- 



KBB 30 KBB 38 KBB 40 KBB 60 





Hpe3BblHaMHO KOMnaKTHbIM 

MHCTpyMeHT Ann CBepneHkm 
Ha cTpoHTenbHbix nnomaA- 
Kax. 


Ana TOHHoro cBepneHmi Ha 
CTpoHTenbHbix nnomaAKax. 


KoMnaKTHbiki cTaHOK co cra- 
UHOHapHbiM ABHraTeneM Ann 
pa6oT b ycnoBMflx orpaHM- 
neHHoro npocTpaHCTBa. 


CTaHOK C AByXCKOpOCTHbIM 

peAyKTopoM m rny6nHOM 
CBepneHHfl ao 75 mm Ana 
pa6oTbi b MacTepcKMx 




139 


139 


139 


140 


KopoHHaToe CBepneHkie MeTanna, 

0 AO 30 MM 


KopoHHaToe CBepneHkie MeTanna, 

0 AO 40 MM 






▲▲ ▲▲ 


KopoHHaToe CBepneHkie MeTanna, 

0 AO 60 MM 


Mcnonb30BaHne KopoHHaTbix cBepn 
H3 6bicTpope>Kymeki cranki (HSS) 


▲▲ 


▲▲ 


▲▲ 


klcnonb30BaHne KopoHHaTbix 
CBepn HM 


▲ 


▲ 


▲ 


▲ 


Pa6oTa b orpaHnneHHOM 
n pocTpaH CTBe 


▲▲ 




▲▲ 


Pa6oTa oahom pyKOM ▲▲▲▲▲▲▲▲ 


Pa6oTbi Ha ronoBOM 


▲▲ 


▲▲ 


▲▲ ▲ 


MoHTa>KHbie pa6oTbi 


▲A 


▲A 


▲▲ 


▲ 


Pa6oTbi b MacTepcKOM 


▲▲ 


▲▲ 


▲▲ ▲▲ 


Make. 0 KopoHHaToro CBepna HSS 
(mm) 


30 


38 


40 


60 


MaKc. rny6nHa cBepneHHfl 
KopoHHaToro CBepna (mm) 


50 


50 


50 


75 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb (Bt) 


750 


1 050 


1 100 


1 400 


3(j)ct)eKTHBHafl MOlUHOCTb (Bt) 


430 


530 


610 


770 


CKopocTb BpameHMfl Ha xonocTOM 
xoAy (o6/mmh) 


740 


480 


450 




nepeAana (o6/mmh) 






330 


nepeAana (o6/mmh) 








660 


CkopocTb BpameHHA noA Harpy3KOM 
(o6/mmh) 


430 


330 


280 


nepeAana (o6/mmh) 








180 


nepeAana (o6/mmh) 






340 


3a>KMM Ana KopoHHaToro CBepna 


3/4" Weldon 


3/4" Weldon 


3/4" Weldon 


3/4" Weldon 


Xoa (mm) 


65 


65 


65 


92 


YcMnne yAep>Ki/iBaHi/m MamMTOM (H) 


9 000 


9 000 


9 000 


11 000 


Pa3Mepbl MarHMTHOM CTOMKM (mm) 


178x95 


178x95 


165x102 


191 x102 


Ka6enb c niTeKepoM (m) 


3,8 


3,8 


3,8 


3,8 


Bee cornacHO EPTA (Kr) 


10,5 


12,9 


12,8 


23,9 



▲ npi/iroAHOCTb Hai/inyHLuafl npi/iroAHOCTb 
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MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KBB 30 



7 272 01 61 00 0 



4014586700212 



01 



Hpe3BbinaMHO KOMnaKTHbiM MHCTpyivieHT aha CBepneHi/m Ha CTponTenbHbix nnoiuaAKax. 




MaKC. 0 KOpOHHSTOrO CBGpnS HSS 




30 


MaKC. rny6kma cBepneHUfl 
KopoHnaToro CBepna 


MM 


50 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


750 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


430 


CKopocTb BpaiueHMjq Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


740 


CKopocTb BpameHHfl noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


430 


3a>KMM Arm KopoHnaToro CBepna 




3/4" Weldon 


Xoa 


MM 


65 


YcHHMe yAep>KMBaHHfl MamMTOM 


H 


9 000 


Pa3Mepbl MarHMTHOM CTOMKM 


MM 


178x95 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


3,8 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


10,5 



B ueHy bxoamt: 

1 neMOAaHHMK, 1 eMKocTb Arm CO>K, 1 peMeHb aha 
KpenneHMA, 1 KpranoK aha CTpy>KKn, 2 ueHTpoBOHHbix ujTMc))Ta, 

1 TOpUOBbIM UJeCTkirpaHHblM KfllOH Ha 5 MM, 1 yCTpOMCTBO 
3aiUMTbl OT npHKOCHOBeHMfl 

CBeAeHMA o npi/iHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 140 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KBB 38 7 272 02 61 00 0 

Ana TOHHoro CBepneHi/m Ha CTponTenbHbix nnoiuaAKax. 



faff 



MaKC. 0 KopoHnaToro CBepna HSS 


MM 


38 


Make. rny6nHa cBepneHHfl 
KopoHnaToro CBepna 


MM 


50 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


1 050 


3(j)cj)eKTHBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


530 


CKopocTb BpaiueHMjq Ha xo/ioctom xoAy 


o6/mmh 


480 


CKopocTb BpameHMfl noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


330 


3a>KMM Arm KopoHnaToro CBepna 




3/4" Weldon 


Xoa 


MM 


65 


YcMnkie yAep>KMBaHM?i MamMTOM 


H 


9 000 


Pa3Mepbl MarHMTHOM CTOMKM 


MM 


178x95 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


3,8 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


12,9 



4014586700328 



01 



B ueHy bxoamt: 

1 neMOAaHHMK, 1 eMKOCTb Arm CO>K, 1 peMeHb Arm 
KpenneHMA, 1 KpionoK Ann CTpy>KKM, 2 ueHTpoBOHHbix ujTMcjrra, 

1 yCTpOMCTBO 3aiUMTbl OT npMKOCHOBeHMfl, 1 TOpUOBbIM 

LuecTMrpaHHbiM KriKDH Ha 5 mm, 1 TpaHcnopTMpoBOHHan pyHKa 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 140 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KBB 40 



7 272 03 61 00 0 



4014586700502 



01 



KoMnaKTHbiM cTaHOK co CTaunoHapHbiM ABuraTeneM aha pa6oT b ycnoBM^x orpaHnneHHoro npocTpaHCTBa. 




MaKC. 0 KopoHnaToro CBepna HSS 


MM 


40 


MaKC. rny6MHa cBepneHMA 
KopoHnaToro CBepna 


MM 


50 


HoMMHanbHafl noTpe6rmeMaa 

MOlUHOCTb 


Bt 


1 100 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


610 


CKopocTb BpameHMfl Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


450 


CKopocTb BpaiueHMA noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


280 


3a>KMM Arm KopoHnaToro CBepna 




3/4" Weldon 


Xoa 


MM 


65 


YcMHMe yAep>KMBaHM?i MamMTOM 


H 


9 000 


Pa3Mepbl MarHMTHOM CTOMKM 


MM 


165x102 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


3,8 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


12,8 



B ueHy bxoamt: 

1 neMOAaHHMK, 1 eMKOCTb Arm CO>K, 1 peMeHb Arm 
KpenneHMA, 1 KpionoK Arm cTpy>KKM, 2 ueHTpoBOHHbix iiiTMcJ)Ta, 

1 yCTpOMCTBO 3aiUMTbl OT npMKOCHOBeHMfl, 1 TOpUOBbIM 
LLieCTMrpaHHblM KHKDH Ha 5 MM 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 140 



139 



KBB 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KBB 60 7 272 04 61 00 0 401 458670041 0 

CraHOK c AByxcKopocTHbiM peAyKTopoM m rny6nHOM CBepnem/m ao 75 mm aha pa6oTbi b MacrepcKkix 



01 




MaKc. 0 KopoHnaToro CBepna HSS 


MM 


6U 


Mai/f rnvfii/ii-ia rRPnnPMMa 
i idrxL.. i j lyuKiria ldcuj icnn>i 

KopoHnaToro CBepna 


MM 


75 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


1 400 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


770 


CKopocTb BpaiueHMjq Ha xonocTOM xoAy 






1 -a nepeAana 


o6/mmh 


330 


2-jq nepeAana 


o6/mmh 


660 


CKopocTb BpameHMA noA Harpy3KOM 






nepeAana 


o6/mmh 


180 


2-?i nepeAana 


o6/mmh 


340 


3a>KMM Ana KopoHnaToro CBepna 




3/4" Weldon 


Xoa 


MM 


92 


ycMHMe yAep>KMBaHM?i MamMTOM 


H 


11 000 


Pa3Mepbi MamnTHOM ctomkm 


MM 


191 x102 


Ka6enb c nueKepoM 


M 


3,8 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


23,9 



B neny bxoaht: 

1 neMOAaHHMK, 1 eMKocTb Ana CO>K, 1 peMeHb aha 
KpenneHMA, 1 KpranoK aha CTpy>KKn, 2 ueHTpoBOHHbix ujTMc))Ta, 

1 yCTpOMCTBO 3aiUMTbl OT npMKOCHOBeHMfl, 1 TOpUOBbIM 

LuecTHrpaHHbiM KnioH Ha 5 mm, 1 TpaHcnopTkipoBOHHaa pyHKa 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 140 




HoMep 3aKa3a 



KoMnjieKT npMHaA-ne>KHOCTeM Best of Kernbohrer 
3/4" Weldon 

klHAycTpnanbHbiM cTaHAapT.MeTpMHecKMM pa3Mep, rny6kma 
pe3a 25 mm. 

Ha6op M3 4 KopoHHaTbix cBepn, 0 2x14 mm, 2 x 1 8 mm 
(rny6kma pe3a 25 mm), a TaK>t<e 1 ueHTpnpyramero LUTi/icjrra 
(80 mm) b nnacTMKOBOM neMOAaHHMKe. 



6 31 34 999 06 2 



> 




KoMnjieKT npMHaA^e>KHOCTeM Best of Kernbohrer 
3/4" Weldon 

BbicoKafl CTOMKOCTb. MeTpMHecKMe pa3Mepw, rny6MHa pe3a 
50 MM. 

Ha6op M3 4 KopoHHaTbix CBepn, 0 2x14 mm, 2 x 1 8 mm 
(rny6kiHa pe3a 50 mm), a TaK>t<e OAHoro ueHTpMpyramero 
ujTMcj)Ta (105 mm) b nnacTMKOBOM neMOAaHHMKe. 



HoMep 3aKa3a 



6 31 34 999 06 4 



KoMnjieKT npMHaA-ne>KHOCTeM Best of Kernbohrer 
3/4" Weldon 

MHAycTpManbHbiM CTaHAapT.MeTpMHecKMM pa3Mep, rny6MHa 
pe3a 25 mm. 

Ha6op M3 6 KopoHHaTbix CBepn, 0 12, 14, 16, 18, 20 m 22 mm 
(rny6MHa pe3a 25 mm), a TaK>Ke 2 ueHTpMpyraiuMx ujtmc()tob 
(80 mm) b nnacTMKOBOM neMOAaHHMKe. 



HoMep 3aKa3a 
6 31 34 999 06 1 



KoMnjieKT npHHaAJie>KHOCTeH Best of Kernbohrer 
3/4" Weldon 

BbicoKa?) CTOMKOCTb. MeTpMHecKMe pa3Mepw, rny6MHa pe3a 
50 MM. 

Ha6op M3 6 KopoHHaTbix CBepn, 0 12, 14, 16, 18, 20 m 22 mm 
(rny6MHa pe3a 50 mm), a T3K>Ke 2 ueHTpMpyraiuMx ujtm<|)tob 
(105 mm) b nnacTMKOBOM neMOAaHHMKe. 



s 



HoMep 3aKa3a 



6 31 34 999 06 3 



s 




HoMep 3aKa3a 



KoMnjieKT npMHaA-ne>KHOCTeM Best of Kernbohrer 
3/4" Weldon 

MaKCMManbHa?) CTOMKOCTb m npeBocxoAHaa 
npoM3BOAMTenbHocTb pe3aHM?i. MeTpMHecKMe pa3Mepw, 
rny6MHa pe3aHM?i 35 mm. 

Ha6op M3 6 KopoHHaTbix CBepn, 0 12, 14, 1 6, 1 8, 20 m 22 mm 
(rny6MHa pe3a 35 mm), a TaK>Ke 2 ueHTpMpyioiuMx ujtmc))tob 
(105 mm) b nnacTMKOBOM neMOAaHHMKe. 



6 31 27 714 02 0 



KopoHHaTbie ceepjia M3 6bicTpope>KyiueM CTa/in 


tlfk. 

AMaMeTp CBepna 

MM 


HSS Nova 25KopoHnaToe ceep.no c xboctobmkom 
3/4" Weldon 

MHAycTpManbHbiM CTaHAapT.MeTpMHecKMM pa3Mep, 
rny6MHa pe3a 25 mm. 

HoMep 3aKa3a 


12 




6 31 34 120 05 1 


13 




6 31 34 130 05 1 


14 




6 31 34 140 05 1 


15 




6 31 34 150 05 1 


16 




6 31 34 160 05 1 


17 




6 31 34 170 05 1 


18 




6 31 34 180 05 1 


19 




6 31 34 190 05 1 


20 




6 31 34 200 05 1 


21 




6 31 34 210 05 1 


22 




6 31 34 220 05 1 


23 




6 31 34 230 05 1 


24 




6 31 34 240 05 1 


25 




6 31 34 250 05 1 


26 




6 31 34 260 05 1 


27 




6 31 34 270 05 1 


28 




6 31 34 280 05 1 


29 




6 31 34 290 05 1 


30 




6 31 34 300 05 1 



140 



31 


6 31 34 310 05 1 


32 


6 31 34 320 05 1 


33 


6 31 34 330 05 1 


34 


6 31 34 340 05 1 


35 


6 31 34 350 05 1 


36 


6 31 34 360 05 1 


37 


6 31 34 370 05 1 


38 


6 31 34 380 05 1 


39 


6 31 34 390 05 1 


40 


6 31 34 400 05 1 


41 


6 31 34 410 05 1 


42 


6 31 34 420 05 1 


43 


6 31 34 430 05 1 


44 


6 31 34 440 05 1 


45 


6 31 34 450 05 1 


46 


6 31 34 460 05 1 


47 


6 31 34 470 05 1 


48 


6 31 34 480 05 1 


49 


6 31 34 490 05 1 


50 


6 31 34 500 05 1 


51 


6 31 34 510 05 1 


52 


6 31 34 520 05 1 


53 


6 31 34 530 05 1 


54 


6 31 34 540 05 1 


55 


6 31 34 550 05 1 


56 


6 31 34 560 05 1 


57 


6 31 34 570 05 1 


58 


6 31 34 580 05 1 


59 


6 31 34 590 05 1 


60 


6 31 34 600 05 1 




HSS Nova 50 KopoHHa-roe ceepjio c xboctobmkom 
3/4" Weldon 

BbicoKaa croMKocTb. MeTpMHecKMe pa3Mepbi, rny6nHa pe3a 50 mm. 



AnaMeTp cBepna 



12 


6 31 34 120 05 2 


13 


6 31 34 130 05 2 


14 


6 31 34 140 05 2 


15 


6 31 34 150 05 2 


16 


6 31 34 160 05 2 


17 


6 31 34 170 05 2 


18 


6 31 34 180 05 2 


19 


6 31 34 190 05 2 


20 


6 31 34 200 05 2 


21 


6 31 34 210 05 2 


22 


6 31 34 220 05 2 


23 


6 31 34 230 05 2 


24 


6 31 34 240 05 2 


25 


6 31 34 250 05 2 


26 


6 31 34 260 05 2 


27 


6 31 34 270 05 2 


28 


6 31 34 280 05 2 


29 


6 31 34 290 05 2 


30 


6 31 34 300 05 2 


31 


6 31 34 310 05 2 


32 


6 31 34 320 05 2 


33 


6 31 34 330 05 2 


34 


6 31 34 340 05 2 


35 


6 31 34 350 05 2 


36 


6 31 34 360 05 2 


37 


6 31 34 370 05 2 


38 


6 31 34 380 05 2 



39 6 31 34 390 05 2 



41 




6 31 34 410 05 2 


42 




6 31 34 420 05 2 


43 




6 31 34 430 05 2 


44 




6 31 34 440 05 2 


45 




6 31 34 450 05 2 


46 




6 31 34 460 05 2 


47 




6 31 34 470 05 2 


48 




6 31 34 480 05 2 


49 




6 31 34 490 05 2 


50 




6 31 34 500 05 2 


51 




6 31 34 510 05 2 


52 




6 31 34 520 05 2 


53 




6 31 34 530 05 2 


54 




6 31 34 540 05 2 


55 




6 31 34 550 05 2 


56 




6 31 34 560 05 2 


57 




6 31 34 570 05 2 


58 




6 31 34 580 05 2 


59 




6 31 34 590 05 2 


60 




6 31 34 600 05 2 


,A,kiaM6Tp CBspna 

MM 


HSS Nova 75 KopoHHa-roe ceepio c xboctobmkom 
3/4" Weldon 

MHAycTpkianbHbiki cTaHAapT.MeTpi/iHecKkiki pa3Mep, 
rny6kiHa pe3a 75 mm. 

HoMep 3aKa3a 


19 




6 31 34 190 05 3 


20 




6 31 34 200 05 3 


21 




6 31 34 210 05 3 


22 




6 31 34 220 05 3 


23 




6 31 34 230 05 3 


24 




6 31 34 240 05 3 


25 




6 31 34 250 05 3 


26 




6 31 34 260 05 3 


27 




6 31 34 270 05 3 


28 




6 31 34 280 05 3 


29 




6 31 34 290 05 3 


30 




6 31 34 300 05 3 


32 




6 31 34 320 05 3 


35 




6 31 34 350 05 3 


36 




6 31 34 360 05 3 


40 




6 31 34 400 05 3 


45 




6 31 34 450 05 3 


50 




6 31 34 500 05 3 


55 




6 31 34 550 05 3 


60 




6 31 34 600 05 3 



40 



6 31 34 400 05 2 



HSS Dura 25 KopoHnaToe ceep.no c xboctobmkom HSS Dura 50 KopoHnaToe CBep.no c xboctobmkom 

3/4"Weldon j| / .jS 3/4" Weldon 

TiN noKpbiTMe aia yBenMHeHMA cpoKa c/iy>K6bi m cHki>KeHkifl TpeHMfl. «■ Lpf, 1 ]j£rfi/ TiN noKpbiTMe aia yBenMHeHMfl cpoKa aiy>K6bi m cHM>KeHMfl TpeHMfl. 
MeTpkiHecKMki pa3Mep, rny6kiHa pe3a 25 mm. MeTpkinecKkiki pa3Mep, rny6kiHa pe3a 50 mm. 



AnaMeTp cBepna 

MM 


HoMep 3axa3a 


AnaMeTp CBepna 

MM 


HoMep 3axa3a 


12 


6 31 34 120 07 5 


12 


6 31 34 120 07 6 


13 


6 31 34 130 07 5 


13 


6 31 34 130 07 6 


14 


6 31 34 140 07 5 


14 


6 31 34 140 07 6 


15 


6 31 34 150 07 5 


15 


6 31 34 150 07 6 


16 


6 31 34 160 07 5 


16 


6 31 34 160 07 6 


17 


6 31 34 170 07 5 


17 


6 31 34 170 07 6 


18 


6 31 34 180 07 5 


18 


6 31 34 180 07 6 


19 


6 31 34 190 07 5 


19 


6 31 34 190 07 6 


20 


6 31 34 200 07 5 


20 


6 31 34 200 07 6 


21 


6 31 34 210 07 5 


21 


6 31 34 210 07 6 


22 


6 31 34 220 07 5 


22 


6 31 34 220 07 6 


23 


6 31 34 230 07 5 


23 


6 31 34 230 07 6 


24 


6 31 34 240 07 5 


24 


6 31 34 240 07 6 


25 


6 31 34 250 07 5 


25 


6 31 34 250 07 6 


26 


6 31 34 260 07 5 


26 


6 31 34 260 07 6 


27 


6 31 34 270 07 5 


27 


6 31 34 270 07 6 


28 


6 31 34 280 07 5 


28 


6 31 34 280 07 6 


29 


6 31 34 290 07 5 


29 


6 31 34 290 07 6 


30 


6 31 34 300 07 5 


30 


6 31 34 300 07 6 


31 


6 31 34 310 07 5 


31 


6 31 34 310 07 6 


32 


6 31 34 320 07 5 


32 


6 31 34 320 07 6 


33 


6 31 34 330 07 5 


33 


6 31 34 330 07 6 


34 


6 31 34 340 07 5 


34 


6 31 34 340 07 6 


35 


6 31 34 350 07 5 


35 


6 31 34 350 07 6 


36 


6 31 34 360 07 5 


36 


6 31 34 360 07 6 


37 


6 31 34 370 07 5 


37 


6 31 34 370 07 6 


38 


6 31 34 380 07 5 


38 


6 31 34 380 07 6 


39 


6 31 34 390 07 5 


39 


6 31 34 390 07 6 


40 


6 31 34 400 07 5 


40 


6 31 34 400 07 6 


41 


6 31 34 410 07 5 


41 


6 31 34 410 07 6 


42 


6 31 34 420 07 5 


42 


6 31 34 420 07 6 


43 


6 31 34 430 07 5 


43 


6 31 34 430 07 6 


44 


6 31 34 440 07 5 


44 


6 31 34 440 07 6 


45 


6 31 34 450 07 5 


45 


6 31 34 450 07 6 


46 


6 31 34 460 07 5 


46 


6 31 34 460 07 6 


47 


6 31 34 470 07 5 


47 


6 31 34 470 07 6 


48 


6 31 34 480 07 5 


48 


6 31 34 480 07 6 


49 


6 31 34 490 07 5 


49 


6 31 34 490 07 6 


50 


6 31 34 500 07 5 


50 


6 31 34 500 07 6 


51 


6 31 34 510 07 5 


51 


6 31 34 510 07 6 


52 


6 31 34 520 07 5 


52 


6 31 34 520 07 6 


53 


6 31 34 530 07 5 


53 


6 31 34 530 07 6 


54 


6 31 34 540 07 5 


54 


6 31 34 540 07 6 


55 


6 31 34 550 07 5 


55 


6 31 34 550 07 6 


56 


6 31 34 560 07 5 


56 


6 31 34 560 07 6 


57 


6 31 34 570 07 5 


57 


6 31 34 570 07 6 


58 


6 31 34 580 07 5 


58 


6 31 34 580 07 6 


59 


6 31 34 590 07 5 


59 


6 31 34 590 07 6 


60 


6 31 34 600 07 5 


60 


6 31 34 600 07 6 
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i 1 1 



KopoHnaToe csepno HM Ultra 35 c xboctobhkom 
3/4" Weldon 

MaKCMManbHafl croMKocrb n npeBocxoAHa?) npon3BOAHTenbH- 
ocTb pe3aHMfl. MeTpkiHecKkie pa3Mepw, rny6kma pe3am/m 35 mm. 



A^aMeTp cBepna 




MM 


HoMep 3aKa3a 


12 


6 31 27 714 01 0 


13 


6 31 27 715 01 0 


14 


6 31 27 716 01 0 


15 


6 31 27 717 01 0 


16 


6 31 27 718 01 0 


17 


6 31 27 719 01 0 


18 


6 31 27 720 01 0 


19 


6 31 27 721 01 0 


20 


6 31 27 722 01 0 


21 


6 31 27 723 01 0 


22 


6 31 27 724 01 0 


23 


6 31 27 725 01 0 


24 


6 31 27 726 01 0 


25 


6 31 27 727 01 0 


26 


6 31 27 728 01 0 


27 


6 31 27 729 01 0 


28 


6 31 27 730 01 0 


29 


6 31 27 731 01 0 


30 


6 31 27 732 01 0 


31 


6 31 27 733 01 0 


32 


6 31 27 734 01 0 


33 


6 31 27 735 01 0 


34 


6 31 27 736 01 0 


35 


6 31 27 737 01 0 


36 


6 31 27 738 01 0 


37 


6 31 27 739 01 0 


38 


6 31 27 740 01 0 


39 


6 31 27 741 01 0 


40 


6 31 27 742 01 0 


41 


6 31 27 743 01 0 


42 


6 31 27 744 01 0 


43 


6 31 27 745 01 0 


44 


6 31 27 746 01 0 


45 


6 31 27 747 01 0 


46 


6 31 27 748 01 0 


47 


6 31 27 749 01 0 


48 


6 31 27 750 01 0 


49 


6 31 27 751 01 0 


50 


6 31 27 752 01 0 


51 


6 31 27 753 01 0 


52 


6 31 27 754 01 0 


53 


6 31 27 755 01 0 


54 


6 31 27 756 01 0 


55 


6 31 27 757 01 0 


56 


6 31 27 758 01 0 


57 


6 31 27 759 01 0 


58 


6 31 27 760 01 0 


59 


6 31 27 761 01 0 


60 


6 31 27 762 01 0 





■^u=n ■ i i # LLem-pyioiMMe uiTMc|>Tbi 




A^nHa 

MM 


HoMep 3aKa3a 


80 


3 02 17 359 00 0 


100 


3 02 17 358 00 0 


125 


3 02 17 333 00 3 







HoMep 3at<a3a 



BaKyyM-njiacTMHa 

Ana HeMamkiTHbix MaTepi/ianoB m HernaAKkix noBepxHOcreki 
(pncj)neHa?i, rocjjpkipoBaHHafl cranb m t. a.)- Tpe6yeTca 
BaKyyMHbiki Hacoc. 

BaKyyMHaa nnacTkma 396 x 200 x 95 mm 



9 26 02 057 01 7 



BaKyyM-Hacoc 

Bcac 0,01 5 m 3 /mmh, -0,8 6ap, 92 Bt, Bee 2,5 Kr, BKniOHafl 
BcacbiBaiomnki LunaHr. 



HoMep 3at<a3a 



9 26 01 022 01 3 



rioACOCHa;i n/iacTMHa 

/ J A/ifl HeMarHMTHbix MaTepnanoB, 250 x 330 x 1 1 0 mm 




HoMep 3at<a3a 



9 26 02 054 01 6 



# 



HoMep 3at<a3a 



npMcnoco6iieHMe A"" ceepjieHMA Tpy6 

BKnraHa?i HaTAMKHyra rmMKy, Ana BbinormeHi/m oTBepcTMM 
b Tpy6ax c 0 ot 60 ao 300 mm, 220 x 1 30 mm. 



9 26 02 055 01 0 
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sa FEIN: 

► LUkipoKoe pa3Hoo6pa3ne b npuMeHeHnn 

► MaKCMManbHafl npocTOTa b ynpaBneHMM. 

► AonrnPi cpoK cny>K6bi v\ BbicoKaa HaAe>KHOCTb. 




CTp, 





KBM 32 Q 


KBM 80 auto 


KBM 80 U 


KBM 50 U 


KBM 50 Q 


KBM 50 auto 


KBM 65 U 




KOMnaKTHbIM 
M Mo6MnbHblM 

CTaHOK Ana 
KopoHnaToro 
CBepneHMA, ko- 

TOpblM MO>KHO 

Mcnonb30BaTb 
Ann MOHTa>K- 
Hbix pa6oT. 


MoiUHblM M 

MHTenneK- 
TyanbHbiM, 
nonHOCTbra aB- 

TOMaTMHeCKMM 

TpexcKopocT- 
hom CTaHOK Ann 

MaKCMManbHO 
3(|)(|)eKTMBHOM 

pa6oTbi b 

MaCTepCKMX. 


MoiUHblM 

MHOrO(j)yHK- 

UMOHanbHblM 

CTaHOK c Tpex- 

CKOpOCTHblM 

peAyKTopoM 
Ana yHMBep- 

CanbHOM M 
3(j)cj)eKTMBHOM 

pa6oTbi b 

MaCTepCKMX. 


YHMBepcanbHbiM 

MHOrO(j)yHK- 
UMOHanbHblM 

CTaHOK c AByx- 

CKOpOCTHblM 

peAyKTopoM 
Ana tm6kom 
pa6oTbi b Ma- 
CTepCKMX m Ha 

CTpOMTenbHblX 

nnomaAKax. 


JlerKMki ki MaKCki- 
ManbHo npocTOM 
b ynpaBneHMM 
CTaHOK c AByx- 

CKOpOCTHblM 

peAyKTopoM 

Anfl 3(|)c|>eKTMB- 

Horo CBepneHMA 

B MaCTepCKMX M 
Ha CTpOMTenb- 
HblX nnomaAKax. 


JlerKMM m 
MHTenneKTyanb- 

HblM, nonHOCTbKD 
aBTOMaTMHeCKMM 

AByxcKopocT- 

HOM CTaHOK. 
3KOHOMMT Bpe- 

Mfl M 3aTpaTbi B 
MaCTepCKMX M Ha 
CTpOMTenbHOM 

nnoiuaAKe. 


MoiUHblM 

MHOTOCj)yHK- 

UMOHanbHblM 

CTaHOK c AByx- 

CKOpOCTHblM 

peAyKTopoM 
Ann yHMBep- 

CanbHOM M 
3(j)cj)eKTMBHOM 

pa6oTbi b 

MaCTepCKMX. 


p- 


145 


157 


157 


145 


146 


146 


147 


KopoHHaToe CBepneHMe MeTanna, 0 ao 32 mm 


KopoHHaToe CBepneHMe MeTanna, 0 ao 50 mm ▲▲ ▲▲ 


KopoHHaToe CBepneHMe MeTanna, 0 ao 65 mm 


KopoHHaToe CBepneHMe MeTanna, 0 ao 80 mm 


CnnpanbHbie CBepna c naTpoHOM (DIN 338) AA AA AA AA AA AA AA 


CnnpanbHoe CBepno c xboctobmkom TMna 
KOHyca Mop3e (DIN 345) 




AA 


AA 


AA 




AA 


AA 


Hape3aHMe pe3b6w ao 


A 1 


AA 


AA 


AA 


AA 


AA 


AA 


3eHKOBKa 




AA 


AA 


AA 


A 


AA 


AA 


Pa3BepTKa 




AA 


AA 


AA 


A 


AA 


AA 


rionHOCTbK) aBTOMaTunecKoe CBepneHMe AA AA 


Pa6oTa OAHOM pyKOM AA AA AA AA AA AA 


Pa6oTbi Ha ronoBOM 


AA 


A 


A 


AA 


AA 


AA 


AA 


MoHTa>KHbie pa6oTbi 


AA 


A 


A 


AA 


AA 


AA 


AA 


Pa6oTbi B MaCTepcKOM AA AA AA AA AA AA AA 


MaKC. 0 KopoHnaToro CBepna (mm) 


32 


80 


80 


50 


50 


50 


65 


Make. 0 KopoHnaToro CBepna HSS (mm) 


32 


65 


65 


40 


40 


40 


45 


Make. rny6MHa CBepneHMe KopoHnaToro 
CBepna (mm) 


50 


50 


50 


50(75*) 


50 


50(75*) 


50(75*) 


Make. 0 cnMpanbHoro CBepna (mm) 


13 


18/32** 


32 


23 


16 


18/23** 


25 


Hape3aHMe pe3b6w ao 


M 12 


M27** 


M 27 


M 16 


M 16 


M 16** 


M 20 


MaKC. 0 3eHKOBKM (mm) 




50** 


50 


50 


31 


50** 


50 


MaKC. 0 pa3BepTKM (mm) 




31** 


31 


23 


16 


23** 


25 


HoMMHanbHafl noTpe6njReMaa MomHocTb (Bt) 


700 


2 000 


2 000 


1 200 


1 200 


1 200 


1 300 


3(j)ct)eKTMBHafl MOlUHOCTb (Bt) 


450 


900 


900 


610 


640 


610 


730 


CKopocTb BpaiueHMjq Ha xonocTOM xoAy (o6/mmh) 


550 














CKopocTb BpaiueHMA noA Harpy3KOM (o6/mmh) 


440 














nepeAana (o6/mmh) 




110-180 


110-180 


130-260 


130-260 


130-260 


120-240 


2-ji nepeAana (o6/mmh) 




160-260 


160-260 


260-520 


260-520 


260-520 


260-520 


TpeTb?i nepeAana (o6/mmh) 




350-580 


350-580 










3a>KMM Ann KopoHnaToro CBepna 


QuickIN 


QuickIN/ 
QuickIN MAX 


QuickIN/ 
QuickIN MAX 


QuickIN 
(3/4" Weldon: 
AU,CA,US,UK) 


QuickIN 
(3/4" Weldon: 
AU,CA,US,UK) 


QuickIN 
(3/4" Weldon: 
AU,CA,US,UK) 


QuickIN 
(3/4" Weldon: 
AU,CA,US,UK) 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




MK3 


MK3 


MK3 




MK3 


MK3 


Xoa (mm) 


135 


145 


145 


145 


145 


145 


145 


rionHbiM AMana30H xoAa (mm) 


260 


285 


285 


315 


315 


315 


315 


Anana30H kdctmpobkm cBepnunbHOM ctomkm (mm) 




±4,25 


±4,25 








±6 


Anana30H noBopoTa cBepnMnbHOM ctomkm 




±11° 


±11° 








±7° 


YcMnMe yAep>KMBaHMfl MamMTOM (H) 


9 000 


18 000 


18 000 


12 500 


12 500 


12 500 


14 000 


Pa3Mepbl MarHMTHOM CTOMKM (mm) 


160x80 


270 x 90 


270 x 90 


195x90 


195x90 


195x90 


205 x 95 


Ka6enb c ujTeKepoM (m) 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


Bee cornacHo EPTA (Kr) 


10,5 


26,4 


25,4 


13,9 


13,2 


16,2 


16,1 



BneKTpoHHoe yBenMHeHMe 
yAep>KMBaioLu,eM cMnw MarHMTa 
MHAMKauMfl yAep>KMBafomeM cMnw MamMTa 
ABTOMaTMHecKa?i noAana CBepna 
l~lpaBoe/neBoe BpameHMe 

CHM>KeHMe HMCna o6opOTOB C nOMOlUblO 
SneKTpOHMKM 

OyHKUMfl naMATM 

TaxosneKTpoHMKa Ana perynMpoBaHMA 
CKOpOCTM BpameHMA 
ripocKanb3biBaioiuafl Mycjrra — 
orpaHMHMTenb Bpamaiomero MOMeHTa 



A npMroAHOCTb 

1 TonbKO c pe3b6oHape3HbiM annapaTOM 



LA HaMnyniuafl npMroAHOCTb 

* C npMHaAne>KHocTflMM no AononHMTenbHOMy 3aKa3y. 



• MMeeTCfl 

** TonbKO b pyHHOM pe>KMMe 



144 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KBM 32 Q 7 270 27 00 23 5 401 4586850771 

KoMnaKTHbiM m Mo6nnbHbiM CTaHOK aha KopoHnaToro CBepneHMA, KOTopbiPi mo>kho ncnonb30BaTb aha MOHTa>KHbix pa6oT. 



01 




MaKC. 0 KopoHnaToro CBepna 


MM 


32 


Make. 0 KopoHnaToro CBepna HSS 


MM 


32 


Make. rny6nHa cBepnem/m KopoHnaToro 
CBepna 


MM 


50 


MaKC. 0 cnkipanbHoro CBepna 


MM 


13 


Hape3aHne pe3b6w ao 


M 12 


HoMi/iHanbHaa noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


700 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


450 


CKopocrb BpameHMfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


550 


CKopocTb BpameHHfl noA Harpy3KOM 


o6/mmh 


440 


3a>KMM Arm KopoHnaToro CBepna 


QuickIN 


Xoa 


MM 


135 


rionHbiki Anana30H xoAa 


MM 


260 


YcMnkie yAep>KMBaHHfl MamMTOM 


H 


9 000 


Pa3Mepbl MarHMTHOM CTOMKM 


MM 


160x80 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


I— 


Bee cornacHO EPTA 


Kf 


10,5 



B neny bxoaht: 

1 neMOAaHHHK, 1 Hacoc CMa30HHo-oxna>KAaK)iueki >kmakoctm, 
1 peMeHb Ana KpenneHMA, 1 ueHTpoBOHHbix LUTn<)>Ta, 

1 yCTpOMCTBO 3aiUMTbl OT npMKOCHOBeHMfl 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 147 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KBM 50 U 



4014586872995 



7 270 40 61 00 0 

yHMBepcanbHbiM MHoroc|)yHKi4MOHanbHbiM CTaHOK c AByxcKopocTHbiM peAyKTopoM aha tmSkom pa6oTbi B MaCTepCKMX 
m Ha CTponTenbHbix nnoiuaAKax. 

B ueHy bxoaht: 

1 neMOAaHHMK, 1 eMKocTb Ana CO>K, 1 peMeHb aha 

KpenneHMfl, 1 KpiOHOK AHA CTpy>KKM, 1 U.eHTpOBOHHblX 
UJTM(()Ta, 1 yCTpOMCTBO 3aiUMTbl OT npMKOCHOBeHMfl, 
1 kjimh Arm Bbl6klBKM MHCTpyMeHTa 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 147 



01 




MaKC. 0 KopoHnaToro CBepna 


MM 


50 


MaKC. 0 KopoHnaToro CBepna HSS 


MM 


40 


MaKC. rny6nHa cBepneHHfl 
KopoHnaToro CBepna 


MM 


50(75*) 


MaKC. 0 cni/ipanbHoro CBepna 


MM 


23 


Hape3aHMe pe3b6w ao 




M 16 


MaKC. 0 3eHKOBKM 


MM 


50 


MaKC. 0 pa3BepTKM 


MM 


23 


HoMMHanbHa?i noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3<j)cj)eKTHBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


610 


CKopocTb BpameHHfl noA 
Harpy3KOH 






1-jr nepeAana 


o6/mmh 


130-260 


2-?i nepeAana 


o6/mmh 


260-520 


3a>KMM Ann KopoHnaToro CBepna 




QuickIN 
(3/4" Weldon: 
AU,CA,US,UK) 


3a>KMM HHCTpyMeHTa 




MK3 


Xoa 


MM 


145 


rionHbiM Anana30H xoAa 


MM 


315 


ycMnne yAep>KMBaHM?i MamMTOM 


H 


12 500 


Pa3Mepbl MarHMTHOH CTOMKM 


MM 


195x90 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


13,9 



* C npMHaAne>KHOCTflMM no AononHMTenbHOMy 3aKa3y. 



145 



KBM 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KBM 50 Q 7 270 41 61 00 0 4014586872834 01 

JlerKMM M MaKCMManbHO npOCTOM B ynpaBneHMM CTaHOK C AByXCKOpOCTHbIM peAyKTOpOM AHfl 3(()C|)eKTMBHOrO CBepneHMA B MacTepcKnx 

m Ha CTponTenbHbix nnoiuaAKax. 




MaKC. 0 KopoHnaToro CBepna 


MM 


dU 


Make. 0 KopoHnaToro CBepna HSS 


MM 


4U 


Make. rny6kma cBepneHUA 
KopoHnaToro CBepna 


MM 


50 


MaKC. 0 cnnpanbHoro CBepna 


MM 


16 


Hape3aHne pe3b6w ao 




M 16 


MaKC. 0 3CHKOBKM 


MM 


31 


MaKC. 0 pa3BepTKM 


MM 


16 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3cj)(j)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


640 


CKopocTb BpameHMA noA Harpy3KOM 






nepeAana 


o6/mhh 


130-260 


2-?i nepeAana 


o6/mmh 


260-520 


3a>KHM aha KopoHnaToro CBepna 




QuickIN 
(3/4" Weldon: 
AU,CA,US,UK) 


Xoa 


MM 


145 


rionHbiM Anana30H xoAa 


MM 


315 


yckinne yAep>KMBaHMfl Marin mtom 


H 


12 500 


Pa3Mepbi MamnTHOki ctomkm 


MM 


195x90 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


13,2 



B ueHy bxoaht: 

1 HeMOAaHHMK, 1 eMKocTb Ana CO>K, 1 peMeHb aha 
KpenneHMA, 1 KpranoK aha crpy>KKM, 1 ueHTpoBOHHbix 

UJTM<j)Ta, 1 yCTpOMCTBO 3aiUHTbl OT npklKOCHOBeHklfl 

CBeAeHMfl o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 147 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KBM 50 auto 

JlerKMM m MHTenneKTyanbHbiM, 
m Ha CTpoMTenbHOM nnomaAKe 




7 270 42 61 00 0 401 4586874272 01 

nOHHOCTbKD aBTOMaTMHeCKMM AByXCKOpOCTHOM CTaHOK. 3KOHOMMT BpeMfl M 3aTpaTbl B MaCTepCKMX 

B ueHy bxoaht: 

1 HeMOAaHHMK, 1 eMKocrb Ann CO>K, 1 peMeHb Ann 
KpenneHMA, 1 KpranoK aha CTpy>KKM, 1 ueHTpoBOHHbix 

UJTH<))Ta, 1 KflMH Anfl Bbl6MBKM MHCTpyMeHTa, 1 yCTpOMCTBO 
3aiUMTbl OT npMKOCHOBeHMfl 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 147 



MaKC. 0 KopoHnaToro CBepna 


MM 


50 


MaKC. 0 KopoHnaToro CBepna HSS 


MM 


40 


MaKC. rny6nHa cBepneHMA 
KopoHnaToro CBepna 


MM 


50(75*) 


MaKC. 0 cnnpanbHoro CBepna 


MM 


18/23** 


Hape3aHMe pe3b6w ao 




M 16** 


MaKC. 0 3CHKOBKH 


MM 


50** 


MaKC. 0 pa3BepTKM 


MM 


23** 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3cj)(j)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


610 


CKopocTb BpameHMA noA Harpy3KOM 






1-?i nepeAana 


o6/mmh 


130-260 


2-?i nepeAana 


o6/mmh 


260-520 


3a>KHM aha KopoHnaToro CBepna 




QuickIN 
(3/4" Weldon: 
AU,CA,US,UK) 


3a>KHM MHCTpyMeHTa 




MK3 


Xoa 


MM 


145 


rionHbiM AMana30H xoAa 


MM 


315 


ycMHMe yAep>KMBaHMA MamMTOM 


H 


12 500 


Pa3Mepbl MarHMTHOM CTOMKM 


MM 


195x90 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


16,2 



* C npMHaAne>KHocT?iMM no AononHMTenbHOMy 3aKa3y. 

** TonbKO B pyHHOM pe>KMMe 
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MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KBM 65 U 



7 270 43 61 00 0 



4014586872902 



01 



MoiMHbIM MHOrO(()yHKI4MOHanbHblM CTaHOK C AByXCKOpOCTHbIM peAyKTOpOM AHfl yHMBepcanbHOM M 3(|>(|>eKTI/IBHOM 

pa6oTbi b MacTepcKux. 




MaKC. 0 KopoHnaToro CBepna 


MM 


65 


Make. 0 KopoHnaToro CBepna HSS 


MM 


45 


Make. rny6nHa cBepnem/m 

KvjpvjriTd. i vji vj (_bepj id. 


MM 


50(75*) 


MaKC. 0 cnnpanbHoro CBepna 


MM 


25 


Hape3aHne pe3b6w ao 




M20 


MaKC. 0 3CHKOBKM 


MM 


50 


MaKC. 0 pa3BepTKM 


MM 


25 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


1 300 


3<j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


730 


CKopocTb BpameHMA noA Harpy3KOM 






nepeAana 


o6/mmh 


120-240 


2-?i nepeAana 


o6/mmh 


260-520 


3a>KHM aha KopoHnaToro CBepna 




QuickIN 
(3/4" Weldon: 
AU,CA,US,UK) 


3a>KHM MHCTpyMeHTa 




MK3 


Xoa 


MM 


145 


rionHbiki Anana30H xoAa 


MM 


315 


Anana30H kdcthpobkm 

CBepnHHbHOM CTOMKM 


MM 


±6 


Anana30H noBopoTa cBepnnnbHOM 

CTOMKM 




±7° 


YcMHMe yAep>KMBaHM?i Marin mtom 


H 


14 000 


Pa3Mepbl MarHMTHOM CTOMKM 


MM 


205 x 95 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


16,1 



B u,eny bxoaht: 

1 neMOAaHHMK, 1 eMKocTb Ana CO>K, 1 peMeHb Arm 
KpenneHMA, 1 KpranoK aha CTpy>KKM, 1 ueHTpoBOHHbix 

LUTM<J)Ta, 1 yCTpOMCTBO 3aiUMTbl OT npMKOCHOBeHMfl, 

1 KriMH Ana bw6mbkm MHCTpyMeHTa 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 147 



* C npMHaAne>KHOCTflMM no AononHMTenbHOMy 3aKa3y. 



DMn/ieKT npMHaAiie>KHOCTeM c TBepAoenjiaBHbiMM HananKaMH KopoHnaTbie ceepjia c TeepAOcnjiaeHbiMM HanaMKaMM 




HoMep 3aKa3a 



KoMnneKT npMHaA-ne>KHOCTeM c TBep Aocn xiaBHbiMM 
HanaMKaMM QuickIN 

MaKCMManbHa?) cTOMKOCTb m npeBoexoAHafl 
npoM3BOAMTenbHOCTb pe3aHMfl. MeTpMHecKMe pa3Mepw, 
rny6MHa pe3aHM?i 35 mm. 

Ha6op M3 6 KopoHnaTbix cBepn, 0 12, 14, 16, 18, 20 m 22 mm 
(rny6MHa pe3a 35 mm), a TaK>Ke 2 ueHTpMpyraiuMx ujtmc()tob 
(105 mm) b nnacTMKOBOM neMOAaHHMKe. 



6 31 27 086 04 0 



s 



KoMnjieKT npMHaA-ne>KHOCTeM c TBep Aocn jiaBHbiMM 
HanaMKaMM 3/4" Weldon 

MaKCMManbHafl CTOMKOCTb m npeBocxoAHaa 
npoM3BOAMTenbHocTb pe3aHM?i. MeTpMHecKMe pa3Mepw, 
rny6MHa pe3aHM?i 35 mm. 

Ha6op M3 6 KopoHnaTbix CBepn, 0 1 2, 1 4, 1 6, 1 8, 20 m 22 mm 
(rny6MHa pe3a 35 mm), a TaKN<e 2 ueHTpMpyioiuMx lutm<)>tob 
(105 mm) b nnacTMKOBOM neMOAaHHMKe. 




HoMep 3aKa3a 



6 31 27 714 02 0 



KoMn/ieKT npMHaA-ne>KHOCTeM c TBepAoenjiaBHbiMM 
HanaMKaMM 3/4" Weldon 

MaKCMManbHafl CTOMKOCTb m npeBocxoAHafl 
npoM3BOAMTenbHocTb pe3aHM?i. MeTpMHecKMe pa3Mepw, 
rny6MHa pe3aHMfl 50 mm. 

Ha6op M3 6 KopoHnaTbix CBepn, 0 12, 14, 16, 18, 20 m 22 mm 
(rny6MHa pe3a 50 mm), a TaKN<e 2 ueHTpMpyraiuMx ujtm<))tob 
(105 mm) b nnacTMKOBOM neMOAaHHMKe. 




HoMep 3aKa3a 



6 31 27 276 02 0 



m 


KopoHHaToe CBepjio HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 

MaKCMManbHan CTOMKOCTb m npeBoexoAHaa 
npoM3BOAMTenbHOCTb pe3aHM?i. MeTpMHecKMe pa3Mepbi, 
rny6MHa pe3aHM?i 35 mm. 


AnaMeTp CBepna 

MM 




HoMep 3aKa3a 


12 




6 31 27 086 01 9 


13 




6 31 27 087 01 3 


14 




6 31 27 088 01 1 


15 




6 31 27 089 01 5 


15,5 




6 31 27 238 01 1 


16 




6 31 27 090 01 7 


17 




6 31 27 091 01 6 


17,5 




6 31 27 239 01 5 


18 




6 31 27 092 01 9 


19 




6 31 27 093 01 3 


19,5 




6 31 27 240 01 7 


20 




6 31 27 094 01 1 


21 




6 31 27 095 01 5 


22 




6 31 27 096 01 8 


23 




6 31 27 097 01 2 


24 




6 31 27 098 01 0 


25 




6 31 27 099 01 4 


26 




6 31 27 100 01 5 


26,5 




6 31 27 241 01 6 


27 




6 31 27 101 01 4 


28 




6 31 27 102 01 7 


29 




6 31 27 103 01 1 


30 




6 31 27 104 01 9 


31 




6 31 27 105 01 3 
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32 6 31 27 106 01 6 

33 6 31 27 107 01 0 

34 6 31 27 108 01 8 

35 6 31 27 109 01 2 

36 6 31 27 110 01 4 

37 6 31 27 111 01 3 

38 6 31 27 112 01 6 

39 6 31 27 113 01 0 

40 6 31 27 114 01 8 

41 6 31 27 115 01 2 

42 6 31 27 116 01 5 

43 6 31 27 117 01 9 

44 6 31 27 118 01 7 

45 6 31 27 119 01 1 

46 6 31 27 120 01 3 

47 6 31 27 121 01 2 

48 6 31 27 122 01 5 

49 6 31 27 123 01 9 

50 6 31 27 124 01 7 

51 6 31 27 125 01 1 

52 6 31 27 126 01 4 

53 6 31 27 127 01 8 

54 6 31 27 128 01 6 

55 6 31 27 129 01 0 

56 6 31 27 130 01 2 

57 6 31 27 131 01 1 

58 6 31 27 132 01 4 

59 6 31 27 133 01 8 

60 6 31 27 134 01 6 

61 6 31 27 135 01 0 

62 6 31 27 136 01 3 

63 6 31 27 137 01 7 

64 6 31 27 138 01 5 

65 6 31 27 139 01 9 




KopoHnaToe CBep.no HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 

MaKCkiManbHaa cTOMKocTb m npeBocxoAHaa 
npon3BOAHTenbHOCTb pe3aHkm. MeTpkinecKkie pa3Mepbi, 
rny6nHa pe3aHMfl 75 mm. 



AMaMeTp cBepna 



mm HoMep 3at<a3a 

18 6 31 27 763 01 0 

19 6 31 27 764 01 0 

20 6 31 27 765 01 0 

21 6 31 27 766 01 0 

22 6 31 27 767 01 0 

23 6 31 27 768 01 0 

24 6 31 27 769 01 0 

25 6 31 27 770 01 0 

26 6 31 27 771 01 0 

27 6 31 27 772 01 0 

28 6 31 27 773 01 0 

29 6 31 27 774 01 0 

30 6 31 27 775 01 0 

32 6 31 27 776 01 0 

35 6 31 27 777 01 0 

36 6 31 27 778 01 0 

40 6 31 27 779 01 0 

45 6 31 27 780 01 0 

50 6 31 27 781 01 0 

55 6 31 27 782 01 0 

60 6 31 27 783 01 0 

65 6 31 27 784 01 0 



T 1 A 
I 1 ml 


KopoHnaToe CBepjio HM Ultra 50 c pe3b6on 
FEIN M 18x6 P 1,5 

MaKCkiManbHaa cTOMKOCTb m npeBoexoAHaa 
npon3BOAMTenbHOCTb pe3aHi/m. MeTpMHecKkie pa3Mepbi, 
rny6kiHa pe3aHkm 50 mm. 

HoMep 3aKa3a 


AnaMeTp CBepna 

MM 


12 




6 31 27 042 01 4 


13 




6 31 27 043 01 8 


14 




6 31 27 044 01 6 


15 




6 31 27 045 01 0 


16 




6 31 27 046 01 3 


17 




6 31 27 047 01 7 


18 




6 31 27 001 01 5 


19 




6 31 27 019 01 2 


20 




6 31 27 002 01 8 


21 




6 31 27 020 01 4 


22 




6 31 27 003 01 2 


23 




6 31 27 021 01 3 


24 




6 31 27 022 01 6 


25 




6 31 27 004 01 0 


26 




6 31 27 005 01 4 


27 




6 31 27 023 01 0 


28 




6 31 27 006 01 7 


29 




6 31 27 024 01 8 


30 




6 31 27 007 01 1 


31 




6 31 27 025 01 2 


32 




6 31 27 008 01 9 


33 




6 31 27 026 01 5 


34 




6 31 27 009 01 3 


35 




6 31 27 010 01 5 


36 




6 31 27 027 01 9 


37 




6 31 27 028 01 7 


38 




6 31 27 011 01 4 


39 




6 31 27 029 01 1 


40 




6 31 27 012 01 7 


41 




6 31 27 030 01 3 


42 




6 31 27 013 01 1 


43 




6 31 27 014 01 9 


44 




6 31 27 031 01 2 


45 




6 31 27 015 01 3 


46 




6 31 27 032 01 5 


47 




6 31 27 033 01 9 


48 




6 31 27 016 01 6 


49 




6 31 27 034 01 7 


50 




6 31 27 017 01 0 


51 




6 31 27 035 01 1 


52 




6 31 27 018 01 8 


53 




6 31 27 036 01 4 


54 




6 31 27 037 01 8 


55 




6 31 27 038 01 6 


56 




6 31 27 039 01 0 


57 




6 31 27 040 01 2 


58 




6 31 27 041 01 1 


59 




6 31 27 049 01 9 


60 




6 31 27 050 01 1 


61 




6 31 27 051 01 0 


62 




6 31 27 052 01 3 


63 




6 31 27 053 01 7 


64 




6 31 27 054 01 5 


65 




6 31 27 055 01 9 
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i \l tit 

AnaMCTp CBepna 

MM 


KopoHnaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobhkom 
3/4" Weldon 

MaKCkiManbHaa cTOMKocTb n npeBocxoAHaa 
npoi/i3BOAHTenbHocTb pe3aHi/m. MeTpkinecKi/ie pa3Mepw, 
rny6nHa pe3aHkm 35 mm. 

HoMep 3aKa3a 


1, i!v ill 

AnaMeTp CBepna 

MM 


KopoHnaToe CBepjio HM Ultra 50 c xboctobhkom 
3/4" Weldon 

MaKCMManbHa?) cTOMKOCTb m npeBocxoAHaa 
npoM3BOAMTenbHocTb pe3aHki?i. MeTpMHecKkie pa3Mepw, 
rny6nHa pe3aHkm 50 mm. 

HoMep 3aKa3a 


12 




6 31 27 714 01 0 


12 




6 31 27 276 01 0 


13 




6 31 27 715 01 0 


13 




6 31 27 277 01 0 


14 




6 31 27 716 01 0 


14 




6 31 27 278 01 0 


15 




6 31 27 717 01 0 


15 




6 31 27 279 01 0 


16 




6 31 27 718 01 0 


16 




6 31 27 280 01 0 


17 




6 31 27 719 01 0 


17 




6 31 27 281 01 0 


18 




6 31 27 720 01 0 


18 




6 31 27 282 01 0 


19 




6 31 27 721 01 0 


19 




6 31 27 283 01 0 


20 




6 31 27 722 01 0 


20 




6 31 27 284 01 0 


21 




6 31 27 723 01 0 


21 




6 31 27 285 01 0 


22 




6 31 27 724 01 0 


22 




6 31 27 286 01 0 


23 




6 31 27 725 01 0 


23 




6 31 27 287 01 0 


24 




6 31 27 726 01 0 


24 




6 31 27 288 01 0 


25 




6 31 27 727 01 0 


25 




6 31 27 289 01 0 


26 




6 31 27 728 01 0 


26 




6 31 27 290 01 0 


27 




6 31 27 729 01 0 


27 




6 31 27 291 01 0 


28 




6 31 27 730 01 0 


28 




6 31 27 292 01 0 


29 




6 31 27 731 01 0 


29 




6 31 27 293 01 0 


30 




6 31 27 732 01 0 


30 




6 31 27 294 01 0 


31 




6 31 27 733 01 0 


31 




6 31 27 295 01 0 


32 




6 31 27 734 01 0 


32 




6 31 27 296 01 0 


33 




6 31 27 735 01 0 


33 




6 31 27 297 01 0 


34 




6 31 27 736 01 0 


34 




6 31 27 298 01 0 


35 




6 31 27 737 01 0 


35 




6 31 27 299 01 0 


36 




6 31 27 738 01 0 


36 




6 31 27 300 01 0 


37 




6 31 27 739 01 0 


37 




6 31 27 301 01 0 


38 




6 31 27 740 01 0 


38 




6 31 27 302 01 0 


39 




6 31 27 741 01 0 


39 




6 31 27 303 01 0 


40 




6 31 27 742 01 0 


40 




6 31 27 304 01 0 


41 




6 31 27 743 01 0 


41 




6 31 27 305 01 0 


42 




6 31 27 744 01 0 


42 




6 31 27 306 01 0 


43 




6 31 27 745 01 0 


43 




6 31 27 307 01 0 


44 




6 31 27 746 01 0 


44 




6 31 27 308 01 0 


45 




6 31 27 747 01 0 


45 




6 31 27 309 01 0 


46 




6 31 27 748 01 0 


46 




6 31 27 310 01 0 


47 




6 31 27 749 01 0 


47 




6 31 27 311 01 0 


48 




6 31 27 750 01 0 


48 




6 31 27 312 01 0 


49 




6 31 27 751 01 0 


49 




6 31 27 313 01 0 


50 




6 31 27 752 01 0 


50 




6 31 27 314 01 0 


51 




6 31 27 753 01 0 


51 




6 31 27 315 01 0 


52 




6 31 27 754 01 0 


52 




6 31 27 316 01 0 


53 




6 31 27 755 01 0 


53 




6 31 27 317 01 0 


54 




6 31 27 756 01 0 


54 




6 31 27 318 01 0 


55 




6 31 27 757 01 0 


55 




6 31 27 319 01 0 


56 




6 31 27 758 01 0 


56 




6 31 27 320 01 0 


57 




6 31 27 759 01 0 


57 




6 31 27 321 01 0 


58 




6 31 27 760 01 0 


58 




6 31 27 322 01 0 


59 




6 31 27 761 01 0 


59 




6 31 27 323 01 0 


60 




6 31 27 762 01 0 


60 




6 31 27 324 01 0 








61 




6 31 27 325 01 0 








62 




6 31 27 326 01 0 








63 




6 31 27 327 01 0 








64 




6 31 27 328 01 0 








65 




6 31 27 329 01 0 



KBM 



i, k k 



KopoHnaToe CBep.no HM Ultra 75 c xboctobmkom 
3/4" Weldon 

MaKCMManbHafl cTOMKocTb n npeBocxoAHa?) npon3BOAHTenb- 
HocTb pe3aHMfl. MeTpMHecKMe pa3Mepbi, rny6nHa pe3aHM*i 75 mm. 



AnaMeTp CBepna 

MM 


HoMep 3aKa3a 


18 


6 31 27 785 01 0 


19 


6 31 27 786 01 0 


20 


6 31 27 787 01 0 


21 


6 31 27 788 01 0 


22 


6 31 27 789 01 0 


23 


6 31 27 790 01 0 


24 


6 31 27 791 01 0 


25 


6 31 27 792 01 0 


26 


6 31 27 793 01 0 


27 


6 31 27 794 01 0 


28 


6 31 27 795 01 0 


29 


6 31 27 796 01 0 


30 


6 31 27 797 01 0 


32 


6 31 27 798 01 0 


35 


6 31 27 799 01 0 


36 


6 31 27 800 01 0 


40 


6 31 27 801 01 0 


45 


6 31 27 802 01 0 


50 


6 31 27 803 01 0 


55 


6 31 27 804 01 0 


60 


6 31 27 805 01 0 


65 


6 31 27 806 01 0 







KoMrmeKT KopoHnaTbix cBep/i 
QuickIN 

BbicoKaa croMKocTb. MeTpMHecKMe pa3Mepbi, rny6nHa pe3a 50 mm. 
Ha6op M3 6 KopoHnaTbix CBepn, 0 12, 14, 16, 18, 20 m 22 mm 
(rny6kma pe3a 50 mm), a TaK>t<e 2 ueHTpi/ipyiomkix ujtmc^tob 
(105 mm) b nnacTMKOBOM neMOAaHHHKe. 



HoMep 3at<a3a 



6 31 33 999 01 0 



KOMflJieKT KOpOHHaTblX CBep/i 

3/4" Weldon 

MHAycTpkianbHbiki craHAapT.MeTpMHecKMM pa3Mep, rny6kiHa 
pe3a 25 mm. 

Ha6op M3 6 KopoHHaTbix CBepn, 0 12, 14, 16, 18, 20 m 22 mm 
(rny6nHa pe3a 25 mm), a TaK>t<e 2 ueHTpupyraiukix ujth<))tob 
(80 mm) b nnacTMKOBOM neMOAaHHMKe. 



HoMep 3aKa3a 



6 31 34 999 06 1 



KoMnjieKT KopoHnaTbix CBep/i 
3/4" Weldon 

MHAycTpkianbHbiki craHAapT.MeTpMHecKMM pa3Mep, rny6nHa 
pe3a 25 mm. 

Ha6op M3 4 KopoHnaTbix CBepn, 0 2x14 mm, 2 x 1 8 mm 
(rny6kma pe3a 25 mm), a TaK>t<e 1 ueHTpkipyramero iiiTkicJjTa 
(80 mm) b nnacTMKOBOM neMOAaHHHKe. 



HoMep 3aKa3a 



6 31 34 999 06 2 



s 



KoMrmeKT KopoHnaTbix CBep/i 
3/4" Weldon 

BbicoKaa cTOMKocTb. MeTpMHecKMe pa3Mepbi, rny6nHa pe3a 50 mm. 
Ha6op M3 6 KopoHnaTbix CBepn, 0 12, 14, 16, 18, 20 m 22 mm 
(rny6nHa pe3a 50 mm), a TaK>t<e 2 ueHTpnpyK)iuMx lutmc|>tob 
(105 mm) b nnacTMKOBOM neMOAaHHMKe. 



KoMn/ieKT KopoHnaTbix CBep/i 
3/4" Weldon 

BbicoKaa cTOMKocTb. MeTpMHecKMe pa3Mepbi, rny6MHa pe3a 50 mm. 
Ha6op M3 4 KopoHnaTbix CBepn, 0 2x14 mm, 2 x 1 8 mm 
(rny6MHa pe3a 50 mm), a TaKwe oAHoro ueHTpMpyramero 
ujTM<|)Ta (105 mm) b nnacTMKOBOM neMOAaHHMKe. 



HoMep 3aKa3a 


6 31 34 999 06 4 








J* 1 1 

Z [It fL% 

AnaMeTp CBepna 

MM 


HSS Dura 25 KopoHnaToe CBep.no c xboctobmkom 
QuickIN 

TiN noKpbiTMe Ana yBenMneHMA cpoKa cny>K6bi m cHMweHMA 

TpeHMfl. 

MeTpMHecKMM pa3Mep, rny6MHa pe3a 25 mm. 

HoMep 3aKa3a 


12 




6 31 33 120 06 7 


13 




6 31 33 130 06 7 


14 




6 31 33 140 06 7 


15 




6 31 33 150 06 7 


16 




6 31 33 160 06 7 


17 




6 31 33 170 06 7 


18 




6 31 33 180 06 7 


19 




6 31 33 190 06 7 


20 




6 31 33 200 06 7 


21 




6 31 33 210 06 7 


22 




6 31 33 220 06 7 


23 




6 31 33 230 06 7 


24 




6 31 33 240 06 7 


25 




6 31 33 250 06 7 


26 




6 31 33 260 06 7 


27 




6 31 33 270 06 7 


28 




6 31 33 280 06 7 


29 




6 31 33 290 06 7 


30 




6 31 33 300 06 7 


31 




6 31 33 310 06 7 


32 




6 31 33 320 06 7 


33 




6 31 33 330 06 7 


34 




6 31 33 340 06 7 


35 




6 31 33 350 06 7 


36 




6 31 33 360 06 7 


37 




6 31 33 370 06 7 


38 




6 31 33 380 06 7 


39 




6 31 33 390 06 7 


40 




6 31 33 400 06 7 


41 




6 31 33 410 06 7 


42 




6 31 33 420 06 7 


43 




6 31 33 430 06 7 


44 




6 31 33 440 06 7 


45 




6 31 33 450 06 7 


46 




6 31 33 460 06 7 


47 




6 31 33 470 06 7 


48 




6 31 33 480 06 7 


49 




6 31 33 490 06 7 


50 




6 31 33 500 06 7 



HoMep 3aKa3a 



6 31 34 999 06 3 



150 





HSS Dura 50 KopoimaToe ceepjio 
QuickIN 


C XBOCTOBMKOM 


■ ■ 


HSS Dura 25 KopoHHaToe CBep.no c xboctobmkom 








5/h weidon 






TiN noKpbiTkie Arm yBeni/iHeHkm cpoKa cny>t<6bi v\ cm/i>t<eHi/m 


l m vL 


TiN noKpbiTkie Arm yBenkiHem/m cpoKa cny>t<6bi m cHkiweHkm 


AnaMeTp cBepna 

MM 


TpeHMfl. 

MeTpunecKHki pa3Mep, rny6kma pe3a 50 mm. 

HoMep 3aKa3a 


AnaMeTp CBepna 

MM 


TpeHMfl. 

MeTpkiHecKMki pa3Mep, rny6nHa pe3a 25 mm. 

HoMep 3aKa3a 


12 




6 31 33 120 06 8 


12 




6 31 34 120 07 5 


13 




6 31 33 130 06 8 


13 




6 31 34 130 07 5 


14 




6 31 33 140 06 8 


14 




6 31 34 140 07 5 


15 




6 31 33 150 06 8 


15 




6 31 34 150 07 5 


16 




6 31 33 160 06 8 


16 




6 31 34 160 07 5 


17 




6 31 33 170 06 8 


17 




6 31 34 170 07 5 


18 




6 31 33 180 06 8 


18 




6 31 34 180 07 5 


19 




6 31 33 190 06 8 


19 




6 31 34 190 07 5 


20 




6 31 33 200 06 8 


20 




6 31 34 200 07 5 


21 




6 31 33 210 06 8 


21 




6 31 34 210 07 5 


22 




6 31 33 220 06 8 


22 




6 31 34 220 07 5 


23 




6 31 33 230 06 8 


23 




6 31 34 230 07 5 


24 




6 31 33 240 06 8 


24 




6 31 34 240 07 5 


25 




6 31 33 250 06 8 


25 




6 31 34 250 07 5 


26 




6 31 33 260 06 8 


26 




6 31 34 260 07 5 


27 




6 31 33 270 06 8 


27 




6 31 34 270 07 5 


28 




6 31 33 280 06 8 


28 




6 31 34 280 07 5 


29 




6 31 33 290 06 8 


29 




6 31 34 290 07 5 


30 




6 31 33 300 06 8 


30 




6 31 34 300 07 5 


31 




6 31 33 310 06 8 


31 




6 31 34 310 07 5 


32 




6 31 33 320 06 8 


32 




6 31 34 320 07 5 


33 




6 31 33 330 06 8 


33 




6 31 34 330 07 5 


34 




6 31 33 340 06 8 


34 




6 31 34 340 07 5 


35 




6 31 33 350 06 8 


35 




6 31 34 350 07 5 


36 




6 31 33 360 06 8 


36 




6 31 34 360 07 5 


37 




6 31 33 370 06 8 


37 




6 31 34 370 07 5 


38 




6 31 33 380 06 8 


38 




6 31 34 380 07 5 


39 




6 31 33 390 06 8 


39 




6 31 34 390 07 5 


40 




6 31 33 400 06 8 


40 




6 31 34 400 07 5 


41 




6 31 33 410 06 8 


41 




6 31 34 410 07 5 


42 




6 31 33 420 06 8 


42 




6 31 34 420 07 5 


43 




6 31 33 430 06 8 


43 




6 31 34 430 07 5 


44 




6 31 33 440 06 8 


44 




6 31 34 440 07 5 


45 




6 31 33 450 06 8 


45 




6 31 34 450 07 5 


46 




6 31 33 460 06 8 


46 




6 31 34 460 07 5 


47 




6 31 33 470 06 8 


47 




6 31 34 470 07 5 


48 




6 31 33 480 06 8 


48 




6 31 34 480 07 5 


49 




6 31 33 490 06 8 


49 




6 31 34 490 07 5 


50 




6 31 33 500 06 8 


50 




6 31 34 500 07 5 








51 




6 31 34 510 07 5 








52 




6 31 34 520 07 5 








53 




6 31 34 530 07 5 








54 




6 31 34 540 07 5 








55 




6 31 34 550 07 5 








56 




6 31 34 560 07 5 








57 




6 31 34 570 07 5 








58 




6 31 34 580 07 5 








59 




6 31 34 590 07 5 








60 




6 31 34 600 07 5 



Pi IT i f . 


HSS Dura 50 KopoHnaToe ceepjio 
3/4" Weldon 


C XBOCTOBMKOM 


f C if - 




i w VL 


TiN noKpbiTkie Arm yBeni/iHeHkm cpoKa cny>t<6bi m cHM>KeHMfl 




TpeHi/m. 

MeTpHHecKHki pa3Mep, rny6nHa pe3a 50 mm. 


AnaMeTp cBepna 

MM 




HoMep 3aKa3a 


12 




6 31 34 120 07 6 


13 




6 31 34 130 07 6 


14 




6 31 34 140 07 6 


15 




6 31 34 150 07 6 


16 




6 31 34 160 07 6 


17 




6 31 34 170 07 6 


18 




6 31 34 180 07 6 


19 




6 31 34 190 07 6 


20 




6 31 34 200 07 6 


21 




6 31 34 210 07 6 


22 




6 31 34 220 07 6 


23 




6 31 34 230 07 6 


24 




6 31 34 240 07 6 


25 




6 31 34 250 07 6 


26 




6 31 34 260 07 6 


27 




6 31 34 270 07 6 


28 




6 31 34 280 07 6 


29 




6 31 34 290 07 6 


30 




6 31 34 300 07 6 


31 




6 31 34 310 07 6 


32 




6 31 34 320 07 6 


33 




6 31 34 330 07 6 


34 




6 31 34 340 07 6 


35 




6 31 34 350 07 6 


36 




6 31 34 360 07 6 


37 




6 31 34 370 07 6 


38 




6 31 34 380 07 6 


39 




6 31 34 390 07 6 


40 




6 31 34 400 07 6 


41 




6 31 34 410 07 6 


42 




6 31 34 420 07 6 


43 




6 31 34 430 07 6 


44 




6 31 34 440 07 6 


45 




6 31 34 450 07 6 


46 




6 31 34 460 07 6 


47 




6 31 34 470 07 6 


48 




6 31 34 480 07 6 


49 




6 31 34 490 07 6 


50 




6 31 34 500 07 6 


51 




6 31 34 510 07 6 


52 




6 31 34 520 07 6 


53 




6 31 34 530 07 6 


54 




6 31 34 540 07 6 


55 




6 31 34 550 07 6 


56 




6 31 34 560 07 6 


57 




6 31 34 570 07 6 


58 




6 31 34 580 07 6 


59 




6 31 34 590 07 6 


60 




6 31 34 600 07 6 



H H A. 

I! J «i 


HSS Nova 25 KopoHnaToe CBep.no c xboctobmkom 
QuickIN 

MHAycTpkianbHbiki craHAapT.MeTpkiHecKkiki pa3Mep, rny6kma 
pe3a 25 mm. 


AnaMeTp CBepna 

MM 




HoMep 3axa3a 


12 




6 31 33 119 05 1 


13 




6 31 33 129 05 1 


14 




6 31 33 140 05 1 


15 




6 31 33 150 05 1 


16 




6 31 33 159 05 1 


17 




6 31 33 170 05 1 


18 




6 31 33 180 05 1 


19 




6 31 33 189 05 1 


20 




6 31 33 199 06 3 


21 




6 31 33 210 05 1 


22 




6 31 33 219 05 1 


23 




6 31 33 229 05 1 


24 




6 31 33 240 05 1 


25 




6 31 33 250 05 1 


26 




6 31 33 259 05 1 


27 




6 31 33 270 05 1 


28 




6 31 33 279 05 1 


29 




6 31 33 289 05 1 


30 




6 31 33 299 05 1 


31 




6 31 33 309 05 1 


32 




6 31 33 319 05 1 


33 




6 31 33 329 05 1 


34 




6 31 33 339 05 1 


35 




6 31 33 350 05 1 


36 




6 31 33 359 05 1 


37 




6 31 33 369 05 1 


38 




6 31 33 379 05 1 


39 




6 31 33 389 05 1 


40 




6 31 33 399 05 1 


41 




6 31 33 409 05 1 


42 




6 31 33 420 05 1 


43 




6 31 33 429 05 1 


44 




6 31 33 439 05 1 


45 




6 31 33 449 05 1 


46 




6 31 33 459 05 1 


47 




6 31 33 469 05 1 


48 




6 31 33 479 05 1 


49 




6 31 33 489 05 1 


50 




6 31 33 499 05 1 



HSS Nova 50 KopoHHa-roe ceep.no c xboctobmkom 
QuickIN 

BbicoKa?) cTOMKocTb. MeTpkinecKkie pa3Mepbi, rny6nHa pe3a 
50 MM. 



till: 



HSS Nova 25KopoHHaToe ceepjio c xboctobmkom 
3/4" Weldon 

MHAycTpkianbHbiki craHAapT.MeTpkiHecKkiki pa3Mep, rny6MHa 
pe3a 25 mm. 



AnaMeTp cBepna 




AnaMeTp CBepna 






HoMcp 3aKa3a 


MM 


HoMep 3aKa3a 


12 


6 31 33 119 05 2 


12 


6 31 34 120 05 1 


13 


6 31 33 129 05 2 


13 


6 31 34 130 05 1 


14 


6 31 33 140 05 2 


14 


6 31 34 140 05 1 


15 


6 31 33 150 05 2 


15 


6 31 34 150 05 1 


16 


6 31 33 159 05 2 


16 


6 31 34 160 05 1 


17 


6 31 33 170 05 2 


17 


6 31 34 170 05 1 


18 


6 31 33 180 05 2 


18 


6 31 34 180 05 1 


19 


6 31 33 189 05 2 


19 


6 31 34 190 05 1 


20 


6 31 33 199 05 2 


20 


6 31 34 200 05 1 


21 


6 31 33 210 05 2 


21 


6 31 34 210 05 1 


22 


6 31 33 219 05 2 


22 


6 31 34 220 05 1 


23 


6 31 33 229 05 2 


23 


6 31 34 230 05 1 


24 


6 31 33 240 05 2 


24 


6 31 34 240 05 1 


25 


6 31 33 250 05 2 


25 


6 31 34 250 05 1 


26 


6 31 33 259 05 2 


26 


6 31 34 260 05 1 


27 


6 31 33 270 05 2 


27 


6 31 34 270 05 1 


28 


6 31 33 279 05 2 


28 


6 31 34 280 05 1 


29 


6 31 33 289 05 2 


29 


6 31 34 290 05 1 


30 


6 31 33 299 05 2 


30 


6 31 34 300 05 1 


31 


6 31 33 309 05 2 


31 


6 31 34 310 05 1 


32 


6 31 33 319 05 2 


32 


6 31 34 320 05 1 


33 


6 31 33 329 05 2 


33 


6 31 34 330 05 1 


34 


6 31 33 339 05 2 


34 


6 31 34 340 05 1 


35 


6 31 33 350 05 2 


35 


6 31 34 350 05 1 


36 


6 31 33 359 05 2 


36 


6 31 34 360 05 1 


37 


6 31 33 369 05 2 


37 


6 31 34 370 05 1 


38 


6 31 33 379 05 2 


38 


6 31 34 380 05 1 


39 


6 31 33 389 05 2 


39 


6 31 34 390 05 1 


40 


6 31 33 399 05 2 


40 


6 31 34 400 05 1 


41 


6 31 33 409 05 2 


41 


6 31 34 410 05 1 


42 


6 31 33 420 05 2 


42 


6 31 34 420 05 1 


43 


6 31 33 429 05 2 


43 


6 31 34 430 05 1 


44 


6 31 33 439 05 2 


44 


6 31 34 440 05 1 


45 


6 31 33 449 05 2 


45 


6 31 34 450 05 1 


46 


6 31 33 459 05 2 


46 


6 31 34 460 05 1 


47 


6 31 33 469 05 2 


47 


6 31 34 470 05 1 


48 


6 31 33 479 05 2 


48 


6 31 34 480 05 1 


49 


6 31 33 489 05 2 


49 


6 31 34 490 05 1 


50 


6 31 33 499 05 2 


50 


6 31 34 500 05 1 



52 



53 



54 



55 



56 



57 



58 



59 



6 31 34 510 05 1 



6 31 34 520 05 1 



6 31 34 530 05 1 



6 31 34 540 05 1 



6 31 34 550 05 1 



6 31 34 560 05 1 



6 31 34 570 05 1 



6 31 34 580 05 1 



6 31 34 590 05 1 



60 



6 31 34 600 05 1 



153 





. L 


HSS Nova 50 KopoHnaToe CBepno 
3/4" Weldon 

BbicoKaa croMKocTb. MeTpMHecKMe pa3Me 


C XBOCTOBMKOM 


li 


mm 


pw, rny6nHa pe3a 50 mm. 


AMaMeTp cBepna 

MM 




HoMep 3aKa3a 


12 






6 31 34 120 05 2 


1 3 






6 31 34 130 05 2 


14 






6 31 34 140 05 2 


1 5 






6 31 34 150 05 2 


16 






6 31 34 160 05 2 


17 






6 31 34 170 05 2 


18 






6 31 34 180 05 2 


19 






6 31 34 190 05 2 


20 






6 31 34 200 05 2 


21 






6 31 34 210 05 2 


22 






6 31 34 220 05 2 


23 






6 31 34 230 05 2 


24 






6 31 34 240 05 2 


25 






6 31 34 250 05 2 


26 






6 31 34 260 05 2 


27 






6 31 34 270 05 2 


28 






6 31 34 280 05 2 


29 






6 31 34 290 05 2 


30 






6 31 34 300 05 2 


31 






6 31 34 310 05 2 


32 






6 31 34 320 05 2 


33 






6 31 34 330 05 2 


34 






6 31 34 340 05 2 


35 






6 31 34 350 05 2 


36 






6 31 34 360 05 2 


37 






6 31 34 370 05 2 


38 






6 31 34 380 05 2 


39 






6 31 34 390 05 2 


40 






6 31 34 400 05 2 


41 






6 31 34 410 05 2 


42 






6 31 34 420 05 2 


43 






6 31 34 430 05 2 


44 






6 31 34 440 05 2 


45 






6 31 34 450 05 2 


46 






6 31 34 460 05 2 


47 






6 31 34 470 05 2 


48 






6 31 34 480 05 2 


49 






6 31 34 490 05 2 


50 






6 31 34 500 05 2 


51 






6 31 34 510 05 2 


52 






6 31 34 520 05 2 


53 






6 31 34 530 05 2 


54 






6 31 34 540 05 2 


55 






6 31 34 550 05 2 


56 






6 31 34 560 05 2 


57 






6 31 34 570 05 2 


58 






6 31 34 580 05 2 


59 






6 31 34 590 05 2 


60 






6 31 34 600 05 2 



HSS Nova 75 KopoHnaToe CBep/io c xboctobhkom 
t ffi Ff7 3/4" Weldon 

5.- Jjf.l ML- ^ MHAycTpkianbHbiki craHAapT.MeTpkiHecKkiki pa3Mep, rny6n.Ha 
pe3a 75 mm. 

AMaMeTp CBepna 



MM 




HoMep 3aKa3a 


19 




6 31 34 190 05 3 


20 




6 31 34 200 05 3 


21 




6 31 34 210 05 3 


22 




6 31 34 220 05 3 


23 




6 31 34 230 05 3 


24 




6 31 34 240 05 3 


25 




6 31 34 250 05 3 


26 




6 31 34 260 05 3 


27 




6 31 34 270 05 3 


28 




6 31 34 280 05 3 


29 




6 31 34 290 05 3 


30 




6 31 34 300 05 3 


32 




6 31 34 320 05 3 


35 




6 31 34 350 05 3 


36 




6 31 34 360 05 3 


40 




6 31 34 400 05 3 


45 




6 31 34 450 05 3 


50 




6 31 34 500 05 3 


55 




6 31 34 550 05 3 


60 




6 31 34 600 05 3 




I4em 


P/IOlUMe UJTMCf)Tbl 










A^iMHa 

MM 




HoMep 3aKa3a 


80 




3 02 17 359 00 0 


105 




3 02 17 332 00 9 


125 




3 02 17 333 00 3 


135 




3 02 17 355 00 0 



Llem-pyioiMMe WTM<|>Tbi 

TonbKO Arm KopoHHaToro CBepna 7/16" HSS Nova 1". 

A^iMHa 

mm HoMep 3at<a3a 

85 3 02 17 338 00 0 



— LLem-pyioiMMe wTM<|>Tbi 

TonbKO Arm KopoHnaTbix CBepn Apyrkix npon3BOAHTeneM 
7/1 6" c nepexoAHUKOM 

AnMHa 

mm HoMep 3at<a3a 

125 3 02 17 337 00 2 





riepexoAHMK c xboctobhkom QuickIN 

Ha BbixoAe M18x 6 P 1,5 



HoMep 3at<a3a 
6 39 01 020 00 6 




riepexoAHMK c xboctobhkom QuickIN 

Ha BbixoAe 3/4" Weldon 



HoMep 3at<a3a 
6 39 01 021 01 4 




riepexoAHMK c xboctobhkom QuickIN 

Bwxoa Weldon Spezial. CneukianbHo Ana KopoHHaTbix CBepn 
Apyrkix npon3BOAHTeneM c BHyTpeHHMM oTBepcTkieM > 6,4 mm 



HoMep 3at<a3a 
6 39 01 024 01 9 



154 



ft- 



riepexoAHMK c xboctobm kom 3/4" Weldon 

Ana nepeHanaAKM M3AenMM Apyrux npoM3BOAMTeneM Ha 
CMCTeMy QuicklN. 



HoMep 3aKa3a 


6 39 01 027 01 0 




yAlMHMTeJlb 

Ana pa6oTbi Ha cyweHHbix, 3arny6neHHbix mhm cTyneHHaTbix 

nOBepXHOCTflX, B03MO>KHbl CKB03Hbie OTBepCTMfl AMaMeTpOM 

ot 36 mm. Xboctobmk QuicklN, Ann Ha 100 mm, BKmonaa 

U.eHTpMpK5LUHM LUTM(j)T. 




HoMep 3aKa3a 




6 31 06 016 01 0 




riepexoAHMK c xboctobm kom QuicklN 

Ha BbixoAe 1/2" 


HoMep 3aKa3a 




6 39 01 022 00 8 




riepexoAHMK c xboctobm kom QuicklN 

Ha BbixoAe B 1 6 


HoMep 3aKa3a 




6 39 01 023 00 2 


Ms 


riepexoAHMK c xboctobm kom 3/4" Weldon 

Ha BbixoAe B 1 6 


HoMep 3aKa3a 




6 39 01 061 00 0 




CBepjiMJibHbiM naTpoH c 3y6naTbiM bchu,om 

M XBOCTOBM KOM QuicklN 


3a>KMM 
MM 


HoMep 3aKa3a 


1,5-13 


6 39 01 023 02 0 


1 -16 


6 39 01 023 01 1 


s 


CnMpaibHoe CBepsio M3 6bicTpopoKymeM crasm 
c xboctobm kom QuicklN 

rny6nHa pe3aHMfl 35 mm 


AHaMeTp cBepna 

MM 


HoMep 3aKa3a 


10,0 


6 31 11 009 01 0 


10,2 


6 31 11 010 01 0 


11,0 


6 31 11 011 01 0 


12,0 


6 31 11 012 01 0 


13,0 


6 31 11 013 01 0 


14,0 


6 31 11 014 01 0 


15,0 


6 31 11 015 01 0 


15,5 


6 31 11 016 01 0 



ripMeMHbie CTep>KHM QuicklN 

Arm Mcnonb30BaHM?i KopoHHaTbix cBepn FEIN Ha HacTonbHbix 

M CTaU,M O H ap H blX CBepnMHbHblX CTaHKaX, a T3K>Ke HK)6blX 

Apyrux CT3H Kax Ann KopoHnaToro cBepneHna c 3axBaTOM 

KM. BKHKDHafl pyHHOM Hacoc M U.eHTpMpyKDLUMM LUTMC))T Ana 

BHeujHero noABOAa CMa30HHo-oxna>KAaioLueM >kmakoctm. 



KOHyC 


AHaMeTp CBepna 

MM 


Tny6MHa pe3aHM?i 

MM 


HoMep 3aKa3a 


MK3 


12-65 


50 


6 39 01 019 01 3 


KM 2 


12-35 


50 


6 39 01 018 01 9 


MK3 


12-65 


75 


6 39 01 055 02 0 


KM 2 


12-65 


75 


6 39 01 057 02 0 



Xboctobmk 3/4" Weldon 

Arm Mcnonb30BaHM?i KopoHHaTbix CBepn FEIN Ha HacTonbHbix 
m cTau,M o h ap h wx cBepnMnbHbix cTaHKax, a TaK>Ke nra6bix 
Apyrnx CTaHKax Arm KopoHHaToro cBepneHna c 3axBaTOM 
KM. BkHranafl pyHHOM Hacoc m ueHTpMpyraiuHH lutmc|)t Ann 
BHeujHero noABOAa CMa30HHo-oxna>KAaioLueM >kmakocth. 





AHaMeTp CBepna 


Tny6MHa pe3aHH?i 




KOHyC 


MM 


MM 


HoMep 3aKa3a 


MK3 


12-65 


50 


6 39 01 052 02 0 


MK3 


12-65 


75 


6 39 01 053 02 0 



HoMep 3aKa3a 



Ha6op A-n« nepeocHacTKM 

Ana npeALuecTByioLueM MOAenn KBM 542 Ha cm ere My 6bicTpoM 
3aMeHbi MHCTpyMeHTa QuicklN. 



6 39 01 028 01 8 



Hape3aHne pe3b 

0 



HoMep 3aKa3a 



riaTpoH A-n« 6biCTpoM CMeHbi MHCTpyMeHTa Ann 
Hape3aHH« pe3b6bi, KBM 50 Q, KBM 50 U, 
KBM 52 U, KBM 65 U 

ripMMeHfleTCfl TonbKo Arm MamnTHbix cTaHKOB Ann 
KopoHHaToro cBepneHMA c cf>yHKu,MeM neBoro BpameHMfl. 
Pa3Mep 2, xboctobmk Weldon 3/4", Arm MeTHMKa, b coneTaHMM 
c HacaAKaMM Ann Hape3aHM?i pe3b6bi MO>KeT 6biTb ocHameH 
npocKanb3biBaK)iueM MycjrroM ot M 6 ao M 20. 



9 26 02 089 01 0 



0 



HoMep 3aKa3a 



riaTpOH A-n« 6blCTpOM CMeHbi MHCTpyMeHTa Aifl 

Hape3aHHjq pe3b6bi, Ann KBM 50 Q, KBM 50 U, 
KBM 52 U, KBM 65 U 

Mcnonb3yeTCfl TonbKo Arm CTaHKOB KopoHHaToro cBepneHMA c 
(jjyHKUMeM neBoro BpameHMfl. Pa3Mep 2, xboctobmk QuicklN, Arm 
MeTHMKa, b coneTaHMM c HacaAKaMM Ana Hape3aHMjq pe3b6bi MoweT 
6biTb ocHameH npeAoxpaHMTenbHOM Myc|>TOM ot M6 ao M20. 



9 26 02 079 01 0 



Pe3b6oHape3HOM annapaT Ann KBM 32 Q m KBM 50 QX 

Pa3Mep 2, xboctobmk QuicklN, Arm MeTHMKa, b coneTaHMM 
c HacaAKaMM Ann Hape3aHM*i pe3b6bi MO>KeT 6biTb ocHameH 
npeAoxpaHMTenbHOM MycjrroM ot M6 ao M16. BKmonafl ynop 
npoTMB npoBopaHMBaHMA. 




ripMeMHbie CTep>KHM QuicklN 

C BHyTpeHHen noAanen CMa30HHo-oxna>KAaK>meM >kmakoctm. 





AnaMeTp CBepna 


Tny6MHa pe3aHMfl 




KOHyC 


MM 


MM 


HoMep 3aKa3a 


MK3 


12-65 


50 


6 39 01 048 02 0 


MK3 


12-65 


75 


6 39 01 049 02 0 



Xboctobmk 3/4" Weldon 

C BHyTpeHHen noAanen CMa30HHo-oxna>KAaiomeM >kmakoctm. 



HoMep 3aKa3a 



9 26 02 072 01 2 



HoMep 3aKa3a 



Pe3b6oHape3HOM annapaT Ann KBM 65 Q m KBM 65 QF 

Pa3Mep 2, xboctobmk TMna KOHyca Mop3e (KM 3), Ann MeTHMKa, 
b coneTaHMM c HacaAKaMM Ana Hape3aHM?i pe3b6bi MOweT 
6biTb ocHameH npoa<anb3biBaiomeM Mycf)TOM ot M 6 ao M 20. 
BKmonaa ynop npoTMB npoBopaHMBaHM^. 



9 26 02 066 01 2 





AnaMeTp CBepna 


Tny6MHa pe3aHMjq 




KOHyC 


MM 


MM 


HoMep 3aKa3a 


MK3 


12-65 


50 


6 39 01 050 02 0 


MK3 


12-65 


75 


6 39 01 051 02 0 
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HacaAKM Ana Hape3aHHjq pe3b6bi 

Ana MeTHMKa no CTaHAapTy DIN 371. 





0 


HeTbipexrpaHHMK 




Pe3b6a 


MM 


MM 


HoMep 3aKa3a 


M 6 


6 


4,9 


6 32 06 095 01 1 


M 8 


8 


6,2 


6 32 06 138 01 0 


M 10 


10 


8 


6 32 06 139 01 0 



HacaAKM Aifl Hape3aHM*i pe3b6t>i 

Ana MeTHMKa no CTaHAapTy DIN 374/376. 





0 


HeTbipexrpaHHMK 




Pe3b6a 


MM 


MM 


HoMep 3aKa3a 


M 6 


4,5 


3,4 


6 32 06 117 01 5 


M 10 


7 


5,5 


6 32 06 096 01 4 


M 12 


9 


7 


6 32 06 097 01 8 


M 14 


11 


9 


6 32 06 098 01 6 


M 16 


12 


9 


6 32 06 099 01 0 


M 18 


14 


11 


6 32 06 100 01 1 


M 20 


16 


12 


6 32 06 101 01 0 



HacaAKM Aifl Hape3aHM*i pe3b6bi 

c npeAOxpaHMTenbHOM Mycjrroki Ana rnyxnx OTBepcTMM 
Arm MeTHMKa no CTaHAapTy DIN 371. 



Pe3b6a 


0 

MM 


HeTbipexrpaHHMK 

MM 


HoMep 3aKa3a 


M 6 


6 


4,9 


6 32 06 118 01 3 


M 8 


8 


6,2 


6 32 06 140 01 0 


M 10 


10 


8 


6 32 06 141 01 0 




■it. HacaAKM Aifl Hape3aHM*i pe3b6bi 

j° ^| c npeAOxpaHMTenbHOM Myc|)TOM Ann rnyxnx OTBepcTMM 
Ana MeTHMKa no CTaHAapTy DIN 374/376. 

F 


Pe3b6a 


0 

MM 


HeTbipexrpaHHMK 

MM 


HoMep 3aKa3a 


M 8 


6 


4,9 


6 32 06 102 01 3 


M 10 


7 


5,5 


6 32 06 103 01 7 


M 12 


9 


7 


6 32 06 104 01 5 


M 14 


11 


9 


6 32 06 105 01 9 


M 16 


12 


9 


6 32 06 106 01 2 


M 18 


14 


11 


6 32 06 107 01 6 


M 20 


16 


12 


6 32 06 108 01 4 



BaKyyM-njiacTMHa 

Ana HeMamMTHbix MaTepnanoB m HernaAKMx noBepxHocTen 
(pMcj)neHafl, rocjjpMpoBaHHaa cranb m t. a.)- Tpe6yeTca BaKyyM- 
HblM Hacoc. 

BaKyyMHa?) nnacTMHa 396 x 200 x 95 mm 




lloACOCHafl n/iacTMHa 

Ana HeMamMTHbix MaTepnanoB, 250 x 330 x 1 1 0 mm 



HoMep 3aKa3a 



9 26 02 054 01 6 



HoMep 3aKa3a 



ripMcnoco6iieHMe Ann CBepnennn Tpy6 

BKnionafl Ha™>KHyio naMKy, Ann BbinonHeHMA OTBepcTMM 
b Tpy6ax c 0 ot 60 ao 300 mm, 220 x 1 30 mm. 



9 26 02 055 01 0 



PyHHOM Hacoc 

EMKocTb npn6n. 450 Mn. IIoaxoamt k cTaHKaM FEIN Ana 
KopoHHaToro cBepneHMA KBM 32 Q, KBM 50 QX, KBM 52 U, 
• KBM 65 Q, KBM 65 QF. 



HoMep 3aKa3a 



3 21 32 022 00 7 




CMeHHbIM UJJiaHT 




Ana pyHHoro Hacoca 3 21 32 022 00 7. 


HoMep 3aKa3a 




3 14 14 054 00 8 




Tm6kmm wjiaHr 

noAxoAMT k KBM 50 Q, 50 U, 50 auto, 65 U An* 
Mcnonb30BaHMA co cnMpanbHbiMM cBepnaMM. 



HoMep 3aKa3a 



3 14 14 070 01 0 



CnpeM Ann ceepjieHMfl 

CnpeM b 6annoHHMKe, 300 Mn, Ana yBenMneHMA cpoKa 
cny>K6w cBepn, onTMManbHOM npoM3BOAMTenbHocTM 
pe3KM m ynyniueHMfl oTBOAa CTpy>KKM. 



HoMep 3aKa3a 



3 21 32 031 00 0 



HoMep 3aKa3a 



9 26 02 057 01 7 



HoMep 3aKa3a 



BaKyyM-Hacoc 

Bcac 0,01 5 mVmmh, -0,8 6ap, 92 Bt, Bee 2,5 Kr, 
BKntonaa BcacbiBaiOLUMM LunaHr. 



9 26 01 022 01 3 




MarHMTHbIM nOAbeMHMK CTpy>KKM 

ripaKTMHHbiM MHCTpyMeHT c bhcokmm ycMnMeM 3neKTpoMamMTa 
Ann 6bicTporo m npocToro c6opa MarHMTHOM MeTannMHecKOM 

CTpy>KKM. 



HoMep 3aKa3a 



6 42 01 005 01 0 
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MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KBM 80 auto 



7 270 32 00 23 0 



4014586862538 



01 



MoiMHbiki m MHTenneKTyanbHbiM, normocTbto aBTOMaTMHecKMM TpexcKopocmoi/i CTaHOK aha MaKCMManbHO 3(|>(|>eKTi/iBHOM 
pa6oTbi b MacTepcKux. 




MaKC. 0 KopoHnaToro CBepna 


MM 


80 


Make. 0 KopoHnaToro CBepna HSS 


MM 


65 


MaKC. rny6nHa cBepneHMA 
KopoHnaToro CBepna 


MM 


50 


MaKC. 0 cnnpanbHoro CBepna 


MM 


18/32** 


Hape3aHne pe3b6w ao 


M27** 


MaKC. 0 3CHKOBKM 


MM 


50** 


MaKC. 0 pa3BepTKM 


MM 


31** 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 


Bt 


2 000 


MOlUHOCTb 


3<j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


900 


CKopocTb BpameHMfl noA Harpy3KOM 




nepeAana 


o6/mmh 


110-1 80 


2-?i nepeAana 


o6/mmh 


160-260 


TpeTbfl nepeAana 


o6/mmh 


350-580 


3a>KMM Ann KopoHnaToro CBepna 


QuickIN/ 
QuickIN MAX 


3a>KMM HHCTpyMeHTa 


MK3 


Xoa 


MM 


145 


rionHbiM Anana30H xoAa 


MM 


285 


Anana30H kdcthpobkh 

CBepnMnbHOM CTOMKM 


MM 


±4,25 


Anana30H noBopoTa CBepnMnbHOM 


±11° 


CTOMKM 


yckinne yAep>KMBaHMfl MamMTOM 


H 


18 000 


Pa3Mepbl MarHMTHOM CTOMKM 


MM 


270 x 90 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


26,4 



B ne»y bxoaht: 

1 neMOAaHHMK, 1 eMKOCTb aha CO>K, 1 peMeHb aha Kpe- 

nneHMfl, 1 KpiOHOK AHA CTpy>KKM, 2 UeHTpOBOHHblX UJTM(j)Ta, 

1 yCTpOMCTBO 3aiUMTbl OT npMKOCHOBeHMfl, 1 KflMH AHfl Bbl6nBKM 

MHCTpyMeHTa, 1 33>kmm MHCTpyMeHTa QuickIN MAX/KM 3 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha CTp. 1 58 



* TonbKO B pyHHOM pe>KMMe 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KBM 80 U 



7 270 34 00 23 0 



4014586862545 



01 



MoiMHblM MHOrO(()yHKI4MOHanbHblM CTaHOK C TpeXCKOpOCTHbIM peAyKTOpOM AJ~m yHMBepcanbHOM M 3(()C|)eKTMBHOM 

pa6oTbi b MacTepcKux. 




MaKC. 0 KopoHnaToro CBepna 


MM 


80 


MaKC. 0 KopoHnaToro CBepna HSS 


MM 


65 


MaKC. rny6nHa cBepneHMA 
KopoHnaToro CBepna 


MM 


50 


MaKC. 0 cni/ipanbHoro CBepna 


MM 


32 


Hape3aHMe pe3b6w ao 


M27 


MaKC. 0 3CHKOBKM 


MM 50 


MaKC. 0 pa3BepTKM 


MM 


31 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 


Bt 


2 000 


MOlUHOCTb 


3(j)cj)eKTHBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


900 


CKopocTb BpaLueHMA noA Harpy3KOM 




1 -a nepeAana 


o6/mmh 


110-1 80 


2-b nepeAana 


o6/mmh 


160-260 


TpeTbfl nepeAana 


o6/mmh 


350-580 


3a>KHM aha KopoHnaToro CBepna 




QuickIN/ 
QuickIN MAX 


3a>KHM MHCTpyMeHTa 




MK3 


Xoa 


MM 


145 


rionHbiM AMana30H xoAa 


MM 


285 


Anana30H kdctmpobkm 
CBepnMnbHOM ctomkm 


MM 


±4,25 


Anana30H noBopoTa CBepnMnbHOM 


±11° 


CTOMKM 


YcMnne yAep>KMBaHM?i MamMTOM 


H 


18 000 


Pa3Mepbl MarHMTHOM CTOMKM 


MM 


270 x 90 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


25,4 



B u,eHy bxoaht: 

1 neMOAaHHMK, 1 eMKOCTb Ana CO>K, 1 peMeHb Ana Kpe- 
nneHMA, 1 kpkdhok Ann CTpy>KKM, 2 ueHTpoBOHHbix iuTM<|)Ta, 

1 yCTpOMCTBO 3aiUMTbl OT npMKOCHOBeHMfl, 1 KnMH Anfl Bbl6MBKM 

MHCTpyMeHTa, 1 33>kmm MHCTpyMeHTa QuickIN MAX/KM 3 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 1 58 
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KBM 



1 11 it 

AwaMeTp cBepna 


KopoHHaToe ceepio HM Ultra 50 c xboctobmkom 
QuickIN MAX 

MaKCkiManbHaa croMKOCTb m npeBoexoAHaa npon3BOAHTenb- 
HOCTb pe3aHM?i. MeTpMHecKMe pa3Mepbi, rny6MHa pe3aHkia 50 mm. 

HoMep 3aKa3a 


50 




6 31 27 330 01 0 


51 




6 31 27 331 01 0 


52 




6 31 27 332 01 0 


53 




6 31 27 333 01 0 


54 




6 31 27 334 01 0 


55 




6 31 27 335 01 0 


56 




6 31 27 336 01 0 


57 




6 31 27 337 01 0 


58 




6 31 27 338 01 0 


59 




6 31 27 339 01 0 


60 




6 31 27 340 01 0 


61 




6 31 27 341 01 0 


62 




6 31 27 342 01 0 


63 




6 31 27 343 01 0 


64 




6 31 27 344 01 0 


65 




6 31 27 345 01 0 


66 




6 31 27 346 01 0 


67 




6 31 27 347 01 0 


68 




6 31 27 348 01 0 


69 




6 31 27 349 01 0 


70 




6 31 27 350 01 0 


71 




6 31 27 351 01 0 


72 




6 31 27 352 01 0 


73 




6 31 27 353 01 0 


74 




6 31 27 354 01 0 


75 




6 31 27 355 01 0 


76 




6 31 27 456 01 0 


77 




6 31 27 457 01 0 


78 




6 31 27 458 01 0 


79 




6 31 27 459 01 0 


80 




6 31 27 460 01 0 








l~lepexoAHMK c xboctobmkom QuickIN MAX 

Bhxoa QuickIN 


HoNiep 3aKa3a 






6 39 01 045 01 0 




CBepjiMJibHbiM naTpoH c 3y6naTbiM bchl^om 

M XBOCTOBMKOM QuickIN 


3a>KMM 
MM 




HoMep 3aKa3a 


1,5-13 




6 39 01 023 02 0 


1 -16 




6 39 01 023 01 1 



HoMep 3at<a3a 
6 39 01 039 02 0 



HoMep 3at<a3a 



Bmxoa QuickIN 

Ana AOocHameHkifl KBM 80 U/KBM 80 auto. Co BcrpoeHHbiM 
noABOAOM cMa30HHO-oxna>KAaK>meki >kmakoctm. Ana Bcex 
KopoHHaTbix cBepn QuickIN AnaMeTpoM 12—65 mm. 



Bwxoa QuickIN MAX 

Ana AOocHameHMfl KBM 80 U/KBM 80 auto. C BcrpoeHHbiM 
noABOAOM cMa30HHO-oxna>KAaK>meki >kmakoctm. Ana Bcex 
KopoHHaTbix CBepn FEIN QuickIN MAX AnaMeTpoM 50—80 mm. 



6 39 01 038 02 0 



CraHAapTHbiM BbixoA Weldon 32 

Cneu.kiaribHo Arm KopoHHaTbix CBepn co cMemeHHbiMM Ha 90° 
3a>KMMHbiMM noBepxHocTAMki. Make. rny6kma pe3aHMfl 50 mm. 




HoMep 3aKa3a 


6 39 01 041 01 0 




Bwxoa Weldon 32 

3a>KMMHbie noBepxHocTM Ha oahom hhhmm. MaKc. rny6MHa 
pe3aHMA 75 mm. CneunanbHO aha KopoHHaTbix CBepn: 


l~He3AO 


HoMep 3aKa3a 


Hougen 


6 39 01 042 01 0 


Jancy 


6 39 01 040 01 0 




AonOJIHMTeJIbHblM KOHyC 

aha KOHyca Mop3e 



fHe3AO 



HoMep 3aKa3a 



KM 3/KM 3 



6 33 04 005 00 0 
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4 



HoMep 3aKa3a 



riaTpoH A-n« 6biCTpoM CMeHbi MHCTpyMeHTa A-n« 
Hape3aHM» pe3b6t>i, A^fl KBM 80 

ncnonb3yeTc?i TonbKo aha ctehkob KopoHHaToro cBepneHMA 
c <J>yHKUkieM neBoro BpameHMA, pa3Mep 3, xboctobmk 
QuickIN MAX, aha MeTHMKa (DIN 374/376), b coneTaHMM 
c HacaAKaMM aha Hape3aHMfl pe3b6bi Mo>t<eT 6biTb ooiameH 
npeAoxpaHMTenbHOki MycjrroM ot M 22 ao M 27. 



9 26 02 082 01 0 



HacaAKM A-nfi Hape3aHMfi pe3b6bi 

aha MeTHMKa no CTaHAapTy DIN 374/376. 





0 


HeTbipexrpaHHMK 




Pe3b6a 


MM 


MM 


HoMep 3aKa3a 


M22/M24 


18 


14,5 


6 32 06 119 01 0 


M27 


20 


16 


6 32 06 120 01 0 



HacaAKM a"*i Hape3aHM*i pe3b6bi 

c npeAoxpaHkuenbHOki Myc)>TOM aha rnyxkix OTBepcTMM 
Ana MeTHUKa no CTaHAapTy DIN 374/376. 



Pe3b6a 



0 

MM 



HeTbipexrpaHHMK 

MM 



HoMep 3aKa3a 



M22/M24 



14,5 



6 32 06 122 01 0 



HoMep 3aKa3a 



BaKyyM-njiacTMHa 

Ann HeMarHMTHbix MaTepnanoB m HernaAKMx noBepxHocTen 
(pncj)neHafl, rocj)pMpoBaHHafl CTanb m t. a.)- Tpe6yeTCfl BaKyy- 
MHblM Hacoc. 

396 x 350 x 95 mm aha KBM 80 U, 80 auto. 



9 26 02 085 01 0 



0 



BaKyyM-Hacoc 

Bcac 0,01 5 m 3 /mmh, -0,8 6ap, 92 Bt, Bee 2,5 Kr, 

BKHIOMaa BCaCblBaKDLUMM wnaHr. 



HoMep 3aKa3a 



9 26 01 022 01 3 



lpoHMe npMHaA-ne>KHOC 



M27 



20 



16 



6 32 06 123 01 0 



HoMep 3aKa3a 
6 42 01 005 01 0 



MarHMTHbIM nOAbeMHMK CTpy>KKM 

l~lpaKTMHHblM MHCTpyMeHT C BblCOKMM yCMHMeM 3HeKTpOMarHMTa 

aha 6bicTporo m npocToro c6opa MarHMTHOM MeTannMHecKOM 

CTpy>KKM. 




riepexoAHMK (3/2) 

riepexoAHHK Arm KpenneHMA HacaAOK, Mcnonb3yeMbix Ana 
Hape3aHMA pe3b6bi pa3Mepa 2 (M 6 - M 20) b naTpoH aha 
6bicTpoM CMeHbi MHCTpyMeHTa pa3Mepa 3 (9 26 02 082 01 0) 



HoMep 3aKa3a 
6 32 06 125 01 0 
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flbiiiecoc Aifl BJia>KHOM m c/xoh y6opKH 




MHCTan pa6ora: 
FEIN Dustex 



ribinecocbi cepnn FEIN Dustex — sto MAeanbHoe peiueHne 
Arm yAaneHUfl nbinn npn pa6oTe c aneKTponHCTpyMeHTOM b 
npoMbiiuneHHOCTM, b MacTepcKnx m Ha MOHTa>KHbix nnomaAKax. 
BnaroAapfl aBTOMaTunecKOMy CTapT-cTony 3tm npoc|)eccMOHanb- 
Hbie m oco6eHHo Tuxne nbinecocbi aha Bna>KHOki n cyxoM y6op- 
km aBTOMaTunecKM bkji lonaiOTCfl v\ bn kji lonaiOTCfl npi/i Ha>KaTMM 
BbiKHKDHaTenfl noAKHKDHeHHoro sneKTponHCTpyMeHTa. KpoMe 
Toro, nbinecocbi FEIN Dustex ocHaiueHbi c|>yHKu,neki nnaBHoro 
nycKa, KOTopaa CHM>KaeT nycKOBOM tok h TaKMM o6pa30M npe- 



AOTBpaiuaeT HeHy>KHoe cpa6aTbiBaHne 6onee cna6bix aneKTpn- 
necKnx npeAoxpaHMTenePi. ribinecocbi nocraBrmtoTCfl c oneHb 
AnnHHbiMM Ka6eneM noAKniOHeHkifl v\ BcacbiBaiomHM wnai-iroM, 
hto rapaHTupyeT MaKCMManbHbiM paAnyc AeficrBHfl. 




flbinecoc Ann BnatKHOH h cyxoii ydopKH dp. 1 62 

TapaHTHfl hmctnx pe3ynbTaTOB n oSecneneHne 
npneisineMbix ycnoBMki pa6oTbi. 
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flbiiiecoc Aifl BJia>KHOM m c/xoh y6opKH 








KoMiuieKT Dustex 25 L 


Dustex 25 L 


KoMiuieKT Dustex 35 L 


Dustex 35 L 






KoMnaKTHbiki MomHbin nwne- 
coc, pa6oTaK5mnki b poKwvie 
cyxoM m Bna>KHOM y6opKn; 
Arm noAKnKDHeHMfl aneKTpo- 

MHCTpyMeHTOB B MaCTepCKOM 

m Ha MecTe MOHTa>Ka, c 
KOMnneKTOM pa3HOo6pa3Hbix 
npnHaAne>KHOCTeki. 


KoMnaKTHbiM MOiuHbiki nwne- 
coc, pa6oTaramnki b pe>KMMe 
cyxon h Bna>KHOki y6opKn; 
Ana noAKnKDHeHMfl aneKTpo- 

HHCTpyMeHTOB B MaCTepCKOM 

h Ha MecTe MOHTawa. 


MoiuHbiM nbinecoc, pa6o- 
TaioiuMM b pe>KMMe cyxoki 
m Bna>KHOM y6opKn; Ann 
noAKnKDHeHMfl 3neKTponH- 

CTpyMeHTOB B MaCTepCKOM 

m Ha MecTe MOHTa>Ka, c 
KOMnneKTOM pa3Hoo6pa3Hbix 
npMHaAne>KHocTeM. 


MoiuHbiM nbinecoc, pa6oTa- 

KDIUMM B CyXOM H Bna>KHOM 

pe>KHMax, Ann noAKmoneHi/m 
3n e KTpO M H cTpy Me H TO b b 
MacTepcKOM m npH MOHTa>Ke. 


CTp. 


163 


163 


163 


163 


4) 
5 
X 

o 

? 


ABTOMaTMHeCKMM CTapT-CTOn 


• 


• 


• 




• 


z 

u 

0 


rinaBHbiki nycK 


• 


• 


• 


• 


:tmkm 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb (Bt) 


1 380 


1 380 


1 380 




1 380 


5 
Q_ 

h 
X 


B03AyUJHblM nOTOK (n/MMH) 


4 320 


4 320 


4 320 


4 320 


ie xapa 


Make. pa3pe>KeHMe (M6ap) 


253 


253 


253 




253 


& 
X 
u 

J 

s 


06beM pe3epByapa (n) 


22 


22 


32 


32 


X 

X 
V 

H 


Bee cornacHo EPTA (Kr) 


8,0 


8,0 


9,0 




9,0 



• MMeeTCfl 
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flbiiiecoc Aifl BJia>KHOM m c/xoh y6opKH 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KoMn/ieKT Dustex 25 L 



9 20 27 060 00 0 



4014586878362 



01 



KoMnaKTHbiM MOiMHbiM nbinecoc, pa6oTaKDiunM b pe>KMMe cyxoPi m Bna>KHOM y6opKn; Ana noAKntOHeHi/m aneKTpoi/iHCTpyivieHTOB 
b MacTepcKoPi m Ha Mecre MOHTawa, c KOMnneKTOM pa3Hoo6pa3Hbix npi/iHaAne>KHOCTeM. 

B ixeny bxoamt: 

1 BcacbiBaioiuMki wnaHr (Ann Ha 4 m, AMaMeTp 35 mm), 1 BTynKa 
Ana 3a>KMMa MHCTpyMeHTOB c perynnpoBKOM ckinw BcacbiBaHkip, 
1 cj)MnbTpoBanbHbiki MeiuoK, 1 <(>nnbTp, 2 BbiT*i>KHbie Tpy6bi 
(MeTannkinecKoe McnonHeHkie), 1 KOM6nHnpoBaHHa?i HacaAKa 
co cMeHHbiMM BCTaBKaMM, 1 cTbiKOBoe conno, 1 BcacbiBaioiua?i 
HacaAKa, 1 naTpy6oK 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 164 




HoMMHanbHa?) noTpe6naeMafl MomHOCTb 


Bt 


1 380 


Bo3AyiUHblM nOTOK 


ji/mmh 


4 320 


MaKc. pa3pe>KeHMe 


M6ap 


253 


06beM pe3epByapa 


n 


22 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


8,0 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


6 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



Dustex 25 L 9 20 27 223 00 0 401 4586877365 

KoMnaKTHbiM MOiMHbiM nbinecoc, pa6oTaKDiunM b pe>«kiMe cyxoM m Bna>KHOM y6opKn; aha noAKntoneHMfl aneKTpoMHcrpyMeHTOB 
b MacTepcKoPi m Ha MecTe MOHTa>Ka. 



01 



* 



HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl MomHOCTb 


Bt 


1 380 


B03AyUJHblM nOTOK 


h/mhh 


4 320 


MaKc. pa3pe>KeHne 


M6ap 


253 


06beM pe3epByapa 


n 


22 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


8,0 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


6 



B ueHy bxoamt: 

1 BcacbiBaioiuMM ujnaHr (Ann Ha 4 m, AMaMeTp 35 mm), 1 BTynKa 
Ana 3a>KMMa MHCTpyMeHTOB c perynnpoBKOM cmhw BcacbiBaHMA, 

1 ())MnbTpOBanbHblM MeLUOK, 1 <()MnbTp 

CBeAeHMA o npi/maAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 164 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KoMn/ieKT Dustex 35 L 



9 20 28 060 00 0 



4014586878423 



01 



MoiMHbiM nbinecoc, pa6oTaKDiunM b pewmvie cyxoPl m Bna>KHOM y6opKn; aha noAKntoneHMfl aneKTpokiHcrpyMeHTOB b MacrepcKOM 
m Ha MecTe MOHTawa, c KOMnneKTOM pa3Hoo6pa3Hbix npnHaAne>KHOCTeM. 

B ueHy bxoamt: 

1 BcacbiBaraiuMM wnaHr (AnMHa 4 m, AMaMeTp 35 mm), 1 BTynKa 
Ana 3a>KMMa MHCTpyMeHTOB c perynnpoBKOM cmhw BcacbiBaHMjq, 

1 (|)MnbTpOBanbHblM MeiiJOK, 1 <|)MnbTp, 2 BblTfl>KHbie Tpy6w 

(MeTannMHecKoe McnonHeHMe), 1 KOM6kiHkipoBaHHafl HacaAKa 
co CMeHHbiMM BCTaBKaMM, 1 CTbiKOBoe conno, 1 BcacbiBaiomafl 
HacaAKa, 1 naTpy6oK 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 164 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MomHOCTb 


Bt 


1 380 


B03AyiUHblM nOTOK 


h/mmh 


4 320 


MaKc. pa3pe>KeHMe 


M6ap 


253 


06beM pe3epByapa 


n 


32 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


9,0 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


6 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



Dustex 35 L 



4014586877389 



9 20 28 223 00 0 

MoiMHbiki nbinecoc, pa6oTatomkiM b cyxoM m Bna>KHOM pewmviax, Ana noAKntOHeHi/m aneKTpoi/iHcrpyMeHTOB b MacrepcKOi/i 
m npn MOHTa>Ke. 



01 



HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MomHOCTb 


Bt 


1 380 


Bo3AyiUHblM nOTOK 


ji/mmh 


4 320 


MaKc. pa3pe>KeHMe 


M6ap 


253 


06beM pe3epByapa 


n 


32 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


9,0 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


6 



B u,eny bxoamt: 

1 BcacbiBaioiuMM wnaHr (AnMHa 4 m, AMaMeTp 35 mm), 1 BTynKa 
Ana 3a>KMMa MHCTpyMeHTOB c perynnpoBKOM ennw BcacbiBaHMA, 

1 ())MnbTpOBanbHblM MeUJOK, 1 <|)MnbTp 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 164 
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flbiiiecoc Aifl BJia>KHOM m c/xoh y6opKH 




rijIOCKOCKJiaAHaTblM ()>MJ1bTp 

Uenniono3a, Knacc hmctotw M b cooTBeTCTBMM 
c cepTncj)MKaukeki 



HoMep 3aKa3a 
3 13 45 012 01 0 



l~lj10CKOCKJiaAHaTblM <|>MJ1bTp 

nonH3(j)MpHblki MCKyCCTBeHHbIM LiieflK, KfiaCC HHCTOTbl M 

B COOTBeTCTBMM C CepTMCj)MKaUMeM, (JjHflbTp 6onee BblCOKOrO 

KanecTBa 



HoMep 3aKa3a 



3 13 45 059 01 0 




rijIOCKOCKJiaAHaTblM <|>MJ1bTp 

HEPA 



HoMep 3aKa3a 



3 13 45 060 01 0 



l~l0CT0flHHblM <|>MJ1bTp 

BMecTO BonoKHMCToro cj>nnbTpa 




HanojibHoe conjio 

nepeKnraHaeMbiM, c noBepxHocTbra cKonbweHMfl M3 HepwaBe- 
rameM crann m iuctmhom no BceMy nepMMeTpy. ripkiMeHeHmi 
Ha TBepAbix nonax m TeKCTkinbHbix HanonbHbix noKpbiTmix 



HoMep 3aKa3a 



3 13 45 072 01 0 



KoM6MHMpoBaHHaa HacaAKa 

Bna>KHbiki m cyxon pe>KMMbi pa6oTbi, co CMeHHbiMM BCTaBKaMM 

(pe3MHOBblMM KpOMKaMM M LUeTOHHbIMM BCTaBKaMM) 




HoMep 3at<a3a 



3 13 45 073 01 0 




LLlejieBaa HacaAKa 



HoMep 3aKa3a 



3 13 45 074 01 0 



y 



HoMep 3aKa3a 



HacaAKa £,nn mjitkom Me6ejiM 

C LUeTOHHbIMM BCTaBKaMH 



3 13 45 075 01 0 



HoMep 3aKa3a 



3 13 45 064 01 0 



BcacbiBaioiuMM uiJiaHr 



0 


A^MHa 




MM 


M 


HoMep 3aKa3a 


27 


4 


3 13 45 065 01 0 


35 


4 


3 13 45 066 01 0 


<c 


- YA-nMHMTeJIbHblM UJJiaHT 

A 




0 


A^iMHa 




MM 


M 


HoMep 3aKa3a 


27 


2,5 


3 13 45 067 01 0 


35 


2,5 


3 13 45 068 01 0 



PeMOHTHbIM KOMfl JieKT 

floAxoAHT Ann BcacbiBaKDiuero wnaHra AMaMeTpoM 35 mm 



HoMep 3at<a3a 



3 13 45 069 01 0 



flaTpy6oK 



HoMep 3aKa3a 



3 13 45 070 01 0 




BbiT*i>KHa;i Tpy6a 

MeTanni/iHecKoe McnonHeHkie, 2 ujt. b ynaKOBKe 



HoMep 3aKa3a 
3 13 45 071 01 0 



BcacbiBaioiMajq HacaAKa 

rioBopoTHbiki, c HaTypanbHOM LueTMHOM, nnomaAb OTAenKM 
meTMHOM 70 x 45 mm 



HoMep 3aKa3a 



3 13 45 076 01 0 



HacaAKa-meTKa 

C HaTypanbHOM LueTMHOM, nnomaAb OTAenKH LueTMHOM 
120x45 mm 



BTyjiKa A-n« 3a>KMMa MHCTpyMeHTOB c peryjinpoBKOM 

CMJIbl BCaCblBaHM51 

AHaMeTp 27 mm co CTopoHbi sn e KTpo m h cTpy Me h Ta 



BTyjiKa A-n« 3a>KMMa MHCTpyMeHTOB c peryjinpoBKOM 

CMJIbl BCaCblBaHM51 

AHaMeTp 38 mm co CTopoHbi sn e KTpo m h CTpy Me h Ta 



HoMep 3aKa3a 
3 13 45 077 01 0 



HoMep 3aKa3a 
3 13 45 078 01 0 



HoMep 3aKa3a 
3 13 45 123 01 0 



HoMep 3aKa3a 



CryneHMaTafl My<|)Ta 

HeTbipexcKpocTHOM 



3 13 45 079 01 0 



LUT/H36 
LUT. 



Ka6ejibHbiM xoMyT 

Ana npoKnaAKM Ka6ena Ha BcacbiBaraiueM ujnaHre, 
noAxoAMT Ann BcacbiBaraiuero ujnaHra 0 27-35 mm 



HoMep 3aKa3a 



3 13 45 119 01 0 

KoMnjieKT npMHaA-ne>KHOCTeM 

2 BbiTA>KHbie Tpy6w (MeTannMHecKoe McnonHeHMe), 

1 KOM6MHMpOBaHHafl HacaAKa CO CMeHHbiMM BCTaBKaMM, 

1 meneBafl HacaAKa, 1 BcacbiBaioLuaa HacaAKa, 1 naTpy6oK 




HoMep 3aKa3a 



3 13 45 071 02 0 
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flbiiiecoc Aifl BJia>KHOM m c/xoh y6opKH 



MemoK-4>MJibTp M3 HeTKaHoro no/iOTHa 



LU T / H a6 

LUT. 



HoMep 3aKa3a 



3 13 45 062 01 0 



43 



Omji bTp-MeiiJOK HEPA 



LUT/H36 
LUT. 



HoMep 3aKa3a 



3 13 45 130 01 0 



LU T /Ha6 

HIT. 



HoMep 3at<a3a 



3 13 45 061 01 0 



1 



(Dm ji bTp-MemoK 

CBepxTOHKoe i/icnormeHi/ie Ana BbicoKoro 6necKa, 
5 LUT. b ynaKOBKe 



McnonHeHkie 




HoMep 3aKa3a 


Dustex II, 25 




3 13 22 757 01 6 


Dustex 40 




3 13 22 811 01 0 




(Dm ji bTp-MemoK 

CraHAapTHaa KOHcrpyKunfl, 5 lut. i 


3 ynaKOBKe 


McnonHeHkie 




HoMep 3aKa3a 


Dustex II, 25 




3 13 22 781 01 7 


Dustex 40 




3 13 22 810 01 0 



>MHaA-ne>KHOCTM Dustex 25 L 

MeiuoK-(t>MJibTp M3 HeTKaHoro no/iOTHa 



OMJibTpyioiMMM naTpoH 



HoMep 3aKa3a 



3 13 22 765 00 9 




BcacbiBaioiMMM uj/iaHr 

0 36 mm, AnkiHa 5 m 



HoMep 3aKa3a 
3 13 22 767 01 5 



PyKOflTKa 



HoMep 3aKa3a 



3 13 22 770 00 0 




riepexoAHHK 

Ana noAKHraneHMfl 3TieKTpokiHCTpyMeHTOB FEIN. 



HoMep 3aKa3a 
3 13 22 771 00 9 



CTyneHnaTafi Niy<|>Ta 

Ana pa3nnHHbix AnaMeTpoB noAKnioHeHi/m, HanpMMep Ana 
noAKnioHeHMfl M3Aennki Apyrkix npon3BOAHTeneki. 

HoMep 3aKa3a 

3 13 22 772 00 2 
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npeBoexoAHoe KaiecTBO noeepxHOCTH npH oOpaOoTKe 
BbicoKOKaiecTBemioH CTanH y ApeBecHHbi h nana. 



I~lpn o6pa6oTKe noBepxHocTn AeficTByeT TonbKo oahh KpM- 
TepuM: MAeanbHbiki bo Bcex OTHomeHMflx pe3ynbTaT pa6oTbi. 
LUnnc^oBaHne win nonnpoBaHne — 6naroAapa o6iiinpHOMy 
accopTMMeHTy aneKTponHCTpyMeHTOB v\ cneunanbHbiM npoc|>ec- 
cuoHanbHbiM KOMnneKTaM KOMnam/m FEIN o6ecnennBaeT onTi/i- 
ManbHbie npeAnocbinKM aha yAOBneTBopeHMfl caMbix cepbe3Hbix 
Tpe6oBaHMM k o6pa6oTKe noBepxHocreki. I~lpn o6pa6oTKe 
BbicoKOKanecTBeHHOM CTann, ApeBecuHbi, BHyTpeHHePi OTAenKe 
m peMOHTe, a Taione peMOHTe aBTOMo6nnePi, cyAOB v\ cneunanb- 
Horo aBTOTpaHcnopTa. Bbi MO>KeTe nono>KkiTbCfl Ha FEIN: bnco- 
Konpon3BOAHTenbHbie CBepxnpoHHbie aneKTponHCTpyMeHTbi, 



npeBocxoAHa^ aproHOMMHHOCTb Arm skohomum cun npn pa6oTe 
n npaKTUHHa^ ocHacTKa o6ecneHHBatOT HAeanbHbiki pe3ynbTaT 
pa6oTbi. 

ripoHne nHTepecHbie M3Aennfl aha o6pa6oTKM noBepxHOCTM bn 
TaK>Ke HaPiAeTe b rnaBax «Oci4nnnnpoBaHne» m «CTai4noHapHbie 
neHTOHHo-iiinnc|)OBanbHbie craHKn». 



UJjiH(J)OBajibHbie MauiMHbi dp. 168 

MAeanbHbiM MHCTpyivieHT aha rpy6oro m tohkoto 
Lunnc()OBaHMfl noBepxHocTen, Tpy6 m npoc|>nnefi. 



riOJlMpOBaJlbHblH HHCTpyMBHT frp. 1 80 

3aiunTa n yxoA 3a nyBCTBHTenbHbiMM 

M BblCOKOKaHeCTBeHHbIMM nOBepXHOCTflMM. 
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LIJjiM<|>OBajibHbie MawMHbi 



sa FEIN: 



► rionHblM aCCOpTMMeHT COBMeCTMMblX Apyr C ApyrOM MaiUMH 

m npnHaAne>KHOCTeM. 

► I~Ioaxoaht npaKTunecKM Arm Bcex cnynaeB nprnviei-iei-ikm: 
ot o6pa6oTKM Hep>KaBetomeM CTann ao rpy6oro Lunnc()OBa- 
HMfl, ot hmctkm m yAanei-ikm uapannH ao caTM h m poBaH v\f\ 

m 3epKanbHOM nonnpoBKM. 



i 



Z 

BblCOKOnpOkl3BOAH- 

TenbHafl 3KcueHTpn- 
KOBaa Lunkic|)OBanbHa;i 

MaLUklHa C 3<|x|>eKTklBHblM 
yCTpOMCTBOM OTCOCa 

nbmn Ann nio6bix 
noBepxHOCTeki. 



LUnMc|)OBanbHa^ ManiMHa 

CO CBepXBblCOKOM 
npOH3BOAMTenbHOCTbKD 

cbeMa MaTepkiana aha 

Tpy6 M OTBOAOB H3 
BblCOKOKaHeCTBeHHOM 

CTann AMaMeTpoM 

AO 80 MM. 



5 0 s 

U in « 

v 5 * . 

till 

CIIO 

KoMnneKT Start aha 
Hep>KaBeK)iueki CTann: 
Ana CTaHAapTHoro 
npMMeHeHMfl b o6pa- 
6oTKe Tpy6. 



2 



BbicoKonpon3BOAn- 
TenbHafl Lunki<t>OBanb- 
Ho-nonnpoBanbHa?i 
MaiiJMHa Arm xohoahom 
o6pa6oTKM noBepx- 
HOCTeki M3 BbicoKOKane- 
CTBeHHOki CTann. 



o 8-f 

0- VO 2 



KoMnneKT Start Ann 
Hepx<aBeiomeki CTann: 
Ana CTaHAapTHoro npn- 
MeHeHna b o6pa6oTKe 
noBepxHocTen. 



Ct P . 170 170 170 170 171 





Tpy6afl ujnncj)OBKa 


AA 


AA 


AA AA 


AA 


s 

X 


ToHKafl ujnnc()OBKa 


AA 


AA 


AA AA 


AA 


V 
X 

2 


Cyxaa Lunkict>OBKa AA AA AA AA AA 


5 

a. 
□ 


MnKpoiijnn<j)OBKa 


AA 


AA 


AA AA 


AA 




rionkipoBaHMe 


A 


AA 


AA 


AA 


AA 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb (Bt) 


380 


1 200 


1 200 


1 200 


1 200 


:tmkm 


CKopocTb BpameHMA Ha 
xonocTOM xoAy (o6/mmh) 


8 800 


2 700-7 000 


2 700-7 000 


900-2 500 


900-2 500 


5 
Q_ 

t 


Bee cornacHO EPTA (Kr) 


2,4 


3,8 


3,8 


2,5 


2,5 


5C 

rt 
a. 
rt 


nonkipoBanbHbiki MHCTpyMeHT 
0 (mm) 


150 






230 


230 


X 
5 


TapenbnaTbiki iunn<j)OBanbHbiki 
Kpyr 0 (mm) 


150 




230 


230 


u 

T 
S 


ripkieMHaa pe3b6a 


5/16" 






M 14 


M 14 


X 

X 
V 

H 


CkopocTb neHTbi (m/c) 




22 


22 






Tpy6bi ao 0 (mm) 




8-80 


8-80 








MoiuHbiki ABkiraTenb FEIN 




• 


• 


• 


• 


V 

s 

X 


Otcoc 


• 










V 

3" 

ft 

X 

u 

0 


OkiKcaumq ujnkiHAenfl 






• 


• 


BnoKkipoBKa caMonycKa 




• 


• 


• 


• 




flnaBHbiki nycK 




• 


• 


• 


• 



A npnroAHOCTb AA HakinyHLuafl npnroAHOCTb • MMeeTCfl 
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ROT 14-200 E 


h 
Q. 

b ^ S 
Sou 

coo 

2 *" *2 
q u) *« 
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0 irt U H 
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h 

111 Q- 
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V 00 u 
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X CO X 




McKniOHHTenbHO 


yAo6Ha?i KOMnaKTHafl 


LUnkic|)OBanbHafl mslu mhs 


KoMnneKT Start no 


Hpe3BbHaMHO npon3- 


KoMnneKT Start: neH- 




MOLUHafl pOTaUMOHHafl 


Lunki<t>OBanbHafl ManiHHa 


Ana 3aHncTKM yrnoBbix 


Hep>KaBeK)iueki cranki 


BOAHTenbHbiki neHTOH- 


TOHHbiki HankinbHHK no 




Lunkic|)OBanbHa^ MawkiHa, 


aha Tpy6 H3 Hepwa- 


CBapHblX LUBOB 


Arm noAroTOBKM k 


HbiM HanMHbHMK no 


Hep>KaBeiomeki cranki 




o6ecneHMBaK)iua?i bwco- 


Berometi CTanM 


b TpyAHOAOCTynHbix 


<j>nHniiJHOki o6pa6oTKe 


HepaoBeiomeki cranki 


Arm o6pa6oTKM yrnoB 




kmm ypoBeHb cbeMa npi/i 


c 0 AO 45 MM. 


MecTax Ha MeTannoKOH- 


nnocKMx noBepxHocTeM, 


Arm o6pa6oTKM yrnoB 


M KpOMOK. 




pa6oTax no MeTanny, 




CTpyKUMflX. 


Tpy6 m npocj)nneki. 


H KpOMOK. 






AepeBy, noKpbunflM 














m creKnonnacTkiKy. 
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171 


171 


172 


172 
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AA 
















A 




1 200 


800 


800 


1 500 


800 


800 


900-2 500 


2 500-7 000 


1 350-3 750 


2 500-7 900 


10 000-28 000 


10 000-28 000 




2,6 


2,9 


3,2 


2,4 


2,1 


2,1 



150/200 



150/200 
M 14 

3,5-11 12-32 12-32 



8-45 



LIJjiM<|>OBajibHbie MawMHbi 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MSf 636-1 



7 220 78 00 22 5 



4014586811260 



01 



BbicoKonpoi/i3BOAHTenbHafl sKCueHTpi/iKOBaa Lunnc()OBanbHafl MaiunHa c 3(|x|>eKTi/iBHbiM ycrpoticTBOM OTCOca nbinn 
Anfl nio6bix noBepxHOCTePi. 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


380 


CKopocTb BpaiueHMJi Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


8 800 


Xoa 


MM 


8,4 


LLlTyuep Ana OTcacwBaioiuero 
iwnaHra 0 


MM 


32 


ripMcoeAHHMTenbHafl pe3b6a Ana 
TapenbnaToro Lunn<|)OBanbHoro Kpyra 




5/16"-24UNF 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,4 


TapenbnaTbiM Lunn<|)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


150 


rionkipoBanbHbiki nHcrpyMeHT 0 


MM 


150 


l~lpneMHafl pe3b6a 




5/16" 



B ne»y bxoaht: 

1 3KCUeHTpklKOBafl TOHOBKa 0 1 50 MM, 1 UJnkl(f>OBanbHblki auck, 

cpeAHMM, 0 150 mm, 1 BcacbiBaraiukiki npeAoxpaHkiTenbHbiki 
KonnaK, 1 KOMnneKT Kmoneki 

CBeAeHMfl o npkiHaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 173 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



RS 12-70 E 



7 221 13 50 01 4 



4014586853819 



01 



LUnki(|>OBanbHafl Mawm-ia co CBepxBbicoKOM npon3BOAHTenbHOCTbto cbeMa MaTepnana aha Tpy6 v\ otboaob M3 BbicoKOKanecTBeHHOM 
CTann AnaMeTpoM ao 80 mm. 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 173 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3(j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


750 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


2 700-7 000 


CKopocTb neHTbi 


m/c 


22 


MuHMManbHoe paccTOJiHue ao ctchkm 


MM 


50 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


3,8 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


4 


Tpy6w ao 0 


MM 


8-80 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



7 221 13 51 01 3 



npo<|>eccMOHajibHbiM Ha6op 
Aifl HepncaeeiomeM era/in 

KoMnneKT Start aha Hep>KaBetomeM cranm aha CTaHAapTHoro npi/iMei-iei-ii/m b o6pa6oTKe Tpy6. 



4014586853826 



01 




HoMkiHanbHaa noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


750 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


2 700-7 000 


CKopocTb neHTbi 


m/c 


22 


MuHMManbHoe paccTOJiHue ao ctchkm 


MM 


50 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


3,8 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


WM 


Tpy6w ao 0 


MM 


8-80 



B ueHy bxoaht: 

2 x 1 0 ujt. ujnncj)OBanbHbix neHT 20 x 81 5 mm P1 20/P1 80, 
2 x 1 0 ujt. ujnkicj)OBanbHbix neHT 40 x 81 5 mm P1 20/P1 80, 
5 ujt. neHT M3 HeTKaHbix toh KOCTpy KTy pH bix MaTepnanoB 
20 x 820 mm, 1 nnacTMaccoBbiki neMOAaH Ann MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 173 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WPO 14-25 E 7 221 49 00 23 0 4014586862729 

BbicoKonpon3BOAHTenbHafl Lunnc|)OBanbHO-nonMpoBanbHafl Mawm-ia Arm xohoahom o6pa6oTKM noBepxHOcrei/i 
M3 BbicoKOKanecTBeHHOM CTann. 

B ueHy bxoaht: 

1 aHTHBkl6paUMOHHOki pyHKM 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 173 



01 




HoMkiHanbHaa noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3<j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


750 


CKOpOCTb BpaLUeHMJR Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


900-2 500 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,5 


rionkipoBanbHbiki nHCTpyMeHT 0 


MM 


230 


llpi/ieMHafl pe3b6a 




M 14 


TapenbnaTbiki ujnncj)OBanbHbiki Kpyr 0 


MM 


230 



170 



UJjiM<|>OBajibHbie MawMHbi 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



7 221 49 50 01 0 



4014586862743 



WPO 14-25 E H a6op 
Aifl HepncaBeiomeM era/in 

KoMnneKT Start aha Hep>KaBetomeM cranm aha CTaHAapTHoro npi/iMei-iei-ikm b o6pa6oTKe noBepxHOCTeM. 



01 




HoMMHanbHaa noTpe6rmeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3(|)(|)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


750 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


900-2 500 


Ka6enb c wTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,5 


rionnpoBanbHbiM kiHCTpyMem 0 


MM 


230 


ripkieMHafl pe3b6a 




M 14 


TapenbnaTbiM iunmf>0BanbHbiM Kpyr 0 


MM 


230 



B u,eny bxoaht: 

1 yrnoBaa nonMpoBanbHaa MawMHa FEIN WPO 14-25 E 

b nnacTkiKOBOM MHCTpyMeHTanbHOM HeMOAaHHMKe, 1 pyKOflTKa, 

1 npeAoxpaHMTenbHafl CKo6a, 1 3a>KMMHaa onpaBKa, 

1 Luriki(t>oBanbHoe HeTKaHoe nonoTHo c BonHMCTbiMM ro<J>paMM, 

1 onopHbiki TapenbnaTbiki amck c ynacTKOM Ann npMKpenneHMfl 
Ha nkinyHKax (0115 mm, M1 4), 10 ujnm^oBanbHbix bojiokh- 

MCTblX M3TOB Ha HkinyHKaX (0115 MM, TOHKkie), 1 3naCTMHHblki 

ujnMc))OBanbHbiM Ban m k, 1 nnacTUHHaTbiM BonoKHMCTbiM bsjimk, 

2 KHKDHa, 1 aHTMBM6paUMOHHOM pyHKM 

CBeAeHMA o npi/iHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 173 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ROT 14-200 E 



7 221 65 50 01 0 



4014586867236 



01 



McKntOHMTenbHO MOLMHaa poTaunoHHafl Lunnc()OBanbHafl Mawm-ia, oSecneHMBatomafl bncokum ypoBeHb cbeivia npn pa6oTax 
no MeTanny, AepeBy, noKpbiTMAM v\ CTeKnonnacTMKy. 

B ne»y bxoaht: 

1 yrnoBaa nonMpoBanbHaa MaujkHa FEIN WPO 14-25 E 

B nnaCTMKOBOM MHCTpyMeHTanbHOM HeMOAaHHMKe, 

1 OTcacbiBaKDiuMM KonnaK, 1 iunMcj)OBanbHbiM Kpyr, TBepAbiM, 

0 200 MM, 1 aHTMBkl6paUMOHHOki pyHKM 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 173 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3(|)(|)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


750 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


900-2 500 


Ka6enb c WTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,6 


rionnpoBanbHbiM MHCTpyMeHT 0 


MM 


150/200 


ripneMHafl pe3b6a 




M 14 


LLlTyuep aha OTcacbmaioiuero lunaHra 0 


MM 


38 


TapenbnaTbiM Lunn(j)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


150/200 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KoMn jieKT RS 10-70 E Ha6op C T ap T 7 221 66 60 00 0 4014586867519 

YAo6Hafl KOMnaKTHafl Lunnc|)OBanbHafl MaiunHa aha Tpy6 M3 Hep>KaBetomeM CTann c 0 ao 45 mm. 



01 




HoMMHanbHafl noTpeGrmeMaa MOlUHOCTb 


Bt 


800 


3(|)(|)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


550 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


2 500-7 000 


CKopocTb neHTbi 


m/c 


3,5-11 


MuHMManbHoe paccTOAHMe ao ctchkm 


MM 


50 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,9 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


4 


Tpy6bi ao 0 


MM 


8-45 



B neny bxoaht: 

1 Lunncj)OBanbHafl Mam m Ha a/ia Tpy6 RS 10-70 E b nnaCTMKOBOM 
HeMOAaHHMKe, no 10 iunMcj)OBanbHbix neHT (3epHMCTocTb 120, 180), 
5 neHT M3 HeTKaHoro nonoTHa (TOHKMe) 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 173 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KS 10-38 E- Set 



7 221 67 60 00 0 



4014586868936 



01 



LUnn(|)OBanbHafl Mawm-ia Arm 3aHMCTKM yrnoBbix CBapHbix lubob b TpyAHO Aocry n h bix MecTax Ha MeTannoKOHCTpyKUMflx. 




HoMMHanbHayi noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


800 


CKopocTb BpameHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


1 350-3 750 


OKpy>KHafl CKOpOCTb 


m/c 


29,5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


3,2 


AMaMeTp MHCTpyMeHTa 


MM 


150 



B ueHy bxoaht: 

1 iunMcj)OBanbHafl ManiMHa aha 33hmctkm yrnoBbix 
CBapHbix ujbob KS 10-38 E b nnaCTMKOBOM HeMOAaHHMKe, 

1 aHTMBM6paUMOHHOM pyHKM, l~lo OAHOMy AMCKy M3 HeTKaHoro 

nonoTHa (cpeAH.), 0 1 50 mm, ToniuMHa 3 m 6 mm, l~lo OAHOMy 
AMCKy M3 HeTKaHoro nonoTHa (tohk.), 0 150 mm, ToniuMHa 
3 m 6 mm, ripocjjMnMpoBOHHbiM 6pycoK Arm npoc()MnMpoBKM 
Amckob M3 HeTKaHoro nonoTHa 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 173 



171 



UJjiM<|>OBajibHbie MawMHbi 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KoMn jieKT WSG 1 5-70 Ha6op 7 221 84 61 00 0 401 458687641 2 1 9 

CrapT Hep>K. cra/ib 

KoMnneKT Start no Hep>KaBeiomeM CTann aha noAroTOBKM k c|)mhmiuhom o6pa6oTKe nnocKnx noBepxHOCTeM, Tpy6 m npoc|>kineM. 

B ueHy bxoaht: 

1 KOMnaKTHaa yrnoBaa LunM<J>oBanbHafl MauiMHa FEIN 
WSG 1 5-70 Inox b nnacrkiKOBOM neMOAaHHkiKe, 1 BeepHbiki 
(nenecTKOBbiki) amck, cpeAHMM, 1 amck aha <J>hhi/iluhom 
o6pa6oTKM (0 125 mm), l~lo 5 LunM<)>OBanbHbix hmctob 
Pyramix c nepc|>opaukieki 0 1 1 5 mm (3epHo 280, 400, 800), 
25 Lunkict>oBanbHbix hmctob (3epHo 80, 0 115 mm), 1 onopHbiki 
amck c oxna>KAeHneM (0 75 mm, M14), 1 onopHbiki Tape- 
nbnaTbiki amck c ynacTKOM Ana npkiKpenneHkm Ha nMnyHKax 
(0 115 mm, M14) 

CBeAeHkifl o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 173 




HoMkiHanbHaa noTpe6naeMafl MoiuHOCTb 


Bt 


1 500 


3(|)(|)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


900 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


2 500-7 900 


Ka6enb c lUTeKepoM 


M 


— 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,4 


OnaHUbi 




M14 


IUnn(|)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 


3nacTMHHbiM TapenbnaTbiM 
iunn<|)OBanbHbiM Kpyr 0 


MM 


125 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



BF 1 0-280 E 7 228 05 50 00 0 401 4586867250 

Hpe3BbiHaMHO npon3BOAHTenbHbiki neHTOHHbiki HannnbHMK no HepwaBetomePi CTann aha o6pa6oTKM yrnoB v\ kpomok. 

B ueHy bxoamt: 

1 iunMcj)OBanbHafl KOHconb c ycTynoM 



01 




HoMMHanbHafl noTpeGnaeMaa MoiuHOCTb 


Bt 


800 


3(|x|>eKTklBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


550 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


10 000-28 000 


CKopocTb neHTbi 


m/c 


12-32 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 




Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,1 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


520x 3/6/20 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



KoMn JieKT BF 10-280 E Ha6op CTapT 7 228 05 51 00 0 4014586867267 

KoMnneKT Start: neHTOHHbiki HannnbHMK no HepwaBetomePi CTann aha o6pa6oTKM yrnoB v\ kpomok. 



01 




HoMMHanbHafl noTpeGnaeMaa MoiuHOCTb 


Bt 


800 


3(|)(|)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


550 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


10 000-28 000 


CKopocTb neHTbi 


m/c 


12-32 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


— 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


2,1 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


520x 3/6/20 



B ueHy bxoamt: 

1 neHTOHHbiki HankinbHkiK BF 10-280 E b nnacTMKOBOM 

neMOAaHHkiKe, 3 LunM<J>OBanbHbie KOHconM (3/6 mm c ycrynoM, 

6 mm npflMaa, 20 mm npflMaa), 1 0 iunMcj)OBanbHbix neHT, 

3 mm (3epHkicTOCTb 120), 10 iunMcj)OBanbHbix neHT, 

6 mm (3epHkicTOCTb 120), 10 iunMcj)OBanbHbix neHT, 

20 mm (3epHkicTOCTb 120), 5 neHT M3 HeTKaHoro nonoTHa, 

6 mm (cpeAH.) 

CBeAeHkifl o npi/maAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 173 
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LUjiM<|>OBajibHbie MauiMHbi 




HoMep 3aKa3a 
3 39 01 118 01 0 



HoMep 3aKa3a 



MHCTpyMeHTaiibHbie hcmoashhmkm 

flnacTMK, BHyTpeHHkie pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



riojiMpoBajibHbie jieHTbi 

20 x 81 5 mm, oneHb MarKoe McnonHeHMe, Ana nonyneHMA 
noBepxHOCTM 6e3 HannbiBOB Aa>Ke Ha y3Knx KoneHax Tpy6 



LUiiM(|>OBajibHa^ Mam m Ha Ann Tpy6: 6a30BbiM Ha6op 

OnMCTKa 3arpfl3HeHMM, yAaneHMe uapanMH, KanecTBeHHoe 
caTMHMpoBaHMe. B KOMnneKT bxoaat: 2x10 ujt. 
ujnnct)OBanbHbix neHT, 20 x 81 5 mm, P1 20/P1 80; 2 x 1 0 ujt. 
Lunkict>oBanbHbix neHT, 40 x 81 5 mm, P1 20/P1 80; 5 neHT M3 
HeTKaHoro MaTepnana, 20 x 820 mm, oneHb TOHKMe (280). 



6 37 14 050 02 1 



nOJIMpOBaJIbHbIM Ha6op AJlfl UJJ1M(|>OBaJ1bHOM MEUJMHbl £,Jlf\ Tpy6 

rioAroTOBKa k nonMpoBaHHio ao MAeanbHoro 3epKanbHoro 
6necKa. B KOMnneKT bxoaat: 2x10 ujt. LunM<t>OBanbHbix neHT, 
20 x 815 mm, P320/P400; 1x3 ujt. nonnpoBanbHbix neHT, 
20 x 815 mm; 1 tkd6mk KpacHOM nacTbi Ann npeABapMTenbHOM 
nonnpoBKM, 200 Mn; 1 tkd6mk 6enoki nacTbi Ann 3epKanbHOM 
nonnpoBKM (200 Mn). 



HoMep 3at<a3a 



6 37 14 052 02 3 



KepaMMHecKMe ujjiM<f>oBajibHbie JieHTbi 

BbicoKafl npoM3BOAMTenbHocTb cbeMa MaTepnana npn oneHb 
BbicoKOM ctomkoctm MHCTpyMeHTa. Aa>*<e npn yAaneHMM 

TOHKMX CBapHblX UJBOB 



Pa3Mepbi 

MM 


LUT/H36 
UJT. 




HoMep 3aKa3a 


20x815 


10 




6 37 14 130 01 0 


40x815 


10 




6 37 14 131 01 0 




UJjiM(t>OBajibHbie JieHTbi 

■ CBepxrM6Kne ujnncj)OBanbHbie neHTbi MAeanbHo noAxoAflT 
f Ana Lunm|>oBaHkm KoneH Tpy6 
20 x 815 mm 


3epHMCTOCTb 


LU T /Ha6 

UJT. 




HoMep 3aKa3a 


120 


10 




6 37 14 050 01 5 


180 


10 




6 37 14 051 01 4 


320 


10 




6 37 14 052 01 7 


400 


10 




6 37 14 053 01 1 


f9 


LUiiM<t>OBajibHbie JieHTbi 

k CBepxrM6KMe ujnM<J>OBanbHbie neHTbi MAeanbHo noAxoAflT 
P aha ujnMc()OBaHMfl KoneH Tpy6 
f 40x81 5 mm 


3epHMCTOCTb 


LU T /Ha6 

UJT. 




HoMep 3aKa3a 


120 


10 




6 37 14 054 01 9 


180 


10 




6 37 14 055 01 3 



MaTepnaTbie JieHTbi 

OneHb M?irKoe McnonHeHMe, Ana nonyneHkm noBepxHOCTM 
6e3 HannbiBOB Aa>Ke Ha y3KMx KoneHax Tpy6 
20 x 815 mm 





LU T /Ha6 




3epHMCTOCTb 


UJT. 


HoMep 3aKa3a 


80 


5 


6 37 14 056 01 6 


120 


5 


6 37 14 057 01 0 


280 


5 


6 37 14 058 01 8 



HoMep 3ai<a3a 



6 37 26 010 01 8 



HanpaBJifnoiMMM poxiMK 

Ana CTecHeHHbix ycnoBMM (paccTOAHMe ao cTeHbi 50 mm) 



HoMep 3aKa3a 
3 13 35 017 01 1 







LUiiM(|>OBajibHa^ KOHCO/ib c ycTynoM 


LLInpnHa neHTbi 

MM 


HoMep 3aKa3a 


3/6 


6 38 10 026 01 0 




ripflMafl UJJlM(j)OBaJlbHayi KOHCOJlb 


LUkipi/iHa neHTbi 

MM 


HoMep 3aKa3a 


6 


6 38 10 027 01 0 


20 


6 38 10 030 01 0 


LUupuHa 

MM 


JleHTa III nncj>OBa Fib Han 

r BbicoKafl npoM3BOAMTenbHOCTb cbeMa MaTepnana npn oneHb 
BbicoKOM ctomkoctm MHCTpyMeHTa. Aawe npn yAaneHMM 

TOHKMX CBapHblX UJBOB 

10 ujt. b ynaKOBKe, AnMHa 520 mm. 

3epHMCTocTb HoMep 3aKa3a 


3 


80 6 37 14 061 01 0 


3 


120 6 37 14 062 01 0 


3 


180 6 37 14 063 01 0 


6 


80 6 37 14 068 01 0 


6 


120 6 37 14 069 01 0 


6 


180 6 37 14 070 01 0 


20 


80 6 37 14 089 01 0 


20 


120 6 37 14 090 01 0 


20 


180 6 37 14 091 01 0 


LLlMpMHa 

MM 


JleHTa M3 HeTKaHoro no/iOTHa 

MarKoe McnonHeHMe, Ann nonyneHMA noBepxHOcren 
6e3 HannbiBOB. 

5 ujt. b ynaKOBKe, AnMHa 520 mm. 

McnonHeHMe HoMep 3aKa3a 


6 


rpy6. 6 37 14 114 01 0 


6 


cpeAH. 6 37 14 115 01 0 


6 


tohk. 6 37 14 116 01 0 


20 


rpy6. 6 37 14 123 01 0 


20 


cpe A H. 6 37 14 124 01 0 


20 


tohk. 6 37 14 125 01 0 




nojiMpoBajibHaa jieHTa 

MflrKoe McnonHeHMe, Ana nonyneHMA noBepxHOcren 6e3 
HannbiBOB c Mcnonb30BaHMeM nonMpoBanbHbix nacT FEIN. 
3 ujt. b ynaKOBKe, AnMHa 520 mm. 


LLlMpMHa 

MM 


HoMep 3aKa3a 


6 


6 37 26 016 01 0 


20 


6 37 26 019 01 0 



173 



LUjiM<|>OBajibHbie MauiMHbi 



HoMep 3aKa3a 



rijiacTMKOBafl KacceTa 

BcTaBKa b neMOAaHHHK Ana MenKMx AeTanen m 
npnHaAne>KHocTeM iioaxoaht k neMOAaHHMKy aha 
nHCTpyMeHTOB 3 39 01 1 1 8 01 0, MaKc. 5 i±iT./HeMOAaH. 



3 39 01 119 00 0 




EbicTpo3a>KMMHan raMKa Fixtec 

AHfl CMeHbl amckob 6e3 MCnonb30BaHM?l Kniona, 
Manaa BbicoTa (Bcero 8 mm) 



HoMep 3aKa3a 


6 38 02 191 01 0 




Pa6oHne pyKaBMUbi 

Bn6poracfliune, cepTnc))MUMpoBaHHbie no EN 388/420, 
EN ISO 10819, EEC N° 0200, VE inapa 


Pa3M. 


HoMep 3aKa3a 


9L 


3 21 73 003 00 3 


10XL 


3 21 73 004 00 1 


11 XXL 


3 21 73 005 00 5 



3au4,HTHbiM KOJinaK 

Ana BeepHbix m o6AnpoHHbix ujnncj)OBanbHbix amckob 



HoMep 3aKa3a 



125 



3 18 10 288 01 0 



1? 



3amHTHbiM KO>Kyx A-n« OTpe3Hbix pa6oT 

Ana 6e3onacHOM pa6oTbi c OTpe3HbiMM auckemm 



HoMep 3aKa3a 



125 



6 38 11 012 01 0 




BHyTpeHHMM 4>iiaHeu 



HoMep 3aKa3a 



6 38 01 120 00 6 




Pe3b6oeoM <|>JiaHeu 



M 14, Ann o6AnpoHHbix m OTpe3Hbix ujnM<J>OBanbHbix KpyroB, 
a T3K>Ke BeepHbix ujnncj)OBanbHbix KpyroB h Kpyrnwx meTOK 
c npjRAfMM 



HoMep 3aKa3a 



6 38 02 052 00 0 



HoMep 3at<a3a 



Pe3b6oeoM <\>naneu, 

M 14, Ann ynpymx TapenbnaTbix ujnm^oBanbHbix 
KpyrOB M KOHyCHblX meTOK c npflA^MM 



6 38 01 154 00 7 



TapejibnaTbiM ujjiM<t>OBa.nbHbiM Kpyr ynpyrMM 

■ c 4>naHueM M 14, Arm <()M6poBbix ujnM(|>oBanbHbix 




KpyroB 0 125 mm 



0 
mm 



HoMep 3aKa3a 



o 



Amck M3 HeTKaHoro no/iOTHa 

BbicoKa?! npon3BOAHTenbHOCTb cbeMa Ann ujnncj)OBKM, 
yAaneHMA OKanMHbi m caTM h m poBaH ma yrnoBbix cBapHbix ujbob. 





0 


ToniuHHa 




McnonHeHkie 


MM 


MM 


HoMep 3aKa3a 


rpy6. 


150 


3 


6 37 34 001 01 0 


rpy6. 


150 


6 


6 37 34 002 01 0 



o 



Amck M3 HeTKaHoro no/iOTHa 

Ana Lunn<)>OBKn, BbipaBHMBaHMfl, yAaneHMA oKanHHbi h tohhhx 
pa6oT no caTHHMpoBaHkira yrnoBbix CBapHbix ujbob. YAanaeT 
He6onbUJne uapani/iHbi Ha npocjwnax m nnocKocrax. 





0 


ToniuMHa 




McnonHeHMe 


MM 


MM 


HoMep 3aKa3a 


cpeAH. 


150 


3 


6 37 34 003 01 0 


cpeAH. 


150 


6 


6 37 34 004 01 0 



Amck M3 HeTKaHoro no/iOTHa 

YAanaeT u,BeTa no6e>KanocTM m He6onbiuMe uapanMHbi. 
MAeaneH aha npeABapMTenbHOM o6pa6oTKM nepeA 
nonnpoBKOM yrnoBbix CBapHbix ujbob. 





0 


ToniuHHa 




McnonHeHkie 


MM 


MM 


HoMep 3aKa3a 


TOHK. 


150 


3 


6 37 34 005 01 0 


TOHK. 


150 


6 


6 37 34 006 01 0 



o 



Amck M3 HeTKaHoro no/iOTHa 

Ana npeABapMTenbHOM nonnpoBKM noBepxHocTen yrnoBbix 
CBapHbix ujbob. BbicTpo M36aBnaeT ot u,BeTOB no6e>KanocTM, 
He yAanafl CBapHoro ujBa. 



ToniuMHa 



125 



6 38 06 087 01 3 



McnonHeHkie 


mm mm HoMep 3aKa3a 


oco6o TOHK. 


150 6 6 37 34 007 01 0 




BoMJIOHHblH AMCK 

Ana nonnpoBKM yrnoBbix CBapHbix ujbob ao 3epKanbHoro 
6necKa c Mcnonb30BaHMeM nonnpoBanbHbix nacT FEIN. 


0 

MM 


TonmMHa 

mm HoMep 3aKa3a 


150 


6 6 37 18 011 01 0 




ripO<|>MJ1MpOBOHHblM 6pyCOK 

Ana o6tohkm amckob M3 HeTKaHoro nonoTHa c uenbio 
1 nonyHMTb poBHbie yrnoBbie CBapHbie ujbh Ha npocjwnax. 


HoMep 3aKa3a 




6 37 19 011 01 0 






<r 


LUjiH<t>OBajibHbie xieHTbi 

f CBepxrM6KMe ujnMcj)OBanbHbie neHTbi MAeanbHO noAxoA^T 
Ana ujnMcj)OBaHMfl KoneH Tpy6 
10 ujt. b ynaKOBKe, 30 x 533 mm. 


3epHHCTOCTb 


HoMep 3aKa3a 


80 


6 37 14 136 01 0 


120 


6 37 14 137 01 0 


180 


6 37 14 138 01 0 


320 


6 37 14 139 01 0 


400 


6 37 14 140 01 0 
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LIJjiM<|>OBajibHbie MawMHbi 




MaTepnaTbie jieHTbi 

OneHb MflrKoe McnonHeHMe, Ana nonyneHMA noBepxHocrn 
6e3 HannbiBOB Aa>Ke Ha y3Knx KoneHax Tpy6 
5 UJT. b ynaKOBKe, 30 x 533 mm. 




LUiiM(|>OBajibHbie amckm 

0 200 mm, nepcjjopkipoBaH., c nnnyHKOM 



3epHMCTOCTb 


HoMep 3aKa3a 


rpy6. 


6 37 14 141 01 0 


cpeAH. 


6 37 14 142 01 0 


TOHK. 


6 37 14 143 01 0 



l~lojiMpoBajibHbie JieHTbi 

MflrKoe kicnonHeHMe, Ana nonyneHMfl noBepxHocTen 
6e3 HannbiBOB Aawe Ha y3KMx oTBOAax Tpy6. 
3 UJT. b ynaKOBKe, 30 x 533 mm. 



HoMep 3aKa3a 



6 37 14 144 01 0 



kicnonHeHMe 


HoMep 3aKa3a 


>KeCTKMM 


6 38 06 102 02 3 


cpeAH. 


6 38 06 095 02 1 


OCO60 MflTKMM 


6 38 06 118 02 3 



0 

MM 

200 



nOJIMpOBaJIbHbIM Kpyr M3 OBHMHbl 

c 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha nnnyHKe. 



HoMep 3aKa3a 
6 37 23 010 00 6 



HoMep 3aKa3a 
3 18 10 264 01 0 



KojinaK 



3epHHCTOCTb 



60 



3epHHCTOCTb 

600 



800 



1 200 



AMCKM M3 a6pa3MBHOM LUKypKM 

nep4»opnpoBaH., 0 1 50 mm, c 6bicrpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha 
nMnyHKe 

06nacTM npMMeHeHMjq: AepeBo, MeTann, aBTomaccM Tpy6naTbie, 
MecTa CBapKM. KanecTBo: Ha cB*i3Ke M3 MCKyccTBeHHbix cMon, 
KopyHA- CBOMCTBa: Bwcokmm cbeM MaTepnana. 

LUT/H36 

lut. HoMep 3aKa3a 



50 



6 37 28 022 01 7 



AMCKM M3 a6pa3MBHOM LUKypKM 

nepcj)opMpoBaH., 0 1 50 mm, c 6bicrpocbeMHbiM KpenneHMeM 
Ha nMnyHKe 

06nacrb npMMeHeHMfl: ApeBecMHa, KpacKa, wnameBKa, aBTOMo6Mn- 
bHbiM naK, cTeKnonnacTMK, nnacTMacca. KanecTBo: Ha cBjme M3 

CMHTeTMHeCKMX CMOn, KOpyHA- CBOMCTBa: BblCOKOBnaCTMHHOCTb. 

LU T /Ha6 

lut. HoMep 3aKa3a 

50 6 37 28 132 01 0 



50 



6 37 28 133 01 0 



50 



6 37 28 134 01 0 



kicnonHeHMe 



LUiiM<|>OBajibHbie amckm 

0 150 mm, nepc|)opMpoBaH., c nnnyHKOM 



HoMep 3aKa3a 



>KeCTKMM 


6 38 06 116 02 1 


OC060 MflTKMM 


6 38 06 166 02 6 




AMCKM M3 a6pa3MBHOM LUKypKM 

nepcj>opMpoBaH., 0 200 mm, c 6bicrpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha 
nnnyHKe 

06nacTM npMMeHeHMii: MeTann, aBToiuaccM Tpy6naTbie, MecTa 
cnaeK, cBapoK, CTeKnonnacTMK. KanecTBo: Ha cB*i3Ke M3 MCKyccT- 

BeHHblX CMOn, KOpyHA- CBOMCTBa: CTa6MnbHblM BblCOKMM CbeM 

MaTepnana. 


3epHMCTOCTb 


LU T / H a6 

hit. HoMep 3aKa3a 


60 


50 6 37 28 077 01 5 


80 


50 6 37 28 078 01 3 







AepwaTejib-jiMnyHKa 






0 150 MM 




0 






MM 




HoMep 3aKa3a 


150 




3 14 26 030 00 5 



LUi1M<|>OBaJ1bHbie AMCKM 

0 115 mm, 6e3 nepcj)opauMM c nnnynKOM, >KecTKMM 



HoMep 3aKa3a 



6 38 06 167 02 0 



Ww 

HoMep 3aKa3a 



3KCL;eHTpMKOBan ro/iOBKa 

0 1 1 5 MM 



3 12 07 131 02 9 




AMCKM M3 a6pa3MBHOM LUKypKM 

0 115 mm, Ann yAaneHMA oneHb rny6oKMx uapanMH 

M TOHKMX CBapHblX LUBOB 



3epHMCTOCTb 



LUT/Ha6 

LUT. 



HoMep 3aKa3a 



80 



50 



6 37 28 096 01 9 



4» 



LJJj1M(|>OBaJ1bHbie amckm 

0 125 mm, c nepc()opauMeM m nnnynKOM 



kicnonHeHMe 


HoMep 3aKa3a 


>KeCTKMM 


6 38 06 103 02 7 


cpeAH. 


6 38 06 088 02 7 


MflTKMM 


6 38 06 117 02 5 




AMCKM M3 a6pa3MBHOM LUKypKM 

nepcj)opMpoBaH., 0 125 mm, c 6bicrpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha 
nnnyHKe 

06nacTM npMMeHeHMa: AepeBo, KpacKM, LunaTneBKa, aBTonaKM, 
CTeKnonnacTMKM, nnacTMaccw. KanecTBo: Ha cBA3Ke M3 
MCKyccTBeHHbix CMon, cpeAHenpoHH., KopyHA- Cbomctb3: 
cymecTBeHHO MeHbiuee 3a6MB3HMe, bwcokmm CbeM, rM6KOCTb. 


3epHMCTOCTb 


LU T /Ha6 

lut. HoMep 3aKa3a 


80 


50 6 37 28 001 01 6 


100 


50 6 37 28 002 01 9 
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UJjiM<|>OBajibHbie MawMHbi 



LUiiM<|>OBajibHbie ahckm 

0 150 mm, nepcj)opMpoBaH., c nnnyHKOM 



McnormeHi/ie 


HoMep 3aKa3a 


>KeCTKMM 


6 38 06 101 02 0 


cpeAH. 


6 38 06 090 02 3 


MflrKMki 


6 38 06 114 02 4 



* 



HoMep 3at<a3a 



3KcueHTpMKOBaji rojiOBKa 

0 150 MM 



3 12 07 103 01 3 



AMCKM M3 a6pa3MBHOM UJKypKM 

nepc|)opMpoBaH., 0 150 mm, c 6bicrpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha 
nkinyHKe 

06nacTM npMMeHeHMJi: MeTann, aBTomaccM Tpy6naTbie, MecTa 
cnaeK, cBapoK, cTeKnonnacTMK. KanecTBo: M3HOcocTOMKoe 

LUHMC^OBanbHOe CyKHO, Ha CBfl3Ke M3 MCKyCCTBeHHblX CMOH, 

KopyHA- CBOMCTBa: BecbMa cTa6nnbHbiM bwcokhm CbeM MaTepMana. 

LUT/H36 

ujt. HoMep 3aKa3a 

50 6 37 28 009 01 4 

50 6 37 28 010 01 6 

50 6 37 28 056 01 3 

50 6 37 28 054 01 6 



3epHHCTOCTb 

40 

60 

80 

100 



AMCKM M3 a6pa3MBHOM UJKypKM 

nepc|)opMpoBaH., 0 150 mm, c 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha 
nMnyHKe 

06nacTM npMMeHeHMyi: AepeBo, KpacKM, aBTonaKM, LunaTneBKa, 
CTeKnonnacTMKM, nnacTMaccw: Ha cB*i3Ke M3 MCKyccTBeHHbix cMon, 
KopyHA- CBOMCTBa: cymecrBeHHo MeHbLuee 3a6MBaHMe, rM6KocTb. 



3epHMCTOCTb 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


80 


50 


6 37 28 074 01 4 


100 


50 


6 37 28 011 01 5 


120 


50 


6 37 28 084 01 3 


150 


50 


6 37 28 012 01 8 


180 


50 


6 37 28 013 01 2 


220 


50 


6 37 28 014 01 0 


240 


50 


6 37 28 015 01 4 


320 


50 


6 37 28 017 01 1 


400 


50 


6 37 28 061 01 0 



AMCKM M3 a6pa3MBHOM UJKypKM 

nepcj)opMpoBaH., 0 150 mm, c 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha 
nMnyHKe 

06nacTM npMMeHeHMa: AepeBo, MeTann, aBToiuaccM Tpy6naTbie, 
MecTa CBapKM. KanecTBo: Ha cBA3Ke M3 MCKyccTBeHHbix CMon, 
KopyHA. CBOMCTBa: Bhcokmm CbeM MaTepMana. 

LU T / H a6 

UJT. HoMep 3aKa3a 



3epHMCTOCTb 



40 


50 


6 37 28 072 01 2 


60 


50 


6 37 28 073 01 6 



riOJIMpOBaJIbHblM Kpyr M3 OBHMHbl 

c 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha nMnyHKe. 



1 



0 

MM 



125 



HoMep 3aKa3a 



6 37 23 008 00 0 




HoMep 3aKa3a 



CaJ1<|>eTKa MMKpOBOJIOKOHHafl 

MenKOflneMCTafl TKaHb Ann ohmctkm ocTaTKOB npM nonMpoBKe. 
5e3 KaMMbi Ann npeAOTBpaiueHMA uapanMH m o6pa30BaHM?i 
Bopca npM pa6oTe 



6 37 33 003 01 0 



HoMep 3aKa3a 
6 37 21 006 04 0 



CraHAapTHbm KOMnjieKT A-n* noBepxHOcreM M3 

BblCOKOKaHeCTBeHHOM CTaJIM 

Ha6op Ana craHAapTHoro npMMeHeHMfl b o6pa6oTKe noBepxHocren: 

OHMCTKa OT 3arpfl3HeHMM BOnHMCTblM HeTKaHbIM nonoTHOM, 

yAaneHMe uBeTOB no6e>KanocTM, KanecTBeHHoe caTMHMpoBaHMe. 
B KOMnneKT bxoaat: 1 anacT. iunM<j>oBanbHbiM BanMK c 3epHMCTocTbra 
60 (6 37 21 006 01 2); 1 naMenbHbiti BanMK M3 HeTKaHoro nonoTHa 
(6 37 21 009 01 8); 1 ninMcj>oBanbHoe HeTKaHoe nonoTHo c Bon- 
HMCTbiMM ro<))paMM (6 37 23 021 01 3); 1 iunM<j>OBanbHbiM amck M3 
HeTKaHoro nonoTHa, tohkmm, 10 lut. b ynaKOBKe (6 37 32 003 01 5); 
1 onopHbiM amck (6 38 06 172 01 0); 1 3a>KMMHaa onpaBKa 
(6 38 03 066 02 4); 1 TopueBOM Knion c AByMJi 3y6uaMM 
(6 29 10 022 00 2); 1 raenHbiM khioh 19 x 22 (6 29 04 003 00 0). 



KOMflJieKT Alfl UJJlMC^OBaHMfl nOBepXHOCTeM M3 
BblCOKOKaHeCTBeHHOM CTaJIM 

BbicoKaa npoM3BOAMTenbHocTb cbeMa MaTepMana Ha nnocKOCTM. 
B KOMnneKT bxoaat: 1 BanMK-HacaAKa (6 38 06 192 01 0); 
5 LunM<|)OBanbHbix mnb3 c 3epHMCTOcTbK> 60 (6 37 14 132 01 0); 
5 LunM<|)OBanbHbix rMnb3 c 3epHMCTOcTbio 80 (6 37 14 133 01 0); 
5 LunM<j)OBanbHbix mnb3 c 3epHMCTocTbio 120 (6 37 17 134 01 0). 



HoMep 3aKa3a 



6 38 06 192 02 0 



gig 



HoMep 3aKa3a 
6 37 21 050 02 0 



HoMep 3aKa3a 
6 38 06 181 03 0 



KOMflJieKT A-n« CaTMHMpOBaHM51 nOBepXHOCTeM M3 
BblCOKOKaHeCTBeHHOM CTaJIM 

MAeanbHoe caTMHMpoBaHMe 6e3 HannbiBOB. KpaMHe HM3Koe 
TennoBbiAeneHMe npM o6pa6oTKe. B KOMnneKT bxoaat: 

1 3naCTMHHblM LlinM(|>OBanbHblM BanMK C 3epHMCTOCTblO 60, cpeAHMM 

(6 37 21 006 01 2); 1 snacTMHHbiM LunM(|>OBanbHbiM BanMK c 

3epHMCTOCTbK3 180, TOHKMM (6 37 21 007 01 6); 1 LUnM(|)OBanbHblM 

BanMK Sinus c 3epHMCTocTbio 180, tohkmm (6 37 21 051 01 0). 



CraHAapTHbm KOMnjieKT A-n* Tpy6 M3 

BblCOKOKaHeCTBeHHOM CTaJIM 

Ha6op Ana CTaHAapTHOM o6pa6oTKM npaMbix Tpy6. Ohmctk3 
3arpji3HeHMM, yAaneHMe UBeTOB no6e>KanocTM, KanecTBeHHoe 
caTMHMpoBaHMe. B KOMnneKT bxoaat: 1 ponMK Ann iunM<j)OBan- 
bHOM neHTbi (6 38 06 181 01 6); 1 ujnMcjjoBanbHafl neHTa 
c 3epHMcrocTbK) 60, 10 hit. b ynaKOBKe (6 37 14 044 01 0); 
1 LunM(|>oBanbHafl neHTa c 3epHMCTocTbio 120, 10 ujt. b yna- 
KOBKe (6 37 14 045 01 4); 1 neHTa M3 HeTKaHoro nonoTHa, 
cpeAHflfl (6 37 14 048 01 9); 1 neHTa M3 HeTKaHoro nonoTHa, 
TOHKa?i (6 37 14 049 01 3); 1 KneMKaa neHTa (6 38 09 004 01 9). 



KOMflJieKT A-"" CaTMHMpOBaHMA npO(f>MJieM M3 

Hep>naBeiomeM cTajiM 

CaTMHMpoBaHMe npoc|)MneM Ana nonyneHMA MAeanbHoro 
LunM<|)OBaHM}q. B KOMnneKT bxoaat: 1 anacTMHHbiM BanMK, 
3epHMCTocTb 60, cpeAH. (6 37 21 054 01 0); 1 anacTMHHbiM BanMK, 
3epHMCTocTb 180, tohk. (6 37 21 055 01 0); 1 LunM<()OBanbHbiM 
BanMK M3 HeTKaHoro nonoTHa Sinus, tohk. (6 37 21 056 01 0); 
1 3a>KMMHaa onpaBKa (6 38 03 071 02 0). 



HoMep 3aKa3a 
6 37 21 054 02 0 
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LUjiM<|>OBajibHbie MauiMHbi 



si 

'/I 



Ha6op HacaAOK riojiMpoBajibHbiM 

nonnpoBaHne noBepxHocren ao 3epKanbHoro 6necKa. 
l~lonnpoBanbHbie Kpyrn 6e3 Bopca. B KOMnneKT bxoaat: 1 cn3anb 
Ana nonnpoBanbHoro Kpyra (6 37 23 011 01 4); 2 cyKHa Ana 
nonnpoBanbHoro Kpyra, >KecTKne (6 37 23 013 01 1); 2 cyKHa Ana 
nonnpoBanbHoro Kpyra, MjqrKMe (6 37 23 014 01 9); 1 nacra Ana 
meTKM (6 37 26 027 01 0); 1 nacra Ana nepHOBoro nonnpoBaHMA 
(6 37 26 028 01 0); 1 nacra Ana 3epKanbHoro nonnpoBaHMA 
(6 37 26 029 01 0); 1 3a>KMMHaa onpaBKa (6 38 03 027 03 8); 
1 TopueBOM khioh c AByMA 3y6uaMM (6 29 10 022 00 2); 
1 raeHHbiM khioh 19 x 22 (6 29 04 003 00 0). 



HoMep 3aKa3a 
6 37 23 011 04 0 




180 



3epHHCTOCTb 

180 



3 JiaCTM H H bl M UJJ1M<t>OBa/1bHblM BSJIMK 

OTBepcTkie 19 mm 

100 X 100 MM 



3epHMCTOCTb 


McnonHeHne 


HoMep 3aKa3a 


60 


cpeAH. 


6 37 21 006 01 2 


180 


TOHK. 


6 37 21 007 01 6 



3 JiaCTMHH bl M UJJ1M<t>OBaJ1bHblM BaJIMK 

OTBepcTMe 19 mm 
100x 50 MM 



3epHMCTOCTb 


McnonHeHne 


HoMep 3aKa3a 


60 


cpeAH. 


6 37 21 054 01 0 


180 


TOHK. 


6 37 21 055 01 0 



9 



3epHHCTOCTb 



LUjiH<t>OBajibHbiM Ba/iMK M3 HeTKaHoro nojiOTHa Sinus 

OTBepcTMe 19 MM 

0 100 x 50 mm, c CMHycoo6pa3HOM BonHOM, Ann cj>MHMLUHoro 
caTMHkipoBaHMfl 6e3 HannbiBOB 



klcnonHeHMe 



HoMep 3aKa3a 




tohk. 6 37 21 056 01 0 

UJjiM(|>OBajibHbiM Ba/iMK M3 HeTKaHoro no/iOTHa Sinus 

OTBepCTMe 19 MM 

0 100 X 100 MM, C CMHyC006pa3H0M BOnHOM, Anfl cj)MHMliJHOrO 

caTMHMpoBaHMA 6e3 HannbiBOB 



klcnonHeHMe 

TOHK. 



HoMep 3aKa3a 
6 37 21 051 01 0 



HoMep 3aKa3a 



n jiacTMHHaTbiM ujjiM<|>OBaji bHbiM Kpyr 

0 150 mm, OTBepcTMe 1 4 mm 

Ana ycTpaHeHMA nerKMx Ae<J>eKTOB m He6onbiuMx uapanMH 



6 37 21 003 01 7 



Q 



HoMep 3aKa3a 



n JiacTMHHaTbiM hi ji M(f>OBa/i bH bi m Kpyr 

0 150 MM, OTBepCTMe 1 4 MM 

Ann cpeAHe-rpy6oM o6pa6oTKM meTKOM 



HoMep 3aKa3a 



l~l JiacTMHHaTbiM ujjiM<|>OBajibHbiM Kpyr 

0 1 50 MM, OTBepCTMe 14 MM 

An?l TOHKOM 33HMCTKM M (f)MHMLLIHOrO CaTMHMpOBaHMfl 



6 37 21 005 01 9 




3epHMCTOCTb 

100 



3epHMCTOCTb 

180 



0 

MM 

115 



JlaMejibHbiM MaTepnaTbiM BajiMK 

0 1 00 x 1 00 mm, OTBepcTMe 1 9 mm 

Ana cpeAHero <J>MHMLUHoro caTM h m poBaH ma 



klcnonHeHMe 
cpeAH. 



HoMep 3aKa3a 
6 37 21 008 01 4 




JlaMejibHbiM MaTepnaTbiM eajiMK 

0 1 00 x 1 00 mm, OTBepcTMe 1 9 mm 

Anfl TOHKOrO (|>MHMLlJHOrO CaTMHMpOBaHMfl 



klcnonHeHMe 

TOHK. 



HoMep 3aKa3a 
6 37 21 009 01 : 




JlaMejibHbiM MaTepnaTbiM eajiMK 

0 1 00 x 1 00 mm, OTBepcTMe 1 9 mm 

Ana oneHb to h koto cj)MHMiiJHoro caTM h m poBaH MA 



3epHMCTOCTb 


klcnonHeHMe HoMep 3aKa3a 


280 


oco6otohk. 6 37 21 010 01 0 


O 


HeTKaHbiM MaTepnaji A-n* uuiM<|>OBaHMfl 

C nOflBneHMeM BOnHMCTOCTM, LUMpMHa OK. 30 MM, OTBepCTMe 

I 14 mm, Ana CHATMfl He6onbiuMx 3ayceHueB, okmchhx nneHOK, 
I BbinonHeHMA nerKMx ujnMc))OBanbHbix pa6oT, AeKopaTMBHOM 
f o6pa6oTKM 


0 

MM 


HoMep 3aKa3a 


150 


6 37 23 021 01 3 


200 


6 37 23 022 01 6 



LUjiM<t>OBajibHbie ahckm m3 HeTKaHoro nojiOTHa 

0 115 mm, cTa6MnbH., c 6bicrpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha 
nnnyHKe, Ana onopHbix amckob 6 38 06 172 01 0 






LUT/H36 




3epHMCTOCTb 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


rpy6. 


10 


6 37 32 001 01 8 


cpeAH. 


10 


6 37 32 002 01 1 


TOHK. 


10 


6 37 32 003 01 5 



OnOpHbIM AMCK 

c nnnyHKOM, Ann pa6oTbi c LunM(|>OBanbHbiM HeTKaHbiM 
MaTepnanoM, M 14 



HoMep 3aKa3a 
6 38 06 172 01 0 



6 37 21 004 01 5 
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LUjiM<|>OBajibHbie MauiMHbi 




POJIMK C a6pa3MBHOM JieHTOM 

OTBepcTkie 19 mm 
100x70 MM 



HoMep 3aKa3a 


6 38 06 181 01 6 


^^^^ 


LUjiM<t>OBajibHbie xieHTbi 

600 x 30 mm 




3epHMCTOCTb 


LU T / H a6 

HIT. 


HoMep 3aKa3a 


60 


10 


6 37 14 044 01 0 


120 


10 


6 37 14 045 01 4 


240 


10 


6 37 14 046 01 7 




MaTepnaTbie jieHTbi 

C 3acTe>KKOki Ha KHonKy, MAeanbHO Ana 3aMKHyTbix 




Tpy6Hbix cMCTeM, 600 x 30 mm 




McnonHeHMe 




HoMep 3aKa3a 


rpy6. 




6 37 14 047 01 1 


cpeAH. 




6 37 14 048 01 9 


TOHK. 




6 37 14 049 01 3 



<9 



riojiMpoBajibHbie KO/ibua, CH3ajib, cyKHO 

TOHHOrO LUnH<|)OBaHMfl, 06pa60TKM LUeTKaMM M BbipaBHMBaHMfl 

UBeTHbix MeTannoB nocne npeABapMTenbHoro Lunnc|)OBaHMjq 3epHOM 
240-280 nacroM «>KenTafl»; tohhoto Lunnc|)OBaHMfl, o6pa6oTKM 
meTKaMM m BbipaBHMBaHMfl >Kene3a, cranM m BbicoKOcopTHOM cranM 
nocne npeABapMTenbHoro Lunnc|)OBaHMjq 3epHOM 280-320 nacTOM 
«>KenTafl»; MaTOBoe nonnpoBaHne m o6pa6oTKa meTKaMM UBeTHbix 
MeTannoB, >Kene3a, cranM m BbicoKOcopTHOM cranM nacTOM «>KenTafl»; 
npeABapMTenbHoe nonnpoBaHne >Kene3a, cranM m BbicoKOcopTHOM 
CTanM nacTOM Ann npeABapMTenbHoro nonnpoBaHMfl «opaH>KeBafl», 

LUMpMHa npMM. 30 MM, OTBepCTMe 14 MM 

HoMep 3at<a3a 



150 


6 37 23 011 01 4 


200 


6 37 23 012 01 7 



J 



riojiMpoBajibHbie KO/ibua, cy kho, >kcctkmm 

15 mm LUMpMHa, OTBepcTMe 14 mm, Ana (npeABapMTenbHoro) 
nonnpoBaHMfl UBeTHbix MeTannoB, >Kene3a/cTanM m nernpo- 
BaHHOM CTanM, nonnpoBanbHaa nacTa «opaHx<eBafl» 




riojiMpoBajibHbiM Kpyr 

0 1 50 MM, LUMpMHa 60 MM, 3TiaCT., OTBepCTMe 14 MM 

Ana npeABapMTenbHoro m nocneAyioiuero nonnpoBaHMfl, 
3epHMCTocTb 16 (rpy6.), matk., «3eneH.» 



HoMep 3aKa3a 



6 37 13 013 01 8 




riojiMpoBajibHbiM Kpyr 

0 1 50 MM, LUMpMHa 60 MM, 3TiaCT., OTBepCTMe 14 MM 

Ana BbicoKOKanecTBeHHbix noBepxHocTeM, 

3epHMCTOCTb 24 (cpeAH.), MflrK., «CMHMM» 



HoMep 3aKa3a 



6 37 13 015 01 0 



riojiMpoBajibHbiM Kpyr 

0 1 50 MM, LUMpMHa 60 MM, snacr., OTBepCTMe 14 MM 

Ana OTAenoHHoro nonMpoBaHMjq, 3epHMCTocTb 46 (tohk.), 

MflTK., «KOpMHH.» 



HoMep 3at<a3a 



6 37 13 016 01 3 



o 



0 

MM 



riiiacTMHHaTbiM LUJiM<t>OBajibHbiM Kpyr 

LUMpMHa 50 mm, Ana nonnpoBKM Hepx<aBe>OLiLeM crann, 

OTBepCTMe 1 4 MM 



HoMep 3aKa3a 



200 



6 37 21 001 00 1 



riacTa A-n« lllctkm 

«x<enTafl», Ann CM3ana/cyKHa Ann MaTM poBaH ma UBeTHbix 
MeTannoB, >Kene3a/cTanM m nernpoBaHHOM CTanM 




HoMep 3aKa3a 



6 37 26 027 01 0 



0 

MM 


HoMep 3aKa3a 


150 


6 37 23 013 01 1 


200 


6 37 23 015 01 3 


9 


l~loJlMpOBaJlbHbie KOJlbLLa, Cy KHO, MflTKMM 

15 mm LUMpMHa, OTBepcTMe 14 mm, Ana OTAenoHHoro 
nonnpoBaHMfl UBeTHbix MeTannoB, >Kene3a/cTanM, 
nernpoBaHHOM CTanM m xpoMa MaTMpyraLueM nacTOM «6enaa» 


0 

MM 


HoMep 3aKa3a 


150 


6 37 23 014 01 9 


200 


6 37 23 016 01 6 


0 

MM 


riojiMpoBajibHbie Ko/ibLLa, HeTKaHbiM MaTepMa/1, 

OC060 MflTKMH 

15 mm LUMpMHa, OTBepcTMe 14 mm, Ana <f)MHMUJHoro nonnpo- 
BaHMA UBeTHbix MeTannoB, >Kene3a/cTanM, nernpoBaHHOM 
CTanM pa3nMHHbix nnacTMacc MaTMpyraLueM nacTOM «6enaa» 

HoMep 3aKa3a 


150 


6 37 23 019 01 2 


200 


6 37 23 020 01 4 




HoMep 3at<a3a 



riacTa Ann ripeABapMTejibHoro no/iMpoBaHMfl 

«opaH>KeBa?i», Ann >KecTKoro cyKHa, Ann (npeABapMTenbHoro) 
nonnpoBaHMfl UBeTHbix MeTannoB, >Kene3a/cTanM 
m nernpoBaHHOM CTanM 



6 37 26 028 01 0 



riacTa Ann 3epKa/ibHoro no/iMpoBaHMn 

«6enaa», Ann MarKoro cyKHa, Ana 3epKanbHoro nonnpoBaHMfl 
UBeTHbix MeTannoB, >Kene3a/cTanM m nernpoBaHHOM CTanM 




HoMep 3aKa3a 



6 37 26 029 01 0 



HoMep 3aKa3a 



Aep>KaTe/ib 

Ana 6okobom pyHKM, c noBopoTOM Ha 360° 



6 37 33 006 01 0 



178 



LUjiM<|>OBajibHbie MauiMHbi 



3a>KHMHajq onpaeKa 

Arm caTHHkipyKDiukix HHCTpyMeHTOB (BanMK m poni/ik), 
naTpoH Ana MHCTpyMeHTa 0 19 mm 



AnMHa 




MM 


HoMep 3aKa3a 


50 


6 38 03 071 02 0 


100 


6 38 03 067 02 8 



HoMep 3at<a3a 



3a>KHMHajq onpaeKa 

c 3a>KMMHbiM c))naHueM M 14, aha nonnpoBanbHbix 
KpyroB Ha 15-35 mm 



6 38 03 027 03 8 



X 



HoMep 3at<a3a 



3a>KMMHa« onpaeKa 

C 3a>KMMHbiM cj>naHueM M14, Ann nnacTMHnaTbix 
ujnncj)OBanbHbix ahckob, KO>KaHbix nonnpoBanbHbix KpyroB 
m nonnpoBanbHbix ahckob, Anana30H 3a>KMMa 1 5—50 mm, 

3a>KMM MHCTpyMeHTa 0 14 MM 



6 38 03 066 02 4 




ripeAOxpaHMTejibHafl CKo6a 

AHfl 3aiUMTbl pyK 



HoMep 3aKa3a 



3 02 29 216 00 5 




HoMep 3aKa3a 



6 38 06 192 01 0 



LUiiM<|>OBajibHa^ rnjib3a 

Arm yAaneHMA tohkmx cBapHbix ujbob, oneHb rny6oKMx 
uapanMH h npoKaTHOM oKankiHbi 




3epHHCTOCTb 



LUT/H36 
HIT. 



HoMep 3at<a3a 




aHTHBH6paUHOHHOM pyHKM 

M 8, Arm cHMweHMfl Bn6pau,MM npn npoAon>KMTenbHOM 
pa6oTe. 



HoMep 3aKa3a 



3 21 19 124 01 0 



n P MKa A ne>KHocTM ROT 14-200 E, MSf 636-1 



0 

MM 
150 




riOJIMpOBaJIbHblM Kpyr M3 OBHMHbl 

c 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha nuny-we. 



HoMep 3aKa3a 

6 37 23 009 00 4 

klHCTpyMeHTajibHbie neMO a<&hhmkm 

flnacTHK, BHyTpeHHMe pa3Mepbi: 470 x 275 x 232 mm 



HoMep 3aKa3a 
3 39 01 122 01 0 



Bail 

OTBepcTMe 19 mm 

0 100 x 100 mm, Arm HaAe>KHoro 6e3Bi/i6pankioHHoro 
cuenneHkm co Luni/icf>oBanbHbiMki rnnb3aMki 



0E 



riacTa Ana nepHoeoro nojiMpoeaHMfl, KpacHaa 

Ana npeABapMTenbHOM noni/ipoBKki 



HoMep 3aKa3a 



6 37 26 008 01 2 



l~lacTa Ana nojiMpoeaHMfl ao 3epKajibHoro 6/iecKa, 
6ena.R 

Ana MaTkipoBaHkm m 3epKanbHoro nonnpoBaHi/m 



HoMep 3at<a3a 



6 37 26 009 01 6 



60 



6 37 14 132 01 0 




3epHHCTOCTb 



LUiiM(|>OBajibHa^ rnjib3a 

Ana yAaneHkm rny6oKnx napani/iH 



LUT/H36 
LUT. 



HoMep 3aKa3a 



80 



6 37 14 133 01 0 




3epHHCTOCTb 



LUiiM(|>OBajibHa^ rn/ib3a 

Ana yAaneHMA napani/iH m npeABapMTenbHOM o6pa6oTKM 

nepeA c|>MHMliJHblM CaTMHMpOBaHMeM 



LUT/H36 
LUT. 



HoMep 3at<a3a 



120 



6 37 14 134 01 0 



179 



nOJIMpOBaJIbHbIM MHCTp/MeHT 



sa FEIN: 

► BbicoKonpon3BOAHTenbHbie ABuraTenn c 3KCTpeManbHOM 
ctom KOCTbto k neperpy3Kaiv\. 

► BbiconaMiuafl CTa6m~ibHOCTb nacTOTbi BpameHMfl npn hkd6om 
Harpy3Ke. 

► Hn3Kafl TeMnepaTypa MaiunHbi Aawe npn AnnTenbHOM 
npuMeHeHMM. 
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BblCOKO- 


l~lonnpo- 


BblCOKO- 


rionkipo- 


KpaHHe 


Hpe3BbHaMHO MOiuHbie 


MoiuHa?i yAo6Ha?i yrnoBaa 






npOH3BO- 


BanbHbiM 


npOH3BO- 


BaJIbHblM 


MOLUHafl 


yrnoBbie nonkipoBanbHbie 


nonnpoBaribHa^ ManiMHa 






AMTenbHa?i 


Ha6op A^fl 


AMTenbHa?! 


Ha6op aha 


yrnoBafl 


MaiiJMHbi Ana nyBCTBHTenb- 


Arm noAroTOBKH naKa. 






yrnoBa?) 


yxoAa 3a 


yrnoBafl 


yxoAa 3a 


nonnpo- 


hwx noBepxHOCTeM. 








nonnpo- 


noAKaMM 


nonnpo- 


noAKaMM 


BanbHaa 










BanbHafl Ma- 


M AXTaMM. 


BanbHafl Ma- 


M AXTaMH. 


MaujHHa Arm 










ujHHa Ana 




ujMHa Aifl 




nOArOTOBKM 










peMOHTa aB- 
TOMo6nneM 




peMOHTa aB- 
TOMo6MneM 




jiaKa. 










M cyAOB. 




M cyAOB. 










CTp. 


181 


181 


181 


181 


182 


182 182 


182 182 




Tpy6afl iunMcj)OBKa 


▲ 


▲▲ 


▲ 


▲▲ 


▲▲ 


▲ ▲ 




5 
X 


ToHKafl iunn<j)OBKa 


▲ 


▲▲ 


▲ 


▲▲ 


▲▲ 


▲ ▲ 




V 
X 

0) 

2 


MnKpoLunncj)OBKa ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ 


s 
a. 
C 


Cyxafl ujnn<()OBKa 


▲▲ 


▲▲ 


▲▲ 


▲▲ 


▲▲ 


▲▲ 






flonkipoBaHkie ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ 




HoMMHanbHafl noTpe6njieMafl 

MOlUHOCTb (Bt) 


1 200 


1 200 


1 200 


1 200 


1 200 


1 200 1 200 


800 800 


s 1 


CKopocTb BpameHMA Ha 
xohoctom xoAy (o6/mmh) 


500-1 500 


500-1 500 


500-1 500 


500-1 500 


900-2 500 


200-1 500 200-1 500 


900-2 500 900-2 500 


i £ 


Bee cornacHo EPTA (Kr) 


2,5 


2,5 


2,5 


2,5 


2,5 


2,5 2,5 


2,2 2,2 


X 


rionkipoBanbHbiki 
MHCTpyMeHT 0 (mm) 


230 


230 


230 


230 


230 


230 230 


150 150 




ripneMHa?i pe3b6a 


M 14 


M 14 


M 14 


M 14 


M 14 


M14 M14 


M14 M14 




MoiuHbiki ABHraTenb FEIN 


• 




• 


• 


• 


• • 


• • 


V 
s 

X 


Otcoc 
















V 

? 

X 


OkiKcaukifl Luni/iHAena 


• 




• 


• 


• 


• • 


• • 


u 

0 


BnoKkipoBKa caMonycKa 


• 




• 


• 


• 


• • 


• • 




flnaBHbiki nycK 


• 




• 


• 


• 


• • 


• • 



npi/iroAHOCTb 



HakinyHLuaa npi/iroAHOCTb 
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nOJIMpOBaJIbHbIM MHCTp/MeHT 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WPO 14-15 E 7 221 48 00 23 0 4014586862699 

BbicoKonpon3BOAHTenbHafl yrnoBaa nonnpoBanbHa^ MaiunHa aha peMOHTa aBTOMo6nneM m cyAOB. 



01 




HoMMHanbHayi noTpe6rmeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3(|)(|)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


750 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


500-1 500 


Ka6enb c lUTeKepoM 


M 


4,0 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,5 


rionnpoBanbHbiM MHCTpyMem 0 


MM 


230 


flpkieMHafl pe3b6a 




M 14 



B ueHy bxoaht: 

1 Ao6aBOHHa?i pyKOATKa, 1 Kowyx c pyHKOM 
CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 183 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WPO 14-15 E H a6op 

Alfl nOJIMpOBKM flXT 

rionnpoBanbHbiM Ha6op aha yxoAa 3a noAKaMM m ^XTaMM. 



7 221 48 50 01 0 




HoMkiHanbHaa noTpe6naeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3(|)(|)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


750 


G<opocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


500-1 500 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,5 


rionMpOBanbHblM MHCTpyMeHT 0 


MM 


230 


flpkieMHafl pe3b6a 




M 14 



4014586862712 



01 



B ueHy bxoaht: 

1 FEIN PowerPolisher WPO 14-15 E c pyKOflTKon m 6okobom 

aHTMBM6paUMOHHOM pyHKOM B npOHHOM nfiaCTMKOBOM 

neMOAaHHMKe, 1 onopHbiM ahck c nkinyHKOM, 0 170 mm, 

1 nonnpoBanbHayi ry6Ka, 0 195 mm, 1 normpoBanbHoe nonoTHO 
M3 oBeHben LuepcTM, <|)opMa KonnaKa, 0 235 mm, 1 oTcacbmaioLUMM 
KonnaK, 1 TapenbnaTbiM Lunnc|)OBanbHbiM Kpyr, cpeAHMM 0 150 mm, 

2 Lunnct)OBanbHbix HeTKaHbix nonoTHa Ana npoTMBoo6pacraioLueM 
KpacKM, 1 meTOHHafl HaKnaAKa, no 2 Lunn<|)OBanbHbix nonoTHa 

0 150 mm, c nepc|)opauMeM, (3epHMCTOCTb 80, 150, 180) 

CBeAeHMA 0 npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 183 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WPO 14-15 E 



7 221 48 51 01 0 



4014586867069 



01 



BbicoKonpon3BOAHTenbHafl yrnoBaa nonnpoBanbHafl Mawm-ia aha peMOHTa aBTOMo6nneM m cyAOB. 




HoMMHanbHafl noTpe6nfleMaa MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3(|>(|>eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


750 


CKopocTb BpameHMfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


500-1 500 


Ka6enb c lUTeKepoM 


M 


4,0 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,5 


rionMpOBanbHblM MHCTpyMeHT 0 


MM 


230 


flpweMHafl pe3b6a 




M 14 



B ueHy bxoaht: 

1 aHTMBkl6paUMOHHOki pyHKM, 1 KO>KyX C pyHKOM, 1 onopHbiki 

ahck c nkinyHKOki, 0 1 50 mm, 1 nonkipoBanbHbiki Kpyr, 
0 1 50 mm, cpeAHMM 

CBeAeHkm 0 npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 183 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WPO 14-15 E H a6op 

AJlfl nOJIMpOBKM flXT 

rionnpoBanbHbiM Ha6op aha yxoAa 3a noAKaMM m ^xTaMM. 



7 221 48 60 00 0 




4014586872216 



01 



HoMMHanbHafl noTpe6nfleMaa MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3(|)(|)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


750 


CKopocTb BpameHMfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


500-1 500 


Ka6enb c lUTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,5 


rionMpOBanbHblM MHCTpyMeHT 0 


MM 


230 


flpMeMHafl pe3b6a 




M 14 



B ueHy bxoamt: 

1 FEIN PowerPolisher WPO 14-15 E c pyKOATKOM v\ 6okobom 

aHTMBM6paUMOHHOM pyHKOM B npOHHOM nfiaCTMKOBOM 

neMOAaHHMKe, 1 onopHbiM amck c riMnyHKOM, 0 170 mm, 
1 nonMpoBanbHafl ry6Ka, 0 195 mm 

CBeAeHMA 0 npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 183 



181 



nOJIMpOBaJIbHbIM MHCTp/MeHT 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WPO 14-25 E 7 221 49 51 01 0 

KpaMHe MOLMHaa yrnoBaa nonnpoBanbHafl MaiunHa aha ncwoTOBKi/i naKa. 




HoMMHanbHayi noTpe6rmeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3(|)(|)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


750 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


900-2 500 


Ka6enb c lUTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,5 


rionnpoBanbHbiM MHCTpyMeHT 0 


MM 


230 


ripkieMHaa pe3b6a 




M 14 



4014586867113 01 



B neny bxoaht: 

1 aHTHBn6paunoHHOki pyHKM, 1 KO>Kyx c pyHKOki, 1 onopHbiki 
Amck c nkinyHKOki, 0 150 mm, 1 nonkipoBanbHbiki Kpyr, 
0 1 50 mm, cpeAHMki 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 183 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WPO 14-15 XE 7 221 50 00 23 0 4014586862750 

Hpe3BbinaMHO MOiMHbie yrnoBbie nonnpoBanbHbie MaiunHbi aha nyBCTBMTenbHbix noBepxHOcrei/i. 



01 




HoMMHanbHafl noTpe6nfleMaa MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3(|>(|>eKTklBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


750 


CKopocTb BpameHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


200-1 500 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


4,0 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,5 


nonkipOBanbHblM MHCTpyMeHT 0 


MM 


230 


flpweMHafl pe3b6a 




M 14 



B ueHy bxoaht: 

1 Ao6aBOHHa?i pyKOATKa, 1 Kowyx c pyHKOM 
CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 183 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WPO 14-15 XE- Set 



7 221 50 51 01 0 



4014586867168 



01 



Hpe3BbinaMHO MOiMHbie yrnoBbie nonnpoBanbHbie MaiunHbi aha nyBCTBMTenbHbix noBepxHOcrePi. 




HoMMHanbHafl noTpe6nfleMaa MOlUHOCTb 


Bt 


1 200 


3(|>(|>eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


750 


CKopocTb BpameHMfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


200-1 500 


Ka6enb c lUTeKepoM 


M 


4,0 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,5 


nonkipOBanbHblM MHCTpyMeHT 0 


MM 


230 


flpMeMHafl pe3b6a 




M 14 



B ueHy bxoaht: 

1 aHTHBn6paunoHHOki pyHKM, 1 Ko>Kyx c pyHKOki, 1 onopHbiki 
amck c nkinyHKOM, 0 150 mm, 1 nonnpoBanbHbiki Kpyr, 
0 1 50 mm, cpeAHMki 

CBeAeHkm o npnHaAne>KHocTflx cm. Ha crp. 183 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WPO 10-25 E 



7 221 63 00 23 0 



MoiMHafl yAo6i-iafl yrnoBaa nonnpoBanbHafl MaiunHa aha ncwoTOBKki naKa. 



HoMkiHanbHaa noTpe6nfleMaa MOlUHOCTb 


Bt 


800 


3(|)(|)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


550 


CKopocTb BpameHMfl Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


900-2 500 


Ka6enb c lUTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,2 


rionMpOBanbHblM MHCTpyMeHT 0 


MM 


150 


flpkieMHafl pe3b6a 




M 14 



4014586866055 



B ueHy bxoaht: 

1 Ao6aBOHHa?i pyKOflTKa, 1 KO>Kyx c pyHKOM 
CBeAeHMfl o npnHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 183 



01 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



WPO 10-25 E 7 221 63 51 01 0 

MoLMHaa yAo6i-iafl yrnoBaa nonnpoBanbHafl ManinHa aha noAroTOBKM naKa. 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl MOlUHOCTb 


Bt 


800 


3(|)(|)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


550 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


900-2 500 


Ka6enb c lUTeKepoM 


M 


4 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


2,2 


rionMpOBanbHblM MHCTpyMeHT 0 


MM 


150 


flpMeMHafl pe3b6a 




M 14 



4014586867199 01 



B ueHy bxoaht: 

1 aHTMBM6paUMOHHOM pyHKM, 1 KO>KyX C pyHKOM, 1 onopHbiM 

amck c nMnyHKOM, 0 1 50 mm, 1 nonMpoBanbHbiM Kpyr, 

0 1 50 MM, CpeAHMM 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 183 



182 



nOJIMpOBaJIbHbIM MHCTp/MeHT 




MHCTpyMeHTaiibHbie hcmoa^hhmkm 

flnacTMK, BHyTpeHHkie pa3Mepbi: 470 x 275 x 232 mm 



HoMep 3aKa3a 



3 39 01 122 01 0 




WPO 10-25 
fPO 14-15 XE, WPO 14-25 E 





KoMn/ieKT A-n« <j>HHHUJHbix pa6oT m BoccraHOBJieHMfl iiaKa 

MAeanbHbiM Ha6op Ana BoccTaHOBneHmq o6BeTpeHHbix m HOBbix 
naKOB. TaK>Ke MAeanbHo iioaxoamt Ana c^hhmluhom o6pa6oTKM 
cbokmx naKOB (He noAxoAHT Ana MaTOBbix naKOB). CoAep>KaHne 
nnacTMKOBoro neMOAaHHMKa: 1 nacra FEIN Ana l-cryneHHaTOM 
nonnpoBKM, 1 Kr; 1 3amnTHoe noKpbiTMe Ana naKa Ha ocHOBe 
BOCKa FEIN Top, 1 Kr; 1 onopHbiki ahck, 150 mm; 1 ahck M3 
OBHMHbi, 150 mm; 2 nonnpoBanbHbie ry6KM cpeAHen wcctkoctm, 
opaH>KeBbie, 150 mm; 1 pn4»neHafl ry6Ka; 53 Lunnc()OBanbHbix 
□.BeTKa, 3epHMCTocTb 2800; 1 pyHHOM Lunn(|)OBanbHbiM 6hok; 

1 yBna>KHMTenbHbiM Ky6nK; 1 MacTMKa Ana ohmctkm, 200 r; 

2 MMKpoBonoKOHHbie canc|)eTKM. 



HoMep 3aKa3a 



6 37 23 028 04 0 



riacTa Wax 

3cj)cj)eKTMBHoe cpeACTBo Arm ohmctkm m AonrocpoHHoro 
3aKpenneHMA nonMpoBKM Ha naKOKpacoHHbix noBepxHocrax. 
YAanaeT ocTaTKM nonMpoBOHHoro cpeACTBa c nnacTMaccoBbix 
AeTaneM. 




HoMep 3aKa3a 



500 



6 37 26 025 01 0 



HoMep 3aKa3a 



n JiaCTMHHbl M OHMCTMTeilb 

MacTMKa aha ohmctkm FEIN 6epe>KHo yAarmeT oTno>KeHMfl c 
naKOKpacoHHbix m creKrmHHbix noBepxHocTen, TaKMe KaK TyMaH 
ot naKa m KpacKM, HaneT p>KaBHMHbi, cMona, ApeBecHaa CMona, 

OCT3TKM HaOSKOMblX, OTnO>KeHMfl BCfieACTBMe B03AeMCTBMfl 

OKpy>KaiomeM cpeAbi m TopM03Haa nwnb c KonecHbix amckob. 



6 37 33 007 01 0 



HoMep 3aKa3a 



CaJ1(|>eTKa MMKpOBOJlOKOHHafl 

MenKOflneMCTafl TKaHb Ana ohmctkm ocraTKOB npn nonnpoBKe. 
Be3 KaMMbi Ana npeAOTBpameHMfl uapanMH m o6pa30BaHM?i 
Bopca npn pa6oTe 



6 37 33 003 01 0 



CneuMajibHa;! wjiM<t>OBajibHa;i 6yMara 

CBepxTOHKa?i caMOKneflmaacfl iunMcj)OBanbHafl 6yMara 
3epHMCTOCTbK) 2800, AHfl ycrpaHeHMA Aecj)eKTOB 
naKOKpaCOHHblX nOKpblTMM, T3KMX KaK BKnKDHeHMfl nbinn. 

1 nMCT - 53 po3eTKM, 0 30 mm. I~Ioaxoamt Ann 6pycKa 
6 37 33 002 01 0 Ana iunMcj)OBaHMfl BpyHHyra 




HoMep 3aKa3a 



6 37 17 221 01 0 




B/IOK A-"*! UJ/lM<|>OBaHMfl «no-MOKpoMy» 

yAo6HbiM 6noK M3 neHonnacTa Ana rMTMeHMHecKoro 
yBna>KHeHMA LunM<J>oBanbHOM 6yMarM. 



HoMep 3aKa3a 



EpyCOK A-"*! UIJlM<|>OBaHMfl BpyHHyio 

yA06HblM LUnM<t>OBanbHblM 6pyCOK C AByXCTOpOHHMM 

3aKpenneHMeM caMOKneromencfl ujnMc))OBanbHOM 6yMarM. 



6 37 33 002 01 0 



llacTa FEIN /\nn OAHOcry neimaTOM no/iMpoBKM 

MAeanbHo noAxoAMT Ann ycTOMHMBbix k uapanMHaM naKOB 

C CMnbHbIMM M neTKMMM nOBpOKAGHMflMM. l~lpeBOCXOAHblM 

6necK Bcero 3a oamh npoxoA- He coAep>KMT cnnHKOHa. 
OTnMHHO noAxoAMT Ann npMMeHeHMfl Ha axTax (renbKoyT). 




EMKOCTb 



0 

MM 

120 




0 



HoMep 3aKa3a 



6 37 26 014 01 0 



© 



OnOpHbIM AHCK 

c nnnyHKOM, M 14 



0 




MM 


HoMep 3aKa3a 


80 


6 38 06 179 01 5 


125 


6 38 06 169 01 6 


130 


6 38 06 178 01 1 


150 


6 38 06 170 01 8 



© 



OnOpHbIM AHCK 

Ana Kpyra M3 OBHMHbi c KpenneHMeM ujHypoBKOM, 
pe3MHOBoe noKpbiTMe, M 14 



HoMep 3aKa3a 

6 38 06 012 00 8 

nojiMpoBajibhiafl ry6Ka 

Ana nonnpoBKM naKMpoBaHHbix noBepxHocTen. Pa3nMHHaa 
CTeneHb TBepAOCTM: matkmh Ann hobhx naKOB, cpeAHMM Ann 
cnerKa o6BeTpeHHbix naKOB m HaHeceHMA BOCKa, TBepAbiM Ann 
cnnbHO o6BeTpeHHbix naKOB. BbicrpocbeMHoe KpenneHMe Ha 
nnnyHKe, BbicoTa 40 mm. 



MM 


McnonHeHMe 


HoMep 3aKa3a 


100 


MflTKMM 


6 37 23 024 01 8 


100 


>KeCTKMM 


6 37 23 023 01 0 


125 


cpeAH. 


6 37 23 017 01 0 


150 


cpeAH. 


6 37 23 018 01 8 



HoMep 3aKa3a 



nojiMpoBajibHbiM Kpyr, opaH>KeBbiM 

MenKonopncTbiM nonMpoBanbHbiM Kpyr 0 150 mm cpeAHen 

>KeCTKOCTM Anfl HOBblX M CTapblX naKOB 



6 37 23 028 01 0 



Bacj>e/ibHbiM nojinpoBajibHbiM Kpyr 

CBepxTOHKMM m M?irKMM nonMpoBanbHbiM Kpyr Ana ycrpaHeHMA 
ronorpaMMHbix acJx^eKTOB Ha TeMHbix naKax. 0 1 50 mm 





HoMep 3aKa3a 
6 37 23 029 01 0 



HoMep 3aKa3a 
6 37 33 001 01 0 



183 



nOJIMpOBaJIbHbIM MHCTp/MeHT 



# 



0 

MM 



120 



l~IOJlMpOBaJlbHblM Kpyr M3 OBHMHbl 

CO LUHypOBKOM 



HoMep 3aKa3a 



6 37 23 007 00 2 



LUiiM<|>OBajibHbie amckm 

C Aep>KaTeneM-nMnyHKOki, 0 150 mm, c acnupaunom-ibiM 

OTBepCTkieM M 14. Okpy>KHOCTb UeHTpOB OTBepCTMM 

noAxoAMT Ana nHcrpyMeHTOB FEIN v\ Apyrux LunM(|>oBanbHbix 

MHCTpyMeHTOB. 



0 

mm HoMep 3aKa3a 

150 6 38 06 188 01 0 



0*\ 



EMKOCTb 



195 



0 

MM 

230 



nOJIMpOBaJIbHbIM Kpyr M3 OBHMHbl 

c 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha nkinynKe. 



9 



AMCKM M3 a6pa3MBHOM UJKypKM 

nepc|)opMpoBaH., 0 150 mm, c 6bicrpocbeMHbiM KpenneHMeM 
Ha nMnyHKe 

06nacTM npMMeHeHMa: MeTann, aBTomaccki Tpy6naTbie, MecTa 
cnaeK, CBapoK, CTeKnonnacTMK. KanecTBo: kteHOCOCTOMKoe 

LLinH(j)OBanbHOe CyKHO, Ha CBfl3Ke M3 MCKyCCTBeHHblX CMOH, 

KopyHA- CBOMCTBa: BecbMa cTa6nnbHbiM bwcokhm cbeM MaTepnana. 



MM 


HoMep 3aKa3a 




LUT/H36 




125 


6 37 23 008 00 0 


3epHMCTOCTb 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


150 


6 37 23 009 00 4 


60 


50 


6 37 28 010 01 6 



3amnTHoe noKpbiTMe A-n* JiaKa Ha ocHOBe Bocna 
FEIN Top 

ycTOMHMBbie 3amnTHbie noKpbiTMfl Ann naKa 6naroAapa 
BbicoKOKanecTBeHHOMy HaTypanbHOMy m cMHTeTMHecKOMy 
BOCKy. Ann HenpeB30MAeHHoro 6necKa. He coAep>KMT 

CHHMKOH. 



HoMep 3aKa3a 



6 37 26 015 01 0 




OnOpHbIM AHCK 

c nkinyHKOM, M 14 



HoMep 3aKa3a 



6 38 06 187 01 0 



rioiiMpoBajibHa^ ry6Ka 

0 195 mm Ana TapenbnaTbix ujnm^oBanbHbix KpyroB 
0 170 mm, 6 38 06 187 01 0 M 14, c KpenneHMeM- 
nkinyHKOki. PeKOMeHAyeMaa pa6oHaa nacTOTa BpameHMa: 
500-1 000 o6/mmh. 




HoMep 3aKa3a 



6 37 23 034 01 0 



JleHTa UJjiM(t>OBajibHa^ 

LUeTonHbie HaKnaAKM Ana ohmctkm hhm nonnpoBKM KopnycoB 
cyAOB m nany6 (0 195 mm), Arm TapenbnaTbix LunM(|>oBanbHbix 
KpyroB (0 170 mm), 6 38 06 187 01 0 M 14, c KpenneHMeM- 
nkinyHKOki. Ana npoTMBOCKonb3fliunx CTpyKTyp M3 creKnon- 
nacTMKa. PeKOMeHAyeMaa pa6onafl nacTOTa BpameHMA — npn6n. 
500 o6/mmh. 



HoMep 3aKa3a 



6 37 23 033 01 0 



Kpyr M3 OBHMHbl 

AnaMeTp npn6n. 230 mm Ann TapenbnaTbix LunM<J>OBanbHbix 
KpyroB 0 170 mm, 6 38 06 187 01 0 M 14, c KpenneHMeM- 
nnnyHKOki. PeKOMeHAyeMaa pa6oHaa nacTOTa BpameHMa: 
500-1 200 o6/mmh. MaTepnan: TOPWOOL, nonMpoBanbHbiki 

AUCK Tkina «())pM36M». CMeCb OBeHbeM LUepCTM M CMHTeTMKM, 
MOKDLUMMCfl. 



HoMep 3at<a3a 
6 37 23 035 01 0 



• 



3epHHCTOCTb 



3epHklCTOCTb 



LUT/H36 
HIT. 

50 



0 

MM 

150 



HoMep 3aKa3a 



AMCKM M3 a6pa3MBHOM UJKypKM 

nepc|)opMpoBaH., 0 150 mm, c 6bicrpocbeMHbiM KpenneHMeM h 
a nMnyHKe 

06nacTM npMMeHeHMa: AepeBO, KpacKM, aBTonaKM, LunaTneBKa, 
CTeKnonnacTMKM, nnacTMaccbi: Ha cBA3Ke M3 MCKyccTBeHHbix cmoh, 
KopyHA- CBOMCTBa: cymecrBeHHO MeHbLuee 3a6nBaHne, rn6KocTb. 

LUT/H36 

UJT. HoMep 3aKa3a 



80 


50 


6 37 28 074 01 4 


120 


50 


6 37 28 084 01 3 


150 


50 


6 37 28 012 01 8 


180 


50 


6 37 28 013 01 2 


240 


50 


6 37 28 015 01 4 


320 


50 


6 37 28 017 01 1 



AMCKM M3 a6pa3MBHOM UJKypKM 

nep4»opMpoBaH., 0 1 50 mm, c 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha 
nnnyHKe 

06nacTb npMMeHeHMa: ApeBecMHa, KpacKa, LunaTneBKa, aBTOMo6n- 
nbHbiM naK, CTeKnonnacTMK, nnacTMacca. KanecTBo: Ha CBA3Ke M3 

CMHTeTMHeCKMX CMOn, KOpyHA- CBOMCTBa: BblCOK03naCTMHHOCTb. 
LUT/H36 

UJT. HoMep 3aKa3a 



600 


50 


6 37 28 132 01 


0 


800 


50 


6 37 28 133 01 


0 


1 200 


50 


6 37 28 134 01 


0 



Ha6op AMCKOB M3 a6pa3MBHOM UJKypKM 

B KOMnneKT bxoamt no 10 nonoTeH c 3epHMCTOCTbra 60, 80, 
120,180, 240. 




HoMep 3aKa3a 
6 37 28 074 02 0 



UJjiM<|>OBajibHbie HacaAKM M3 HeTKaHoro nojiOTHa 
A/ifi npoTMBOo6pacTaiou4 1 eM KpacKM 

HeTKaHoe LunM<J>oBanbHoe nonoTHo Ann coujnMc))OBKM MnM 
yAaneHMA npoTMBooSpacTarameM KpacKM. Ana nonyneHMA 
ceHcau,MOHHbix pe3ynbTaTOB ujnMc))OBaHMfl 6e3 3acanMBaHM*i 
iunMcj)OBanbHoro nonoTHa. Hpe3BbHaMHo BbicoKaa cTOMKocTb 
MHCTpyMeHTa. 

LU T / H a6 

lijt. HoMep 3aKa3a 

5 6 37 32 004 01 0 




KojinaK 



3 18 10 264 01 0 



184 



nOJIMpOBaJIbHbIM MHCTp/MeHT 



HoMep 3aKa3a 



MHCTpyMeHTaiibHbie hcmoashhmkm 

flnacTMK, BHyTpeHHkie pa3Mepbi: 470 x 275 x 1 1 6 mm 



3 39 01 118 01 0 



0 

MM 

200 



ropweHHaa hcmjioho Ban meTKa 

0 125 mm, 3epHMCTocTb 46, M 14, Ann hmctkm meTKon nocne 
BbimenaHMBaHUfl, ohuctkm ne>KHeki, pecTEB pau,n m Me6enn 

«aHTHK», npHAaHMfl LUepOXOBaTOCTkl KpaCOHHOMy nOKpblTkllO 

nepeA B03o6HOBneHMeM, chati/ia 3ayceHueB m noBepxHocTHoro 
yAaneHMA p>KaBHHHbi c MeTannMHecKMx AeTanefi 




0 

MM 
170 



HoMep 3aKa3a 



6 37 22 048 01 4 




0 

MM 



MM 

200 



OnOpHbIM AHCK 

c nnnyHKOki, M 14 



HoMep 3at<a3a 
6 38 06 171 01 7 



€> 



OnOpHbIM AHCK 

Ana Kpyra M3 obhhhw c KpenneHkieM ujHypoBKOki, 
pe3MHOBoe noKpbiTkie, M 14 



HoMep 3aKa3a 
6 38 06 030 00 4 



nojiMpoBajibHafl ry6i<a 

Ann nonkipoBKM naKkipoBaHHbix noBepxHocreki. Pa3nnHHa?i 
CTeneHb TBepAOCTki: MarKi/in Ann hobhx naKOB, cpeAHkin Arm 
cnerKa o6BeTpeHHbix naKOB m HaHecem/m BocKa, TBepAbin Ann 
CkinbHO o6BeTpeHHbix naKOB. BbicTpocbeMHoe KpenneHkie Ha 
nkinyHKe, BbicoTa 40 mm. 



McnonHeHMe 



HoMep 3aKa3a 



160 


MflTKHM 


6 37 23 026 01 5 


160 


>KeCTKMM 


6 37 23 025 01 2 


# 


nOJIMpOBaJIbHbIM Kpyr M3 OBHMHbl 

CO UJHypOBKOkl 




0 

MM 




HoMep 3aKa3a 


170 




6 37 23 003 00 3 



nOJIMpOBaJIbHbIM Kpyr M3 OBHMHbl 

c 6bicTpocbeMHbiM KpenneHkieM Ha ni/inyHKe. 



HoMep 3aKa3a 
6 37 23 010 00 6 



185 



OcUMJIJIMp/IOLUMM MHCTp/MeHT 




OnbiT donee 40 jict: 

ocuHJiJiHpyromHe ajieiapoHHCTpyMeHTbi ot KOMnaHHH FEIN. 



BnaroAapa yHMKanbHOMy, 6onee neM 40-neTHeMy 
onbuy npuMeHeHUfl ocu>innfli4MOHHOM TexHonornn 
KOMnaHHH FEIN b BMAe Tpex cMoreM - FEIN MultiMaster, 
FEIN SuperCut Construction h FEIN SuperCut Automotive - 
npeAnaraeT HenpeB30MAeHHbiki accopTMMeHT ocu,nnnnpyKDiunx 
aneKTponHCTpyMeHTOB, KOTopbie o6ecnennBaKDT npoc|>eccMo- 
HanbHbie npuKnaAHbie peweHUfl n HeBHAaHHyio Harpy30HHyto 
cnoco6HocTb. An* nio6oro Tpe6oBaHMA ecTb peiueHne: FEIN 
SuperCut — cneunanbHbiki HHCTpyivieHT Arm BHyTpeHHePi OTAenKM 
no Aepesy, peMOHTa m 3aiv\eHbi okoh, caHau,nn nnnTKn m BaHHbix 
KOMHaT, ycTaHOBKn caHTexHMKn m cucTeM oTonneHMA, caHau,nn 
lubob, pa6oT c ManbiMM cyAaMM n aBTOMo6nnbHbiMH CTeKnaMM. 



Ana Bcex, kto npMAaeT oco6oe 3HaneHne MHoroo6pa3Mio bo3- 
MOKHocTePi, yHMBepcanbHafl cucTeivia FEIN MultiMaster 6yAeT 
npaBunbHbiM peweHMeM. LUnpoKMM accopTMMeHT npnHaAne>K- 
HocreM o6ecnennBaeT Hpe3BbinaMHO pa3Hoo6pa3Hbiki cneKTp 
npuMeHeHMfl. 




FEIN SuperCut Automotive 

BbicoKonpon3BOAHTenbHafl CMcreMa 
Ana peMOHTa aBTOMo6nneti. 



dp. 188 



FEIN SuperCut Construction 

BbicoKonpon3BOAHTenbHa« cucTeMa 
Ana OTAenKM m peMOHTa. 



FEIN MultiMaster / MultiTalent 

yHMBepcanbHa^ CMCTeMa Ana OTAenoHHbix 
m peMOHTHbix pa6oT. 



dp. 195 



dp. 206 



187 



FEIN SuperCut Automotive 



► EAMHCTBeHHbiki ocukinnkipytOLMkii/i aneKTpoMHCTpyMeHT 
Arm T«>Kenbix OTpe3Hbix m nnHbHbix pa6oT. 

► npoc()eccMOHanbHbie KOMnneKTbi Arm yHMBepcanbHoro 
npuMeHeHMfl. 

► OrpoMHbiM Bbi6op npnHaAne>KHocTeM m pa3Hoo6pa3ne 
b npuMeHeHMM. 




u 



u 




MoiuHbiki ocunnnnpy- MoiuHbiki ocu.kinnn- 

KDLUklM MHCTpyMeHT Arm pyKDlUMM MHCTpyMeHT 

aBTOcepBkica. aha 3bto ce p b m ca, c 

CHCTeMOki 6bicTporo 
3a>KMMa. 



BblCOKOnpOM3BOAH- 

TenbHaa cucTeMa Ann 
peMOHTa aBTOMo6nneki, 
co cneukianbHOki oc- 
HacTKOki Arm mhoto- 
CTopoHHero npi/iMeHe- 

HMfl B aBTOMaCTepCKOM. 



2 K «* n 

S C FF 5 

U r R ^ 

u 2 r; s 

o >s Z j= 
°- 3 LU o 

E ILL it 

BblCOKOnpOM3BOAM- 

TenbHa?i cucTeMa aha 
peMOHTa aBTOMo6nneki, 
co cneukianbHbiMM npn- 

HaAne>KHOCTflMM aha 

6biCTpoki h 6e3onacHOki 

BbieMKM aBT0M06kinb- 

Hbix CTeKon. 



i - i i 

O R o 

5 C M O 

U 5 »- L. 

U * f« O 

8 »5 ? £ t 

.£- JS LU a O 

BblCOKOnpOH3BOAM- 

TenbHafl cucreMa Ana 
peMOHTa aBTOMo6kineM, 
co cneunanbHOH oc- 

HaCTKOH Anfl 6blCTpOM 

m npocjjeccMOHanbHOM 

BbieMKM BKJieeHHblX 

CTeKon aBTo6ycoB, rpy- 

30BHKOB M pe/lbCOBOrO 

TpaHcnopTa. 



Grp. 189 189 189 189 190 



' i 


HoMMHanbHa?i noTpe6rmeMaa 

MOlUHOCTb (Bt) 


400 


400 


400 


400 


400 




3cj)(j)eKTHBHafl MOlUHOCTb (Bt) 


220 


220 


220 


220 


220 


S i- 


Kone6aHM?i (o6/mmh) 


11 000-18 500 


11 000-18 500 


11 000-18 500 


11 000-18 500 


11 000-18 500 


i £ 


Bee cornacHo EPTA (ki-) 


1,25 


1,45 


1,45 


1,45 


1,45 


X 


Ka6enb c niTeKepoM (m) 


5 


5 


5 


5 


5 




3a>KHM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 


QuickIN 


QuickIN 


QuickIN 
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FEIN SuperCut Automotive 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



FSC 1.6 7 236 31 50 01 3 

MoiMHbiki ocunnnnpyKDiMMM MHCTpyivieHT aha aBTOcepBuca. 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl MOiuHOCTb 


Bt 


400 


3(|x|>eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


220 


Kone6aHMfl 


o6/mmh 


11 000-18 500 


Ka6enb c wTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,25 



4014586859552 



03 



B u,eny bxoamt: 

1 FEIN SuperCut FSC 1.6, 1 nnacTMaccoBbin neMOAaH Ana 

MHCTpyMeHTOB, 1 3aTOHHOM 6pycoK (6 37 19 010 01 4), 

1 3a>KMMHOM bmht (3 30 01 039 01 7), 1 KnioH, 1 o6yHaiomMM DVD 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 190 

MaiiJMHy c nkuaHkieM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 27 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



FSC 1.6 Q 7 236 42 50 01 0 4014586863191 

MoiMHblM OCUMnnnpyKDlMMM MHCTpyMeHT AHfl aBTOCepBMCa, C CMCTeMOM 6biCTporo 3a>KMMa. 



03 



HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl MOiuHOCTb 


Bt 


400 


3(|)(|)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


220 


Kone6aHMfl 


o6/mmh 


11 000-18 500 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 




Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,45 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 



B ueHy bxoamt: 

Oamh FEIN SuperCut FSC 1.6 Q b nnacTMKOBOM neMOAaHHMKe, 

OAMH 3aiUMTHblM KO>KyX ATlfl CMeHbl MHCTpyMeHTa, 1 33TOHHOM 

6pycoK (6 37 19 010 01 4), 1 o6ynaK)mMM DVD 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 190 
MaiiJMHy c riMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 27 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



7 236 42 55 01 0 



4014586862842 



l~lpocj>eccHOHajibHbiH KOM n J1GKT 

FEIN AJlfl aBTOpeMOHTHOM MaCTepCKOM 

BbicoKonpon3BOAHTenbHafl CMCTeivia aha peMOHTa aBTOMo6nneM, co cneuManbHOM ocHacTKOki aha MHorocTopoHHero 
npnivieHeHMfl b aBTOMacTepcKOM. 



03 




HoMMHanbHafl noTpeGrmeMaa MOiuHOCTb 


Bt 


400 


3(|)(|)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


220 


Kone6aHMfl 


o6/mmh 


11 000-18 500 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


— 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,45 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 



B u,eHy bxoamt: 

Oamh FEIN SuperCut FSC 1.6 Q b nnacTMKOBOM neMOAaHHMKe, 

2 U-o6pa3HblX HO>Ka C KOpOTKOM LLieMKOM (MOAenb 076), 
2 U-o6pa3HblX HO>Ka C KOpOTKOM LLieMKOM (1 x MOAenb 079, 

1 x MOAenb 101), Asa L-o6pa3Hbix 3y6naTbix pa3pe3Hbix HOx<a 
(MOAenb 207), 1 3y6naTbiM ho>k L-o6pa3HOM cj>opMbi (MOAenb 
208), 1 U-o6pa3HbiM ho>k b ycnneHHOM McnonHeHMM (MOAenb 
157), 1 npflMOM Z-ho>k c perynnpyeMbiM ponMKOBbiM ynopoM 
(MOAenb 143), 1 nonaTHbiM iua6poBOHHbiM ho>k c 3aiuMTHbiM 
ot uapanMH HanwneHMeM (MOAenb 129), 1 nnnbHoe nonoTHO 
M3 6bicTpope>KyiueM CTanM (0 80 mm), Oamh 3aiuMTHbiM KO>Kyx 
Ana CMeHbl MHCTpyMeHTa, 1 ujnaTenb Ana yAaneHMA aHTM- 
KOpp03MMHOM 3aiUMTbl, 1 3aTOHHOM 6pycoK (6 37 19 010 01 4), 

1 o6yHaramMM DVD 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 190 
MaiiJMHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 27 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



3 £ 
S u 



7 236 42 56 01 0 



4014586862859 



03 



l~lpOcj>eCCHOHaJlbHblH KOMfl J16KT 

FEIN AJifl aBTOCTeKOJibiuMKa 

BbicoKonpon3BOAHTenbHafl CMCTeivia aha peMOHTa aBTOMo6nneki, co cneunanbHbiMM npi/maAne>KHOCTflMi/i aha 6biCTpoM 
m 6e3onacHOM BbieMKM aBTOMo6m~ibHbix CTeKon. 

B u,eHy bxoamt: 

Oamh FEIN SuperCut FSC 1.6 Q b nnacTMKOBOM neMOAaHHMKe, 
3 3y6naTbix HO>Ka L-o6pa3HOM cj>opMbi (MOAenb 207), Asa 
L-o6pa3Hbix 3y6naTbix pa3pe3Hbix HO>Ka (MOAenb 208), 
Oamh L-o6pa3HbiM 3y6naTbiM pa3pe3HOM ho>k (MOAenb 209), 
no 1 HOx<y U-o6pa3HOM cj>opMbi b ycnneHHOM McnonHeHMM 
(MOAenM 1 57 m 1 1 1), 2 3y6naTbix HOx<a U-o6pa3HOM cj>opMbi 
b ycnneHHOM McnonHeHMM (MOAenb 212), 1 np^MOM Z-ho>k c 
perynnpyeMbiM ponMKOBbiM ynopoM (MOAenb 143), 1 npaMOki 
3y6naTbiM Z-ho>k (MOAenb 081), Oamh 3aiuMTHbiM Kowyx Ann 
CMeHbl MHCTpyMeHTa, 1 33tohhom 6pycoK (6 37 19 010 01 4), 
1 o6yHaioiuMM DVD 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 190 
MaiiJMHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha crp. 27 




HoMMHanbHafl noTpe6nfleMaa MOiuHOCTb 


Bt 


400 


3(|>(|>eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


220 


Kone6aHMfl 


o6/mmh 


11 000-18 500 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,45 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 
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MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



7 236 42 57 01 0 



4014586862866 



03 



l~lpOcj>eCCHOHaJlbHblM KOMfl J16KT 

FEIN Cargo A-n* rp/3oeoro TpaHcnopTa 

BbicoKonpon3BOAHTenbHafl CMcreivia aha peMOHTa aBTOMo6nneki, co cneunanbHOM ocHacTKOM aha 6bicTpoM m npoc|)eccMOHanbHOM 
BbieMKM BKneeHHbix CTeKon aBTo6ycoB, rpy30BMKOB m penbcoBoro TpaHcnopTa. 

B ueHy bxoaht: 

Oamh FEIN SuperCut FSC 1.6 Q b nnacTkiKOBOM neMOAaHHkiKe, 
2 np^Mbix 3y6naTbix homo (MOAenb 073), Asa npaMbix 
3y6naTbix pa3pe3Hbix Howa, Z-M3rM6 (MOAenb 081), 1 3y6naTbiki 

KpKDHKOBMAHbIM HO>K (MOAenb 217), 1 M30myTblki HO>K 

Z-npocfwna (MOAenb 072), Asa L-o6pa3Hbix 3y6naTbix 
pa3pe3Hbix Ho>Ka (MOAenb 207), Oamh L-o6pa3Hbiki 3y6HaTbiki 
pa3pe3HOM ho>k (MOAenb 209), Oamh U-o6pa3HbiM 3y6naTbiM 
pa3pe3HOM ho>k (MOAenb 212), 1 nonaTHbin iua6poBOHHbiH 
ho>k c 3amMTHbiM ot uapankm HanbineHMeM (MOAenb 105), 
Oamh TflroBbiM TpocMK c KpenneHMeM, 1 3aTOHHOM 6pycoK 
(6 37 19 010 01 4), Oamh 3amMTHbiM Kowyx Ana cmchw 
MHCTpyMeHTa, 1 o6yHaioLUMM DVD 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 190 

MaiuMHy c ni/iTaHkieM ot aKKyMynaTopa cm. Ha crp. 27 




HoMkiHanbHaa noTpe6rmeMafl MoiuHOCTb 


Bt 


400 


3(|)(|)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


220 


Kone6aHMfl 


o6/mmh 


11 000-18 500 


Ka6enb c wTeKepoM 


M 


— 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,45 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 



IN SuperCut Automotive 



OcHacTKa CTaHAapTHa^ 




3aiMMTHblM KO>KyX 

Ana 6e3onacHOM cMeHbi MHCTpyMeHTa b SuperCut c QuickIN 
npM 6noKMpoBKe m pa36noKMpoBKe 3a>KMMHoro pbinara. 




HoMep 3aKa3a 




3 21 74 011 00 0 




3aTOHHOM GpycoK 

Ana 33TOHKM Ho>KeM nepeA Mcnonb30BaHMeM 
c uenbKD o6ecneHMTb onTMManbHbiM pe3. 


HoMep 3aKa3a 




6 37 19 010 01 4 


HoMep 3aKa3a 


riacTa aj\s\ pe3aHMA 

flacTa, npMMeH?ieMafl npM o6pa6oTKe nMCTOBoro MeTanna. 


3 21 32 020 12 9 


f- 


Pa6oHMe pyKaBMu,bi 

BM6poracfliuMe, cepTMu^MUMpoBaHHwe no EN 388/420, 
EN ISO 10819, EEC N° 0200, VE inapa 


Pa3M. 


HoMep 3aKa3a 


9 L 


3 21 73 003 00 3 


10XL 


3 21 73 004 00 1 


11 XXL 


3 21 73 005 00 5 



n 



pMHaAie>KHOCTM A-"*! aBTOpCMOHTHblX MaCTepCKU 



rip^MOM pa3pe3HOM HO>K 

Z- o6pa3H. myTbe, b KanecTBe AononHMTenbHOM nocTaBKM k 
ycTpoMCTBy Ana pa3AenKM pe3aHMeM 9 06 07 001 01 6, 2 ujt. 
b Ha6ope. 



HoMep 3aKa3a 



6 39 03 197 01 7 



riMiibHbie nojiOTHa 

M3 6bicTpope>KyiueM crann, c MenKMMM 3y6bflMki Ann 
npeu.M3MOHHoro pe3aHkm. YHMBepcanbHoe npMMeHeHMe Ann 
nMCTOBoro MaTepnana ToniuMHOM ao 1 mm, Taione cABoeHHoro, 
m nnacTMKOB. 




0 


LU T / H a6 




MM 


HIT. 


HoMep 3a«a3a 


63 


2 


6 35 02 102 01 6 


63 


5 


6 35 02 102 07 0 


80 


2 


6 35 02 103 01 0 


80 


5 


6 35 02 103 05 0 



riMiibHbie nojiOTHa 

M3 6bicTpope>KyiueM crann, c ycTynoM, 3arny6neHHbiM 
3a>KMMHOH bhht Ana pa6oTbi 3anoAnMu.o. 




0 

MM 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


85 


1 


6 35 02 145 01 8 


85 


5 


6 35 02 145 02 0 


100 


1 


6 35 02 137 01 6 


100 


5 


6 35 02 137 02 0 


CerMeHTHoe nMJibHoe noiOTHO 

j^^^t v M3 6bicTpope>KyiueM crann, c ycTynoM, 3arny6neHHbm 
3a>KMMHOM bmht Ana pa6oTbi 3anoAnMu.o. 

KJ 


0 

MM 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3a«a3a 


100 


1 


6 35 02 180 01 0 


100 


5 


6 35 02 180 02 0 
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LUkipMHa 

MM 



30 



LUkipkiHa 



10 



llMJlbHOe nOJIOTHO M-Cut 

Arm pe30B, Bbipe30B m na30B b hmctobom crann, nnacTMacce, 
CTeKnonnacTMKe m apMkipoBaHHOM yrneBonoKHOM nnacTMKe, 
2 UJT. b ynaKOBKe. 
LUkipoKktki 

AnMHa 

mm HoMep 3at<a3a 



50 



6 35 02 138 01 4 



llMJlbHOe nOJIOTHO M-Cut 

Ana pe30B, Bbipe30B m na30B b hmctobom crann, nnacTMacce, 
CTeKnonnacTMKe m apMkipoBaHHOM yrneBonoKHOM nnacTKKe, 
2 UJT. b ynaKOBKe. 

Y3KMM 

AnMHa 

mm HoMep 3aKa3a 



50 



6 35 02 158 01 0 



HoMep 3aKa3a 
3 06 05 114 01 1 



HoMep 3aKa3a 



riepexoAHHK aji« FEIN SuperCut 6e3 QuickIN 

Tpe6yeTc?i Ann 3a>KMMaHMfl ocHacTKM c 8-yronbHOM AepwaBKOM 
(HanpMMep, Ana pawnnneM, nnkiTOK Ann ujnM<J>oBKM m 
nonnpoBaHMfl). 



llepexoAHMK £,nn FEIN SuperCut c QuickIN 

Tpe6yeTca Ann 3a>KMMaHMfl ocHacTKM c 8-yronbHOM AepwaBKOM 
(HanpMMep, Ana pawnnneM, nnMTOK Ann ujnM(|>oBKM m 
nonMpoBaHMfl). 



6 37 33 005 01 0 



LU T / H a6 

LUT. 



LLlMpMHa 

MM 



28 



28 



TBepAOcn/iaBHaji w.nM<poBa.nb Han BCTaBKa 

Ana 33HMCTKM m ujnMc))OBKM Bbipe30B b CTeKnonnacTMKe, 
apMMpoBaHHOM yrneBonoKHOM nnacTMKe, nnacTMacce m 
ApeBecMHe; AnMHa 50 mm 

HoMep 3aKa3a 



6 37 06 018 01 0 



yHMBepcajibHbie nMJibHbie no/ioTHa E-Cut 

c 6MMeTannMHecKMMM 3y6b?iMM, M3orHyTbie - TaKN<e Ana pa6oTbi 
Ha 3aKpyrneHMflx, bhcokom ckopoctm pe3aHM?i, Ann nMCTOBOM 
CTanM (400H/mm 2 ) ao 2 mm, aniOMMHMeBbix npocj)MneM, MeAHbix 
Tpy6, ApeBecMHbi, rnncoKapTOHa m noHTM nio6bix nnacTMacc. 
AnMHa 60 mm, MOAenb 147 



LU T /Ha6 

LUT. 



HoMep 3aKa3a 



6 35 02 147 01 5 



6 35 02 147 02 1 



Ml 



yHMBepcajibHbie rmjibHbie nojiOTHa E-Cut 

c 6MMeTannMHecKMMM 3y6b*iMM, M3orHyTbie - TaKN<e Ann pa6oTbi 
Ha 3aKpyrneHM?ix, bhcokom ckopoctm pe3aHM?i, Ann nMCTOBOM 
CTanM (400H/mm 2 ) ao 2 mm, anraMMHMeBbix npocj)MneM, MeAHbix 
Tpy6, ApeBecMHbi, rnncoKapTOHa m noHTM nio6bix nnacTMacc. 
AnMHa 60 mm, MOAenb 148 



LLlMpMHa 

MM 



LU T /Ha6 

HIT. 



HoMep 3aKa3a 



44 



6 35 02 148 01 3 




HoMep 3aKa3a 



Ha6op ujjiMcpoBajibHbix n jimtok, 6e3 nep<popau,MM 

Ana iunMcj)OBaHMfl 6e3 OTcoca nunn. 2 ujt. b ynaKOBKe. 



HoMep 3aKa3a 

6 38 06 129 02 6 

Ha6op AMCKOB M3 a6pa3MBHOM UJKypKM 

LLlMpoKafl o6nacTb npMMeHeHM?i npaKTMnecKM Ann nio6bix 
noBepxHOCTen. 3epHa M3 KopyHAa m cBA3Ka Ha MCKyccTBeHHbix 
CMonax o6ecneHMBaioT npn uinncpOBaHMM bwcokmm cbeM. l~lo 

10 AMCKOB M3 a6pa3MBHOM LUKypKM, Ha nMnyHKe, 3epHMCTOCTM 

60, 80,120,180, 240. 



6 37 17 082 03 3 



44 



6 35 02 148 02 9 



HoMep 3aKa3a 
6 39 03 128 01 2 



Pa3pe3HOM HO>K 

TpM6oBMAHOM <J>OpMbl, Anfl pe3KM CMnMKOHa M MflHKMX 3aMa30K, 

a TaK>Ke Ann pa3beAMHeHM?i creKnonaKeTOB. 5 ujt. b ynaKOBKe. 



ripflMOM pa3pe3HOM HO>K 

Ana Kpyrnwx OTBepcTMM b nnacTMKe. 
3y6naTbiM, 2 ujt. b Ha6ope. 



A^MHa pe3a 

MM 


06maa AnMHa 

mm HoMep 3aKa3a 


35 


56 6 39 03 073 01 1 


1 ^T|^^^^^^_ ripjlMOM pa3pe3HOM HO>K 

- " Ana OTpe3aHMA AononHMTenbHbix AeTaneM Ha Ky30Be. 
myTbiM, Z-npocj)Mnfl, 3y6naTbiM, 2 ujt. b ynaKOBKe 


AnMHa pe3a 

MM 


06maa AnMHa 

mm HoMep 3aKa3a 


60 


120 6 39 03 081 01 3 




LLInaTejiM 

Ann yAaneHMM HannacTOBaHMM m noKpbiTMM, BKnionafl 

aHTMKOpp03MOHHOe nOKpblTMe AHMUJ,a, OCTaTKM Knefl M T.n., 

1 ujt. b ynaKOBKe 


AnMHa 

MM 


LU T /Ha6 

ujt. HoMep 3aKa3a 


64 


2 6 39 03 206 01 8 


72 


2 6 39 03 227 01 0 





LUa6epbi 

JlonaTHbiM uja6poBOHHbiM ho>k c 3auj,MTHbiM ot uapanMH 
HanbineHMeM, 2 ujt. b ynaKOBKe. 


AnMHa pe3a 

MM 


06uj,afl AnMHa 

mm HoMep 3aKa3a 


12 


64 6 39 03 129 05 0 


18 


65 6 39 03 146 01 8 


25 


64 6 39 03 105 01 9 


ii 


LUa6epbi 

c nonepeHHbiM ne3BMeM m 3auj,MTHbiM ot uapanMH HanbineHMeM 
Ha TopueBOM ynope, 2 ujt. b ynaKOBKe. 


LLlMpMHa pe3a 

MM 


HoMep 3aKa3a 


13 


6 39 03 113 01 6 


25 


6 39 03 131 01 7 



3 £ 
S u 




LUa6epbi 

c nonepeHHbiM ne3BMeM, 2 ujt. b ynaKOBKe. 



LLlMpMHa pe3a 

MM 



HoMep 3aKa3a 



13 



6 39 03 144 01 1 
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Ha6op iua6epoB 

BKnioHa?i: no 1 nonaTHOMy uja6poBOHHOMy Howy c 3am,kiTHbiM 
ot uapanMH Hanbinem/ieM (Form 129/105). 



U-o6pa3HbiM pa3pe3HOM ho>k 

MAeanbHo noAxoAUT aha M3BneneHM?i creKon 
co CTopoHbi KanoTa. 

yckineHHoe kicnormeHkie, 3y6naTbiki, 2 ujt. b ynaKOBKe. 



HoMep 3aKa3a 



6 39 03 129 01 6 



A^MHa pe3a 



Ha6op LuaGepoB 

BKmonafl: no 1 uja6poBOHHOMy Ho>Ky c nonepeHHbiM ne3BneM 
m 3amnTHbiM ot uapankm HanbmeHkieM Ha TopueBOM ynope 
(Form 113/131). 



- Li 

HoMep 3aKa3a 



6 39 03 113 02 2 



\ 


U-o6pa3HbiM pa3pe3HOM ho>k 

MAGanbHO nOAXOAHT y\ng M3Bn6H6HMfl CTSKOH 

co CTopoHbi KanoTa. 

C KOpOTKOM LLieMKOM, 2 UJT. b ynaKOBKe 


Ann Ha pe3a 

MM 


HoMep 3aKa3a 


10 


6 39 03 083 01 0 


16 


6 39 03 095 01 1 


16 


6 39 03 108 01 4 


18 


6 39 03 087 01 9 


19,5 


6 39 03 118 01 3 


22 


6 39 03 115 01 8 


24 


6 39 03 076 01 6 


28 


6 39 03 163 01 1 


32 


6 39 03 147 01 2 


36 


6 39 03 079 01 2 


40 


6 39 03 110 01 0 


60 


6 39 03 101 01 0 


70 


6 39 03 155 01 4 




U-o6pa3HbiM pa3pe3HOM ho>k 

MAeanbHo noAxoAUT aha M3BneneHMfl creKon 
co CTopoHbi KanoTa. 

C AHHHHOM LLieMKOM, 2 UJT. b ynaKOBKe 






Ann Ha pe3a 

MM 


HoMep 3aKa3a 


18 


6 39 03 127 01 4 


32 


6 39 03 114 01 4 


32 


6 39 03 191 01 1 


45 


6 39 03 154 01 0 


52 


6 39 03 153 01 2 


60 


6 39 03 107 01 6 



U-o6pa3HbiM pa3pe3HOM ho>k 

MAeanbHo noAxoAUT aha M3BneneHMfl ctckoh 
co CTopoHbi KanoTa. 

yckineHHoe McnonHeHMe, 2 ujt. b ynaKOBKe 




A™ Ha pe3a 




MM 


HoMep 3aKa3a 


60 


6 39 03 157 01 1 


95 


6 39 03 111 01 9 



MM 




HoMep 3aKa3a 


19 




6 39 03 210 01 6 


25,5 




6 39 03 211 01 5 


38 




6 39 03 212 01 8 




L-o6pa3HbiM pa3pe3HOM ho>k 

3y6naTbiM, 2 ujt. b Ha6ope. 




A^HHa pe3a 

MM 




HoMep 3aKa3a 


19 




6 39 03 208 01 0 


25,4 




6 39 03 207 01 2 


38 




6 39 03 209 01 4 




rip^MOH pa3pe3HOM HO>K 

2 ujt. b Ha6ope 




AnMHa pe3a 

MM 


06m,afl Ann Ha 

MM 


HoMep 3aKa3a 


26 


56 


6 39 03 121 01 8 


40 


90 


6 39 03 176 01 5 


35 


145 


6 39 03 194 01 6 


I 


ripflMOM pa3pe3HOM HO>K 

myTbiM, Z-npocjwna, 2 ujt. b ynaKOBKe 




— ( 






A^iMHa pe3a 

MM 


06m,afl Ann Ha 

MM 


HoMep 3aKa3a 


19 


68 


6 39 03 122 01 1 


18 


84 


6 39 03 181 01 2 


15 




DJ7 Uj I/j ui u 


25 


65 


A 19 01 194 01 1 


27 


85 


6 39 03 174 01 8 


32 


110 


6 39 03 123 01 5 


70 


120 


6 39 03 171 01 3 


45 


120 


6 39 03 168 01 8 


70 


120 


6 39 03 125 01 7 




ripflMOM pa3pe3HOM HO>K 

THyTbiki, 2 ujt. b ynaKOBKe 










A^HHa pe3a 

MM 


06m,afl AHMHa 

MM 


HoMep 3aKa3a 


14 


65 


6 39 03 120 01 9 


16 


75 


6 39 03 104 01 5 


35 


75 


6 39 03 103 01 7 


35 


75 


6 39 03 109 01 8 


35 


75 


6 39 03 172 01 6 




ripflMOM pa3pe3HOM HO>K 

myTbiM, Z-npoc|)Mnfl, 3y6naTbiM, 2 ujt. b 


ynaKOBKe 


A^HHa pe3a 

MM 


06m,afl Ann Ha 

MM 


HoMep 3aKa3a 


45 


120 


6 39 03 168 01 8 


70 


120 


6 39 03 125 01 7 
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ripflMOM pa3pe3HOM HO>K 

THyTblM, Z-npO(J)kinfl, C (|)MKCMpOBaHHblM 


orpaHMHMTeneM 


— . m 


rny6nHbi, 2 ujt. b ynaKOBKe. 




Ann Ha pe3a 


06m,afl AnMHa 




MM 


MM 


HoMep 3aKa3a 


16 


120 


6 39 03 099 01 0 


58 


125 


6 39 03 097 01 8 


54 


120 


6 39 03 160 01 5 



l~lp;iMOM pa3pe3HOM HO>K 

myTbiki, Z-npoc|)Mnfl, c orpaHMHMTeneM rny6nHbi, 
2 ujt. b Ha6ope. 



Ann Ha pe3a 

MM 



06m,afl AnMHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



>MHaA-ne>KHOCTM Cargo A-n* rpy30Boro TpaHcnopn 



L-o6pa3HbiM pa3pe3HOM ho>k 

3y6naTbiM, 2 ujt. b Ha6ope. 



ripflMOM pa3pe3HOM HO>K 

Ana Kpyrnwx OTBepcTMM b nnacTMKe. 
3y6naTbiM, 2 ujt. b Ha6ope. 



AnMHa pe3a 

MM 



60 



AnMHa pe3a 

MM 



60 



16-43 


100 


6 39 03 143 01 3 


18-39 


100 


6 39 03 170 01 4 




100 


6 39 03 198 01 5 


60-76 


120 


6 39 03 169 01 2 


* 


ripflMOM pa3pe3HOM HO>K 

nnocKoe, c orpaHMHMTeneM rny6MHbi, 2 


ujt. b Ha6ope. 


AnMHa pe3a 

MM 


06maa AnMHa 

MM 


HoMep 3aKa3a 


42-60 


145 


6 39 03 182 01 5 




rip51MOM pa3pe3HOM HO>K 

myTbiM, Z-npocjwna, c cj)MKCMpoBaHHbiM orpaHMHMTeneM 
rny6MHbi, 2 ujt. b ynaKOBKe. 


AnMHa pe3a 


06m,afl AnMHa 

MM 


HoMep 3aKa3a 


54 


120 


6 39 03 160 01 5 




kl30rHyTblM pa3pe3HOM HO>K 

myTbiM, Z-npoc|>Mnfl, c c))MKCMpoBaHHbiM 
rny6MHbi, 2 ujt. b ynaKOBKe. 


orpaHMHMTeneM 


A^MHa pe3a 

MM 


06m,afl AnMHa 

MM 


HoMep 3aKa3a 


14 


80 


6 39 03 082 01 6 


16 


80 


6 39 03 133 01 4 


39 


85 


6 39 03 152 01 8 




kl30rHyTblM pa3pe3HOM HO>K 

^ myTbiM, Z-npocj)Mnfl, c orpaHMHMTeneM rny6MHbi, 
2 ujt. b Ha6ope. 


AnMHa pe3a 

MM 


06uj,afl AnMHa 

MM 


HoMep 3aKa3a 


32-46 


110 


6 39 03 195 01 0 



AnMHa pe3a 

MM 



40 



AnMHa pe3a 

MM 



38 



AnMHa pe3a 




MM 


HoMep 3aKa3a 


25,4 


6 39 03 207 01 2 


38 


6 39 03 209 01 4 



ripflMOM pa3pe3HOM HO>K 

Ana OTpe3aHMA AononHMTenbHbix AeTaneM Ha Ky30Be. 
myTbiM, Z-npoc|)Mnfl, 3y6naTbiM, 2 ujt. b ynaKOBKe 



06ma?i AnMHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



120 



6 39 03 081 01 3 



ripflMOM pa3pe3HOM HO>K 

myTbiM, Z-npoc|)Mnfl, 2 ujt. b ynaKOBKe 



06ma?i AnMHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



120 



6 39 03 216 01 7 



ripflMOM pa3pe3HOM HO>K 

yronKOBoe ne3BMe, 2 ujt. b Ha6ope. 



AnMHa pe3a 

MM 



06uj,a?i AnMHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



65/8 


85 


6 39 03 177 01 9 


35/20 


83 


6 39 03 203 01 3 


t 


M30rHyTblM pa3pe3HOM HO>K 

myTbiM, Z-npocj)Mnfl, 2 ujt. b ynaKOBKe 




AnMHa pe3a 

MM 


06ma?i AnMHa 

MM 


HoMep 3aKa3a 


45 


80 


6 39 03 072 01 7 



U-o6pa3HbiM pa3pe3HOM ho>k 

c yAnMHeHHbiM nepeHKOM, 2 ujt. b ynaKOBKe. 



HoMep 3aKa3a 



6 39 03 156 01 7 




B cpopMe KpioKa 

3y6naTbiM, 2 ujt. b Ha6ope. 



HoMep 3aKa3a 



6 39 03 217 01 1 



CerMeHTHbiM ho>k 

CerMeHTHbiM ho>k Ann V-o6pa3Hbix pa3pe30B MnM pe30B 
b yrnax, 2 ujt. b ynaKOBKe 




06uj,afl AnMHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



73 



6 39 03 132 01 0 



TaroBbiM Tpoc 

c pyHKOM. PeKOMeHAyeTCfl k npMMeHeHMio npM pa3AenoHHOM 
pe3e CHapy>KM ho>k3mm L-o6pa3HOM MnM KpioHKOo6pa3HOM 
4»opMbi. Yao6ho pa6oTaTb 6e3 npMno>KeHM?i oco6bix ycMnMM 
npM BbieMKe CTeKon b aBTo6ycax, rpy30BMKax m penbcoBbix 
TpaHcnopTHbix cpeACTBax b HeyAo6Hbix MecTax. 



HoMep 3aKa3a 
9 26 02 030 01 4 



3 £ 
S u 



AnMHa pe3a 

mm 

35 



06uj,afl AnMHa 

mm 

56 



HoMep 3aKa3a 
6 39 03 073 01 1 
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FEIN SuperCut Automotive 



Pa6oHMe pyKaBMUbi 

Bn6poracfliuMe, cepTncj)MUMpoBaHHbie no EN 388/420, 
EN ISO 10819, EEC N2 0200, VE mapa 



Pa3M. 


HoMep 3aKa3a 


9 L 


3 21 73 003 00 3 


10XL 


3 21 73 004 00 1 


11 XXL 


3 21 73 005 00 5 



HoMep 3at<a3a 



PyHKa-CKo6a 

Ana CHM>KeHM?i Bn6pauMM m noBbiiueHMfl yAo6cTBa npn 
npoAon>KMTenbHOM pa6oTe c FEIN SuperCut. Mo>KeT 
coneTaTbCfl c oTcacbmaiomMM ycrpoMCTBOM 9 26 02 084 01 0. 



3 21 19 116 01 1 



>Mn/ieKTbi npMHaAie>KHOCT€ 



Ha6op npMHaA^e>KHOCTeM a"*i pa6oTbi 

C aBT0M06MJ1bHblMM CTeKJiaMM 

B KOMnneKT bxoaat: 3 3y6naTbix L-o6pa3Hbix Ho>Ka (MOAenb 207); 
2 3y6naTbix L-o6pa3Hbix Ho>Ka (MOAenb 208); 1 3y6HaTbiM 
L-o6pa3HbiM ho>k (MOAenb 209); 2 U-o6pa3Hbix Ho>Ka b 
ycnneHHOM McnonHeHMM (MOAenn 157 m 111); 2 3y6naTbix 
U-o6pa3Hbix Ho>Ka b ycnneHHOM McnonHeHMM (MOAenb 212); 
1 npyiMOM Z-ho>k c perynnpyeMbiM ponMKOBbiM ynopoM 
(MOAenb 143); 1 3y6naTbiM npyiMOM Z-ho>k (MOAenb 081). 



HoMep 3aKa3a 



EbicTpo3apjiAHoe ycrpoMCTBO ALG 50 

rioAxoAMT Ana Bcex nMTMki-MOHHbix aKKyMyn^TopoB FEIN. 
BpeMA 3apflAKM ot 35 mmh. 



9 26 04 129 01 0 



HoMep 3aKa3a 



BbicTpo3apjiAHoe ycrpoMCTBO ALG 30 

5bicTpo3apflAHoe ycrpoMCTBO Ann HMKenb-KaAMkteBbix 
m nMTkieBO-MOHHbix aKKyMynflTopoB FEIN. BpeMA 3ap*iAKM 
ot 25 MUH. 



9 26 04 096 01 0 



0 



HoMep 3aKa3a 



AKKyMyji^Top 

JlkiTMki-MOHHbiki Ha 1 8 B, 4 Ah, c HHAMKaTopoM ypoBHA 3apjw. 



9 26 04 165 02 0 



HoMep 3at<a3a 
6 39 03 167 38 3 



KoMnjieKT npMHaA-ne>KHOCTeM A-n« aBTopeMOHTHbix 

MaCTepCKMX 

B KOMnneKT bxoaat: 2 U-o6pa3Hbix HO>Ka c KopoTKOM 
lueMKOM (MOAenb 076); 2 U-o6pa3Hbix Ho>Ka c KopoTKOM 
lueMKOM (MOAenn 079 m 101); 2 3y6naTbix L-o6pa3Hbix HO>Ka 
(MOAenb 207); 1 3y6HaTbiki L-o6pa3HbiM ho>k (MOAenb 208); 
1 U-o6pa3Hbiki ho>k b yckineHHOM McnonHeHMM (MOAenb 157); 
1 npyiMOM Z-ho>k c perynnpyeMbiM ponMKOBbiM ynopoM 
(MOAenb 143); 1 nonaTHbiM iua6poBOHHbiM ho>k c HanbineHMeM 
Ana 3amMTbi ot uapanMH (MOAenb 129); 1 LunaTenb; 1 nnnbHoe 
HSS-nonoTHO (0 80 mm). 



HoMep 3aKa3a 



6 39 03 167 25 7 



■or- - 



KoMnjieKT npMHaA-ne>KHOCTeM Cargo 

B KOMnneKT bxoaat: 2 npaMbix 3y6naTbix HO>Ka (MOAenb 073); 
2 npflMbix 3y6naTbix Z-HO>Ka (MOAenb 081); 1 3y6naTbiM ho>k 
b cj)opMe KpKDKa (MOAenb 217); 1 M3omyTbiM Z-ho>k (MOAenb 
072); 3 3y6naTbix L-o6pa3Hbix HO>Ka (2 x MOAenM 207 m 
1 x MOAenb 209); 1 3y6naTbiM U-o6pa3HbiM ho>k (MOAenb 212); 
1 iua6poBOHHbiM HO>K-nonaTKa c HanbineHMeM Ana 3amMTbi 
ot uapanMH (MOAenb 105); 1 TaroBbiM TpocMK c KpenneHMeM. 



HoMep 3aKa3a 
6 39 03 167 32 0 
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FEIN SuperCut Construction 



► CaMbiki MOLu,HbiM ocunnnnpyKDiMMM MHCTpyMeHT Ha pwHKe. 

► MaKCMManbHafl CKopocTb pa6oTbi. 

► OrpoMHbiM Bbi6op npnHaAne>KHocTeM m pa3Hoo6pa3ne 
b npuMeHeHMM. 
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UMnnnpyK)iuMM 


BOAMTenbHafl 


BOAMTenbHafl 


BOAMTenbHafl 


BOAMTenbHafl 


BOAMTenbHafl 


BOAMTenbHafl 






MHCTpyMeHT 


CMCTeMa aha 


CMCTeMa Ana 


CMCTeMa aha 


CMCTeMa Ana 


CMCTeMa Ann 


CMCTeMa Ann 






Ana OTAenKM 


OTAenKM m 
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peMOHTa co 


peMOHTa co 


peMOHTa co 


peMOHTa, co 


peMOHTa co 


peMOHTa co 






CMCTeMOH 6bl- 


cneuManbHOM 


cneu.ManbHOM 


cneu.ManbHOM 


cneu,ManbHbiMM 


cneu.ManbHOM 
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CTporo 3a>KMMa. 


OCHaCTKOM AHfl 


OCHaCTKOM Ana 


OCHaCTKOM Ana 


npMHaAne>K- 


OCHaCTKOM Ann 


OCHaCTKOM Ana 








AeMOHTaxo 


6biCTporo M 


yAo6HOM Bbl- 


HOCTflMM Ann 


BbinonHeHMA 


caHau,MM HI BOB. 








CTapblX OKOH 


TOHHoro nnne- 


eMKM nnMTOK m 


6blCTpblX M 


Ba>KHeMUJMX 










m 3aMeHbi 


HMfl npM MOHTa- 


yAaneHMA nnn- 


TOHHbix pa6oT 


3aAan npM 










creKnonaKeTOB, 


>Ke AepeBAHHbix 


TOHHblX UJBOB 


no OTAenKe m 


CaHTeXHMHeCKOM 
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BaHHblX KOMHaT. 


yxoAy 3a hmmm. 












M3 33Ma3KM. 
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HoMkiHanbHaa noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb (Bt) 


400 


400 


400 


400 


400 


400 


400 


5MCTM 


3<))cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb (Bt) 
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220 


220 


220 
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11 000-18 500 


11 000-18 500 


11 000-18 500 


11 000-18 500 


11 000-18 500 


s xap; 


AMnnMTyAa (rpaAycbi) 


2x2,0 


2x2,0 


2x2,0 


2x2,0 


2x2,0 


2x2,0 


2x2,0 


s 

5C 
U 

<U 


Bee cornacHO EPTA (Kr) 


1,45 


1,45 


1,45 


1,45 


1,45 


1,45 


1,25 


XHMH' 


Ka6enb c ujTeKepoM (m) 


5 


5 


5 
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5 
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3a>KHM MHCTpyMeHTa 
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QuickIN 


QuickIN 


QuickIN 
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FEIN SuperCut Construction 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



FSC 2.0 Q 7 236 36 50 01 0 401 45868631 22 

MoiMHbiki ocunnnnpyKDiMMM MHCTpyivieHT aha OTAenKM m peMOHTa, c cucTeMOM 6biCTporo 3a>KMMa. 



03 




HoMkiHanbHaa noTpe6naeMafl 


Bt 


400 


MOlUHOCTb 


3(|)ct)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


220 


Kone6aHMfl 


o6/mmh 


11 000-18 500 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x2,0 


Ka6enb c wTeKepoM 


M 


KB 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,45 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 



B ixeny bxoamt: 

1 FEIN SuperCut Construction b nnacTMaccoBOM 

MHCTpyMeHTanbHOM HeMOAaHHMKe 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 198 
MaujkHy c ni/iTaHkieM ot aKKyMynaTopa cm. Ha crp. 27 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ripo<|>eccMOHajibHbiM KOMn ji6kt 7 236 36 51 01 0 4014586862781 03 

FEIN Aifl peMOHTa m 3aMeHbi okoh 

BbicoKonpon3BOAHTenbHafl CMcreivia Arm OTAsriKM v\ peMOHTa co cneunanbHOM ocHacTKOM aha AeMOHTawa CTapbix okoh 
m 3aiv\eHbi CTeKnonaKeTOB, yno>KeHHbix b «nocTenb» M3 3aivia3Kki. 

B ueHy bxoamt: 

1 FEIN SuperCut Construction b nnacTMaccoBOM MHCTpyMeHTanbHOM 
HeMOAaHHMKe, 1 nnnbHoe nonoTHo M3 6bicrpope>KyiueM cranio, 
c ycTynoM, 0 100 mm, 1 rinnbHoe nonoTHo M3 6bicrpope>KyiueM 
CTanM no AepeBy, 1 rmnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life (MOAenb 163), 
no oAHOMy yHMBepcanbHOMy nnnbHOMy nonoTHy E-Cut (MOAenn 
147, 148), 1 pa3pe3HOM ho>k rpn6oBMAHOM c|)opMbi, 1 ynop, 
orpaHMHMBaioiuMM rny6nHy o6pa6oTKM, 1 Lunm|>oBanbHafl nnacTMHa, 
no 5 a6pa3MBHbix HaKnaAOK (3epHMCT0CTM 80, 120, 180), Oamh 
nepexoAHMK m ABa ynpyrwx 3a>KMMHbix sneMeHTa 

CBeAeHMfl o npkmaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 198 
MawkHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha crp. 27 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 


Bt 


400 


MOlUHOCTb 


3<()cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


220 


Kone6aHki?i 


o6/mmh 


11 000-18 500 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x2,0 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,45 


3a>KHM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ripo<|>eccMOHajibHbiM KOMnjieKT 7 236 36 52 01 0 4014586862798 03 

FEIN Aifl BHyTpeHHen otacjikm no AepeBy 

BbicoKonpon3BOAHTenbHafl CMcreivia aha OTAenKM m peMOHTa co cneunanbHOM ocHacTKOM aha 6bicrporo m tohhoto rmnei-ikm 

npM MOHTa>«e AepeBflHHblX KOHCTpyKUMM. 

B neny bxoamt: 

1 FEIN SuperCut Construction b nnacTMaccoBOM MHCTpyMeH- 
TanbHOM HeMOAaHHMKe, 1 riMnbHoe nonoTHo M3 6bicrpope>KyLueM 
CTanM no AepeBy, 4 nMnbHbix nonoTHa E-Cut Long-Life (MOAenM 
162, 163, 164, 165), 4 BbicoKOTOHHbix nMnbHbix nonoTHa E-Cut 
(MOAenM 1 1 9, 1 20, 1 21 , 1 22), no OAHOMy yHMBepcanbHOMy 
nMnbHOMy nonoTHy E-Cut (MOAenM 147, 148), 1 ynop, orpaH- 
MHMBaioiuMM rny6MHy o6pa6oTKM, 1 uinM(|>OBanbHafl nnacTMHa, 
no 5 a6pa3MBHbix HaKnaAOK (3epHMCTocTM 80, 120, 180), Oamh 
nepexoAHMK m ABa ynpyrMx 3a>KMMHbix aneMeHTa 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha CTp. 198 

MaujMHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 27 




HoMMHanbHa?i noTpe6naeMafl 


Bt 


400 


MOlUHOCTb 


3<j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


220 


Kone6aHM?i 


o6/mmh 


11 000-18 500 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x2,0 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,45 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ripO<|>eCCMOHaJ1bHblM KOM fl JieKT 

FEIN AJifl caiiaUjMM n jimtkm m eaHHbix komhst 



7 236 36 53 01 0 



4014586862804 



03 



BbicoKonpon3BOAHTenbHafl ckicreivia aha OTAenKM v\ peMOHTa co cneunanbHOM ocHacTKOM aha yAo6HOM BbieMKM nnnTOK 
m yAaneHMfl nnnTOHHbix lubob npn caHaunn BaHHbix KOMHaT. 

B ueHy bxoamt: 

1 FEIN SuperCut Construction b nnacTMaccoBOM MHCTpy- 
MeHTanbHOM HeMOAaHHMKe, 1 cerMeHTHbiM ho>k c anMa3HbiM 
noKpbiTMeM (MOAenb 162), Oamh cerMeHTHbiM ho>k c TBe- 
pAOcnnaBHbiM noKpbiTMeM (MOAenb 224), 1 pa3pe3HOM ho>k 
rpM6oBMAHOM cj)opMbi, 1 ujnaTenb, 2 pawnMna c TBepAoenna- 
bhhm noKpbiTMeM, TpeyronbHOM cj)opMbi c nepc^opauMeM Ann 
OTcoca nwnM, no OAHOMy yHMBepcanbHOMy nMnbHOMy nonoTHy 
E-Cut (MOAenM 147, 148), Oamh nepexoAHMK m ABaynpyrMx 
3a>KMMHbix aneMeHTa 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha CTp. 198 
MaujMHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 27 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 


Bt 


400 


MOlUHOCTb 


3(j)cj)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


220 


Kone6aHMfl 


o6/mmh 


11 000-18 500 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x2,0 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,45 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 
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FEIN SuperCut Construction 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



7 236 36 55 01 0 



4014586863016 



ripocj>eccHOHajibHbiH KOM II JieKT 
FEIN Marine A-n^ «xt m jioaok 

BbicoKonpon3BOAHTenbHafl CMCTeivia aha OTAsriKM v\ peMOHTa, co cneunanbHbiMM npnHaAne>KHOCTflMM aha 6bicrpbix 
m TOHHbix pa6oT no OTAenKe v\ peMOHTy axt m yxoAy 3a hmmm. 



03 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 


Bt 


400 


MOlUHOCTb 


3cj)(j)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


220 


Kone6aHM?i 


o6/mmh 


11 000-18 500 


Ka6enb c ujTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,45 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 



B u,eny bxoaht: 

1 FEIN SuperCut Construction b nnacTMaccoBOM HHcrpyMeHTanbHOM 
neMOAaHHMKe, 1 Lunncj)OBanbHafl nnacTHHa, no 5 auckob m a6pa3- 
mbhom LUKypKM (K 60, 80, 120, 180), 1 OTcacbiBaiomee ycrpoPicTBo, 
1 nepc|)opnpoBaHHafl LunM^oBanbHaa nnacTHHa, no 5 a6pa3HBHbix 
HaKnaAOK, c nepc|>opau,nePi (3epHMCT0CTM K 60, 80, 120, 180), llo OAHOMy 
nnnbHONiy nonoTHy M-Cut (MOAenn 138, 158), Oah3 TBepAocnnaBHaa 
Lunn())OBanbHa5i BdaBKa, 1 yHHBepcanbHoe nnnbHoe nonoTHo E-Cut 
(44 mm), 1 rinnbHoe nonoTHo H3 6bicTpope>KyLneM ciann no AepeBy, 
1 ynop, orpaHHHMBaKDLMMM rny6nHy o6pa6oTKM, Oaho TBepAocnnaBHoe 
nnnbHoe nonoTHo, 1 wnaTenb, no 1 HO>Ky aha peeHHOM nany6bi 
(4 + 5 mm), 2 meTOHHbie HaKnaAKH, 3 (j>eTpoBbix nonnpoBanbHbix naAa 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 198 

MaiuMHy c ni/uaHkieM ot aKKyMynaTopa cm. Ha crp. 27 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



ripocj>eccHOHajibHbiH KOM fl JieKT 
FEIN A-nfl caHTexHMKa 



7 236 36 56 01 0 



4014586862828 



03 



BbicoKonpon3BOAHTenbHafl ckicreivia aha OTAenKM m peMOHTa co cneunanbHOM ocHacTKOM aha BbinonHeHi/m Ba>KHeMiuMx 
3aAan npn caHTexHunecKOM peMOHTe. 

B ueHy bxoaht: 

1 FEIN SuperCut Construction b nnacTMaccoBOM MHCTpyMeH- 
TanbHOM neMOAaHHMKe, 1 cerMeHTHbiM ho>k c anMa3HbiM 
noKpbiTMeM (MOAenb 162), l~lo OAHOMy MHCTpyMeHTy Ann 

Bbipe3aHMfl BbieMOK (12, 13 M 22 MM), 1 yAnMHeHHbIM npflMOM 

pa3pe3HOM ho>k (MOAenb 116), no OAHOMy yHMBepcanbHOMy 
nnnbHOMy nonoTHy E-Cut (MOAenn 147, 148), 1 wnaTenb, 
Oahh paiunnnb c TBepAocnnaBHbiM noKpbiTHeM TpeyronbHOM 
cj)opMbi c nepc))opauneH Ann OTcoca nwnn, Oahh nepexoAHMK 
m ABa ynpyrnx 3a>KMMHbix aneMeHTa 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 198 

MaiuMHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 27 

EAN 
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1,45 


3a>KMM HHCTpyMeHTa 




QuickIN 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



PK 



7 236 38 61 00 0 401 4586876351 

BbicoKonpon3BOAHTenbHafl CMcreivia aha OTAenKM m peMOHTa co cneunanbHOM ocHacTKOM aha caHaunn lubob. 



ripocj>eccHOHajibHbiH kom n JieKT 
FEIN A-nfl caHauLMM ujbob 



03 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 


Bt 


400 


MOlUHOCTb 


3<j)cj)eKTMBHafl MOlUHOCTb 


Bt 


220 


Kone6aHMfl 


o6/mmh 


11 000-18 500 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x2,0 


Ka6enb c niTeKepoM 


M 


5 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,25 



B ueHy bxoamt: 

Oamh FEIN SuperCut Construction b MeTannnnecKOM 
neMOAaHHMKe, 1 BM6poracfliuaa pyHKa-CKo6a, 1 OTcacbiBaramee 
ycTpoMCTBo, 5 npflMbix pa3pe3Hbix Howen (MOAenb 117), 

1 yAnMHeHHbiM npaMon pa3pe3HOM ho>k (MOAenb 116), 

2 npflMblX OHMCTHblX HO>Ka c anMa3HbiM noKpbiTMeM 
(MOAenb 161), 1 OHMCTHOM 6noK 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha CTp. 198 
MaiuMHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha crp. 27 



3 £ 
S u 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



MOtlx 6-25 



7 536 03 00 01 0 



4014586861906 



MoiMHblM OCUMnnnpyKDlMMM MHCTpyMeHT C nHeBMOnpMBOAOM, AHfl aBTOX03flMCTB C Tfl>KenblMkl rpy30BMKaMM. 




Pa6onee AaBneHMe 


6ap 


6,3 


PacxoA B03Ayxa 


mVmmh 


0,60 


Kone6aHMA 


o6/mmh 


20 000 


Pa3Mep ujnaHra 0 


mm 


8 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


0,9 



B ueHy bxoamt: 

1 FEIN SuperCut nHeBM. MOtlx 6-25, 1 nnacTMaccoBbiM 
neMOAaH Ana MHCTpyMeHTOB, 2 Kmona 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 198 



03 
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FEIN SuperCut Construction 



HpHHaAi-OKHOCTH A „* BtiyTpGHHGH OTAG1KM M pa6oT 

no Aepeey, a TaK>Ke peMOHTa m 3aMeHbi okoh 



HoMep 3aKa3a 



KoMnjieKT npMHaA-ne>KHOCTeM Best of E-Cut XXL 

BKnraHaeT 10 pa3nnHHbix nnnbHbix nonoTeH E-Cut no 
BbiroAHOki ueHe. B KOMnneKTe: 2 E-Cut Long-Life ninpMHOki 
32 mm (MOAenb 162), 3 E-Cut Long-Life nmpMHOki 
42 mm (MOAenb 163), 3 E-Cut Long-Life nmpMHOki 
35 mm (MOAenb 164), 2 E-Cut Long-Life nmpMHOki 
65 mm (MOAenb 165) b npaKTMHHOM nnacTMKOBOki 
Kopo6Ke Ann xpaHeHna. 



6 35 02 162 15 0 



HoMep 3aKa3a 



KoMnjieKT npMHaA-ne>KHOCTeM Best of E-Cut 

BKnranaeT 6 pa3nnHHbix nnnbHbix nonoTeH E-Cut no 
BbiroAHOki ueHe. B KOMnneKT bxoaat: no 1 yHMBepcanbHOMy 
nnnbHOMy nonoTHy E-Cut (ujkipuHOM 28 m 44 mm), 2 nnnbHbix 
nonoTHa E-Cut Long-Life ninpHHOki 35 mm, 2 nnnbHbix 
nonoTHa E-Cut Long-Life ninpMHOki 65 mm b yAo6HOki 
nnacTMKOBOM Kopo6ke Ann xpaHeHna. C yHMBepcanbHbiM 

3a>KMMOM FEIN. 



6 35 02 147 12 0 



riMiibHbie nojiOTHa E-Cut Long-Life 

BkiMeTannMHecKkie 3y6ba v\ ycTyn. BbicoKaa nMHekmafl CKopocTb 
pe3aHMjq. Hpe3BbiHakmafl npoHHocTb m AonroBeHHocTb. Ana 
ApeBeckiHbi TBepAbix h M?irKMx nopoA m Apyrkix ApeBecHbix 
MaTepnanoB — Aawe c rB03AflMH. OTnuHHo noAxoA^T Ann 
nnacTMKa m rnncoKapTOHa. 
AnMHa 78 mm, MOAenb 162 



LUkipkiHa 

MM 



LU T /Ha6 

LUT. 



HoMep 3at<a3a 



32 


1 


6 35 02 162 01 0 


32 


5 


6 35 02 162 02 0 


32 


25 


6 35 02 162 03 0 



riMJibHbie nojiOTHa E-Cut Long-Life 

BkiMeTannMHecKkie 3y6ba m ycTyn. BbicoKaa nMHekmaa CKopocTb 
pe3aHM?i. Hpe3BbinakiHafl npoHHocTb m AonroBeHHocTb. Ana 
ApeBeckiHbi TBepAbix h M?irKMx nopoA m Apyrkix ApeBecHbix 
MaTepnanoB — Aawe c tbosaamm. OTnMHHo noAxoA^T Ann 
nnacTMKa m rnncoKapTOHa. 
AnMHa 78 mm, MOAenb 163 



LUkipkiHa 

MM 



LU T /Ha6 

HIT. 



HoMep 3at<a3a 



42 


1 


6 35 02 163 01 0 


42 


5 


6 35 02 163 02 0 


42 


25 


6 35 02 163 03 0 



El 



LUkipkiHa 

MM 



riMJibHbie nojiOTHa E-Cut Long-Life 

BkiMeTannMHecKkie 3y6ba m ycTyn. BbicoKaa nMHekmafl CKopocTb 
pe3aHMjq. Hpe3BbHakmafl npoHHocTb m AonroBeHHocTb. Ana 
ApeBeckiHbi TBepAbix m matkmx nopoA m Apyi"nx ApeBecHbix 
MaTepnanoB — Aa>Ke c tbosa^mm. OTnMHHo noAxoAflT Ann 
nnacTMKa m rnncoKapTOHa. 
AnMHa 50 mm, MOAenb 164 

LU T / H a6 

hit. HoMep 3aKa3a 



35 



1 



6 35 02 164 01 0 



35 
35 



5 

25 



6 35 02 164 02 0 
6 35 02 164 03 0 



riMJibHbie no/iOTHa E-Cut Long-Life 

BMMeTannMHecKMe 3y6ba m ycTyn. BbicoKaa nnHenHafl CKopocTb 
pe3aHMjq. Hpe3BbiHaHHaa npoHHocTb m AonroBeHHocTb. Ana 
ApeBeckiHbi TBepAbix m MflrKkix nopoA m Apyrkix ApeBecHbix 
MaTepnanoB — Aawe c rB03AflMM. OTnMHHo noAxoA^T Ann 
nnacTMKa m rkincoKapTOHa. 
AnkiHa 50 mm, MOAenb 165 



LUkipkiHa 


LUT/H36 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


65 


1 


6 35 02 165 01 0 


65 


5 


6 35 02 165 02 0 


65 


25 


6 35 02 165 03 0 



LUkipkiHa 

MM 



riMJibHbie nojiOTHa E-Cut Long-Life 

BkiMeTannkinecKkie 3y6ba m ycTyn. BbicoKaa nkmekmafl CKopocTb 
pe3aHki?i. Hpe3BbinakiHafl npoHHocTb m AonroBeHHocTb. Ana 
ApeBeckiHbi TBepAbix m MarKnx nopoA m Apyrkix ApeBecHbix 
MaTepnanoB — Aawe c rB03A^Mki. OTnMHHo noAxoAflT Ann 
nnacTMKa m rkincoKapTOHa. 
AnMHa 30 mm, MOAenb 186 

LU T / H a6 

hit. HoMep 3aKa3a 



10 



1 



6 35 02 186 01 0 



10 
10 



5 

25 



6 35 02 186 02 0 
6 35 02 186 03 0 



LUkipkiHa 

MM 



riMJibHbie nojiOTHa E-Cut Long-Life 

BkiMeTannkinecKkie 3y6ba m ycTyn. BbicoKaa nMHekmaa CKopocTb 
pe3aHkm. Hpe3BbiHaMHa?i npoHHocTb h AonroBeHHocTb. Ana 
ApeBeckiHbi TBepAbix m MflrKMx nopoA m Apyrkix ApeBecHbix 
MaTepnanoB — Aawe c rB03AflMM. OTnMHHo noAxoAflT Ann 
nnacTMKa m rkincoKapTOHa. 
AnMHa 34 mm, MOAenb 185 

LU T /Ha6 

UJT. HoMep 3aKa3a 



20 


1 


6 35 02 185 01 0 


20 


5 


6 35 02 185 02 0 


20 


25 


6 35 02 185 03 0 



CraHAapTHbie nMJibHbie nojiOTHa E-Cut 

c pa3BOAKOki 3y6beB, Ann Bcex bhaob ApeBeckiHbi, 
rkincoKapTOHa m nnacTMacc. 
AnkiHa 78 mm, MOAenb 123 



LUkipkiHa 

MM 




UJ T /Ha6 

HIT. 


HoMep 3aKa3a 


32 




1 


6 35 02 123 01 8 


32 




5 


6 35 02 123 04 6 


32 




25 


6 35 02 123 03 0 




ID 


CraHAapTHbie nMJibHbie nojiOTHa E-Cut 

c pa3BOAKOki 3y6beB, Ann Bcex bhaob ApeBeckiHbi, 






rkincoKapTOHa m nnacTMacc. 
AnHHa 78 mm, MOAenb 124 




LUkipkiHa 

MM 




LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


42 




1 


6 35 02 124 01 6 


42 




5 


6 35 02 124 04 4 


42 




25 


6 35 02 124 03 8 



CraHAapTHbie nMJibHbie nojiOTHa E-Cut 

c pa3BOAKOki 3y6beB, Ana Bcex bhaob ApeBecMHbi, 
rnncoKapTOHa n nnacTMacc. 
AnMHa 50 mm, MOAenb 135 



LUnpuHa 

MM 



LUT/H36 
HIT. 



HoMep 3aKa3a 



35 


1 


6 35 02 135 01 9 


35 


5 


6 35 02 135 03 1 


35 


25 


6 35 02 135 02 5 



CraHAapTHbie nMJibHbie nojiOTHa E-Cut 

c pa3BOAKOki 3y6beB, Ann Bcex bhaob ApeBecMHbi, 
rnncoKapTOHa m nnacTMacc. 
AnMHa 50 mm, MOAenb 1 36 



LUnpHHa 


LUT/H36 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


65 


1 


6 35 02 136 01 2 


65 


5 


6 35 02 136 03 4 


65 


25 


6 35 02 136 02 8 



BbicoKOTOHHbie nMJibHbie nojiOTHa E-Cut 

c AByxpflAHbiMM 3y6b?iMH anoHCKoro o6pa3ua, Ann 

BblCOKOTOHHblX nponnnOB M pOBHblX KpOMOK pe3a, TOHHafl 

pa6oTa Aa>Ke «c pyKH». 
AnMHa 50 mm, MOAenb 119 



LUnpHHa 

MM 



LUT/H36 
HIT. 



HoMep 3aKa3a 



35 


1 


6 35 02 119 01 0 


35 


5 


6 35 02 119 04 8 


35 


25 


6 35 02 119 03 2 
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BbicoKOTOHHbie nMJibHbie no/iOTHa E-Cut 

c AByxpflAHbiMM 3y6b?iMi/i anoHCKoro o6pa3ua, Ana 

BblCOKOTOHHblX nponkinOB kl pOBHblX KpOMOK pe3a, TOHHafl 

pa6oTa Aa>Ke «c pyKki». 
Ankma 50 mm, MOAenb 120 



LUkipkiHa 

MM 


LU T / H a6 

HIT. 


HoMep 3a«a3a 


45 


1 


6 35 02 120 01 2 


45 


5 


6 35 02 120 04 0 


A C 


25 


6 35 02 120 03 4 


»> 


BbicoKOTOHHbie nMJibHbie no/iOTHa E-Cut 

c AByxpflAHbiMM 3y6b?iMM anoHCKoro o6pa3ua, aha 

BblCOKOTOHHblX nponkinOB kl pOBHblX KpOMOK pe3a, TOHHafl 

pa6oTa Aa>Ke «c pyKM». 
Ankma 50 mm, MOAenb 121 


LUkipkiHa 

MM 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


55 


1 


6 35 02 121 01 1 


55 


5 


6 35 02 121 04 9 


55 


25 


6 35 02 121 03 3 



LUkipkiHa 

MM 



riMJIbHOe nOJIOTHO M-Cut 

Ann pe30B, Bbipe30B M na30B b riMCTOBOM cranki, nnacTMacce, 
CTeKnonnacTMKe m apMkipoBaHHOM yrneBonoKHOM nnacrkwe, 
2 UJT. b ynaKOBKe. 

Y3KMM 

AnHHa 

mm HoMep 3aKa3a 



10 



50 



6 35 02 158 01 0 



riMiibHbie no/iOTHa 

M3 6bicTpope>Kyiueki cranki, c MenKkiMki 3y6b*iMki Ana 
npeun3MOHHoro pe3aHkm. YHkiBepcanbHoe npkiMeHeHkie Arm 
nMCTOBoro MaTepkiana Tonmkmoki ao 1 mm, Taione cABoeHHoro, 
m nnacTMKOB. 




0 


LUT/H36 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


63 


2 


6 35 02 102 01 6 


63 


5 


6 35 02 102 07 0 


80 


2 


6 35 02 103 01 0 


80 


5 


6 35 02 103 05 0 



too 



BbicoKOTOHHbie nMJibHbie no/iOTHa E-Cut 

c AByxpaAHbiMki 3y6b?iMi/i anoHCKoro o6pa3ua, Ana 

BblCOKOTOHHblX nponkinOB M pOBHblX KpOMOK pe3a, TOHHafl 

pa6oTa Aa>Ke «c pyKM». 
Ankma 50 mm, MOAenb 122 



6 



riMJibHbie no/iOTHa 

M3 6bicTpope>KyiueM cranki, c ycTynoM, 3arny6neHHbiki 
3a>KMMHOM bmht Ann pa6oTbi 3anoAnkinc>. 



LUkipkiHa 

MM 


LU T / H a6 

HIT. 


HoMep 3aKa3a 


0 

MM 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


65 


1 


6 35 02 122 01 4 


85 


1 


6 35 02 145 01 8 


65 


5 


6 35 02 122 04 2 


85 


5 


6 35 02 145 02 0 


65 


25 


6 35 02 122 03 6 


100 


1 


6 35 02 137 01 6 








100 


5 


6 35 02 137 02 0 




yHMeepcajibHbie nnjibHbie no/iOTHa E-Cut 










c 6kiMeTannkiHecKMMki 3y6b*iMki, ki3omyTbie - TaKN<e Ana pa6oTbi 




CerMeHTHoe nmibHoe ncnoTHO 






Ha 3aKpyrneHMflx, bhcokom CKopocTM pe3aHkm, Ana hmctobom 
CTanki (400H/mm 2 ) ao 2 mm, anioMHHkieBbix npoc|)kineki, mcahhx 




i, M3 6bicTpope>Kyiueki CTanki, c ycTynoM, 3arny6neHHbiki 
1l 3a>KkiMHOki bmht Ann pa6oTbi 3anoAnkinc>. 


LUkipkiHa 

MM 


Tpy6, ApeBeckiHbi, rkincoKapTOHa m noHTM nio6bix nnacTMacc. 
Ankma 60 mm, MOAenb 147 


c 


m 




LUT/HaO 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


0 


LUT/H36 




28 


1 


6 35 02 147 01 5 


MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


28 


5 


6 35 02 147 02 1 


100 


1 


6 35 02 180 01 0 


28 


25 


6 35 02 147 03 7 


100 


5 


6 35 02 180 02 0 



LUkipkiHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



YHMBepca/ibHbie nM/ibHbie no/iOTHa E-Cut 

c 6kiMeTannkiHecKkiMM 3y6bflMM, ki3omyTbie - TaK>Ke Ana pa6oTbi 
Ha 3aKpyrneHMflx, BbicoKOki CKopocTM pe3aHkm, Ana hmctobom 
CTanki (400H/mm 2 ) ao 2 mm, anioMHHkieBbix npoc|>kineki, mcahhx 
Tpy6, ApeBeckiHbi, rkincoKapTOHa m noHTM nio6bix nnacTMacc. 
Ankma 60 mm, MOAenb 148 



LUT/H36 
LUT. 



HoMep 3aKa3a 



44 


1 


6 35 02 148 01 3 


44 


5 


6 35 02 148 02 9 


44 


25 


6 35 02 148 03 5 



OrpaHMHMTejib rjiy6nHbi 

OrpaHMHkiTenb rny6kiHbi noAxoAMT Ann Bcex nnnbHbix 
nonoTeH E-Cut m Kpyrnwx nkinbHbix nonoTeH. 
flpkiMeHeHkie TonbKo c (A)FMm kinn (A)FSC. 



3 21 27 069 01 0 



riMJIbHOe nOJIOTHO M-Cut 

Ana pe30B, Bbipe30B m na30B b nkicroBOki CTanki, nnacTMacce, 
CTeKnonnacTMKe m apMkipoBaHHOM yrneBonoKHOM nnacTHKe, 
2 LUT. b ynaKOBKe. 
LUkipoKkiki 

AnMHa 

mm HoMep 3aKa3a 



LUkipkiHa 

MM 



0 
MM 
100 



riMJibHoe noiiOTHO M3 6bicTpope>KymeM era/in no AepeBy 

MAeanbHO noAxoAMT Ann AnkiHHbix, npaMbix nponkinoB 
M pe3KM yno>KeHHoro napKeTa kinn naMMHaTa. 
C orpaHMHkiTeneM rny6kiHbi 



LUT/H36 
HIT. 



HoMep 3aKa3a 




1 



3 26 07 062 04 0 



riMJibHoe no/iOTHO M3 6bicTpopoKyiu,eM CTa/iM no AepeBy 

MAeanbHO noAxoAHT Ann AnkiHHbix, npaMbix nponkinoB 
ki pe3KM yno>KeHHoro napKeTa kinn naMMHaTa. 
Be3 orpaHMHMTenfl rny6kiHbi 



LUT/H36 

HIT. 

1 



HoMep 3aKa3a 
6 35 02 153 01 0 



KpyroBOM ho>k 

M3 6bicTpope>Kyiueki CTanki, OTomyTbiki 

Ana pa3nnHHbix onepankiki no pe3Ke ko>km, ckiHTeTkinecKkix 

nneHOK, Tonn, npoBonoHHOM ceTKM m Ap., 1 wt. b ynaKOBKe 



HoMep 3aKa3a 



6 39 03 220 01 0 



3 £ 
S u 



30 



50 



6 35 02 138 01 4 
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riacTa Ana pe3aHMfl 

flacTa, npMMeH?ieMafl npn o6pa6oTKe nkicroBoro MeTanna. 



HoMep 3aKa3a 



3 21 32 020 12 9 



HoMep 3aKa3a 



Pa3pe3HOM HO>K 

rpkl60BMAHOki (|)OpMbl, AHA pe3KM CHHMKOHa M MflTKMX 3aMa30K, 

a T3K>Ke Ann pa3beAMHeHMfl cTeKnonaKeTOB. 
5 UJT. b ynaKOBKe. 



6 39 03 128 01 2 



CerivteHTHoe riM/ibHoe nosiOTHO 

ktaomyToe, Ann A6MOHTa>Ka CTeKnonaKeTOB, 
yno>KeHHbix b «nocTenb» M3 3aMa3KM, 
2 UJT. b ynaKOBKe 



HoMep 3aKa3a 



6 39 03 166 01 6 



HoMep 3aKa3a 



riepexoAHMK aji« FEIN SuperCut 6e3 QuickIN 

Tpe6yeTCfl Ana 3a>KMMaHMfl ocHacTKM c 8-yronbHOM 
AepwaBKOM (HanpMMep, aha paiunnnen, nnMTOK Ana 
Luni/ict>oBKki m nonnpoBaHn?i). 



3 06 05 114 01 1 



riepexoAHMK Ana FEIN SuperCut c QuickIN 

Tpe6yeTca aha 3a>KkiMaHi/m ocHacTKM c 8-yronbHOM 
Aep>KaBKOki (HanpMMep, aha paiunnnen, nnkiTOK Ann 
ujnMc))OBKM m nonnpoBaHM?i). 



HoMep 3aKa3a 



6 37 33 005 01 0 



LUilMCpOBaJIbHblM J1MCT Ha OCHOBe M3 BCneHeHHOTO 

MaTepna/ia 

aha nyniuero KanecTBa noBepxHOcreki c uenbio ycTpaHeHMA 
uapannH Ha naKOKpacoHHbix noKpbiTkmx, renbKoyTe, aKpnno- 
bwx m nonnKap6oHaTHbix cTeKnax KaK npeABapkiTenbHbin 3Tan 
nepeA nonnpoBaHneM c noMombio nonnpoBOHHoro cpeACTBa 
FEIN EXTRA. 




LU T /Ha6 



HIT. 


3epHMCTOCTb 


HoMep 3aKa3a 


5 


500 


6 37 17 246 01 0 


5 


1 000 


6 37 17 247 01 0 



A 



LU T /Ha6 

HIT. 



Ha6op ujjiMcpoBajibHbix iuimtok, 6e3 nepcpopauMM 

Ana ujnncj)OBaHMfl 6e3 OTCoca nuni/i. 2 ujt. b ynaKOBKe. 



HoMep 3aKa3a 



6 38 06 129 02 6 



A 



LU T /Ha6 

HIT. 



Ha6op uiJiMcpOBajibHbix iuimtok, n/iocKMx 

Ana caMbix y3Knx meneki (Hanpi/iMep, >Kanio3ki Ha niKa<(>ax, 
OKHax m T.n.), 2 hit. b ynaKOBKe. 



HoMep 3aKa3a 



6 38 06 142 02 9 



A 



LU T /Ha6 

HIT. 



LUiiMcpOBajibHa^ rmacTMHa, CBepxivmrKaa 

Ana cneunanbHoro Ha3HaneHkm, b nacTHocTM aha 
anraMMHMeBbix o6oAbeB m peMOHTa naKOBbix noKpbiTMM. 

ripMMeHflTb TOHbKO C «HlflM(|)OBanbHblMM HIKypKaMM, 

CBepxM?irKMMM». 2 hit. b ynaKOBKe. 



HoMep 3aKa3a 



6 38 06 141 02 6 



Ha6op AMCKOB M3 a6pa3MBHOM UJKypKH 

LUnpoKafl o6nacTb npkiMeHeHi/m npaKTMHecKM aha nio6bix 
noBepxHOCTen. 3epHa M3 KopyHAa m cBA3Ka Ha MCKyccTBeHHbix 
ovionax o6ecneHMBaioT npi/i HinMcj)OBaHnn bhcokmm cbeM. l~lo 

10 AHCKOB H3 a6pa3MBHOH HIKypKM, Ha HkinyHKe, 3epHMCTOCTM 

60, 80,120,180, 240. 




HoMep 3aKa3a 



6 37 17 082 03 3 



AMCKM M3 a6pa3MBHOM HIKypKM 

Henepct>opnpoBaH., c KpenneHMeM Ha rmnyHKe. LUkipoKaa 
o6nacTb nprnvieHeHi/m npaKTHnecKH ada nio6bix noBepxHocren. 




3epHMCTOCTb 


LU T / H a6 

HIT. 


HoMep 3aKa3a 


36 


5 


6 37 17 086 04 8 


40 


5 


6 37 17 081 04 6 


60 


5 


6 37 17 082 04 9 


80 


5 


6 37 17 083 04 3 


100 


5 


6 37 17 084 04 1 


120 


5 


6 37 17 085 04 5 


150 


5 


6 37 17 087 04 2 


180 


5 


6 37 17 088 04 0 


220 


5 


6 37 17 089 04 4 


240 


5 


6 37 17 090 04 6 


36 


50 


6 37 17 086 01 0 


40 


50 


6 37 17 081 01 8 


60 


50 


6 37 17 082 01 1 


80 


50 


6 37 17 083 01 5 


100 


50 


6 37 17 084 01 3 


120 


50 


6 37 17 085 01 7 


150 


50 


6 37 17 087 01 4 


180 


50 


6 37 17 088 01 2 


220 


50 


6 37 17 089 01 6 


240 


50 


6 37 17 090 01 8 



L^MpKOHMeBbie UJJ1M(pOBaJ1bHbie JIMCTbl 

BbicoKaa npon3BOAMTenbHOCTb cbeivia Maiepnana Ha oneHb wecrKkix 
noBepxHOCTJix, HanpMMep M3roTOBneHHbix M3 MeTanna kinn noKpbiTbix 
6ecuBeTHbiMki naKaMM (b tom nncne napKeTHbiMki). LUnM(|>OBanbHbiM 
nMCT Ana nio6bix pa6oT c HanonbHbiM noKpbiTMeM. YcTOMHMBoe 
KanecTBO iunM(|>OBanbHOM 6yMarn 3a cneT npoHHOM opraHMHecKOM 

CBJ13KM C BblCOKOKaHeCTBeHHbIM nOKpblTMeM M3 UMpKOHMeBOfO KOpyHAa. 






LU T / H a6 




3epHMCTOCTb 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


40 


35 


6 37 17 243 01 0 


60 


35 


6 37 17 244 01 0 


80 


35 


6 37 17 245 01 0 



AMCKM M3 a6pa3MBHOM HIKypKM, CBepXMflrKMe 

CneunanbHo aha o6pa6oTKM anioMMHMeBbix o6oAbeB, 

KOCMeTMHeCKMX peMOHTOB npM nbmeBblX BKniOHeHklflX, 

HannwBax naKa, HanbineHMM no AepeBy, nnacTMaccaM, 
MeTanny m T.n. llpkiMeHfleTai TonbKo b KOMnneKTe 
c HinMc))OBanbHOM nnacTMHOM apT. 6 38 06 141 02 6. 






LU T / H a6 




3epHMCTOCTb 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


240 


50 


6 37 17 126 01 5 


320 


50 


6 37 17 127 01 9 


400 


50 


6 37 17 128 01 7 


500 


50 


6 37 17 179 01 6 



200 
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HoMep 3aKa3a 



LUiiMcpoBajibHbiM Ha6op, KaMeHb 

YHMBepcanbHo npuroAeH Ana o6pa6oTKM KaMHen m M3AenMM 
M3 hmx. B cocTaB KOMnneKTa bxoaat: no 5 KpyroB M3 
a6pa3HBHOki niKypKM, 6e3 nepcjjopaukiki. 3epHMCTocTb 40, 80, 
120, 220, 320, 400, 600, 800; no 1 LunMcf>oBanbHOM nnnTKe, 
6e3 nepc|)opauMM, c noAno>KKOM M3 anioMMHMfl 



6 38 06 129 06 7 



AMCKM M3 a6pa3MBHOM LUKypKM, KaMeHb 

CneuManbHo Ann rpy6oM m tohkom iuhmc^obkm npnpoAHbix 
m MCKyccTBeHHbix KaMHen. 8 nepexoAHbix M3Aennki ot rpy6oro 

AO TOHKOrO LlinM<J>OBaHMfl. 




3epHMCTOCTb 


LU T / H a6 

HIT. 


HoMep 3aKa3a 


40 


50 


6 37 17 120 01 4 


80 


50 


6 37 17 121 01 3 


120 


50 


6 37 17 122 01 6 


220 


50 


6 37 17 123 01 0 


320 


50 


6 37 17 124 01 8 


400 


50 


6 37 17 125 01 2 


600 


50 


6 37 17 175 01 7 


800 


50 


6 37 17 176 01 0 



3epHHCTOCTb 



BbicoTa 

MM 

7 



3epHHCTOCTb 



l4npKOHMeBbie UJ/IM(pOBaJ1bHbie JIMCTbl 

C nepcjjopaukieki m 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha nnnyHKe. 
Mo>kho ncnonb30BaTb c otcocom nbinn m 6e3 Hero. BbicoKaa 
npoM3BOAMTenbHOCTb cbeMa Ha oneHb >kcctkmx noBepxHOcrax, 
T3KMX KaK 6ecuBeTHbie naKM (HanpMMep, napKeTHbie) mhm 
MeTann. LUnMcj)OBanbHbiM hmct aha nio6bix pa6oT c HanonbHbiM 
noKpbiTMeM. ycTOMHMBoe KanecTBO iunMcj)OBanbHOM 6yMan/i 
3a cneT npoHHOM 6aKenMTOBOM cbjr3km c BbicoKOKanecTBeHHbiM 
noKpbiTMeM M3 ui/ipKOHkieBoro KopyHAa. 

LUT/H36 

ujt. HoMep 3aKa3a 



40 


35 


6 37 17 236 01 0 


60 


35 


6 37 17 237 01 0 


80 


35 


6 37 17 238 01 0 



UJjIMCpOBaJIbHblM HaKOHCHHMK 

Ana npMMeHeHMA b oco6o y3KMx m 3arny6neHHbix MecT, 
b rocjjpax, na3ax, OTBepcTM^x m cKnaAKax. TaK>Ke npn 
M3roTOBneHMM MOAenen, Ha BbinyKnocrax m ranTenax. 
2 ujt. b ynaKOBKe. 

LUT/H36 

ujt. HoMep 3aKa3a 

2 6 38 06 159 02 3 

AMCKM M3 a6pa3MBHOM LUKypKM £,nn HaKOHeHHMKOB 

na/ibLieeoM cpopMbi 

C 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha nnnynKe, Ha cBA3Ke M3 

CHHTeTMHeCKMX CMOH, C BblCOKMM CbeMOM npM LUHMC^OBKe, 

KopyHA- 06nacTM npMMeHeHMa: no AepeBy, MeTanny, naaHbiM 
LUBaM, cTeKnonnacTMKy, nnacTMaccaM, naKy, LunaTneBKe m Ko>Ke. 
20 lut. b ynaKOBKe 
LUT/Ha6 

hit. HoMep 3aKa3a 



40 


20 


6 37 17 184 01 2 


60 


20 


6 37 17 185 01 6 


80 


20 


6 37 17 186 01 9 


100 


20 


6 37 17 187 01 3 


120 


20 


6 37 17 188 01 1 


150 


20 


6 37 17 189 01 5 


180 


20 


6 37 17 190 01 7 


220 


20 


6 37 17 191 01 6 


240 


20 


6 37 17 192 01 9 



lis 



HoMep 3aKa3a 
6 38 06 183 01 3 



ripo<pMJieiiJjiM(poBajibHa^ ocHacTKa 

BKHionaeT b ce6a 1 Aep>KaTenb m 6 pa3HMHHbix npocjwnbHbix 

BCTaBOK: 1 x V-o6pa3HOM 4>opMbi Ann yrnoB 90°, 

1 x TpaneuneBMAHOM Ann coeAHHeHMM LunyHT-rpe6eHb, 

1 x np^Mbix npocj)MneM, 1 x BbinyKnoM cj)opMbi (6onbLuafl), 

no 1 x BbinyKnoM m BomyTOM popMbi (Manwe), 

a TaK>Ke no 5 lut. 




LUiiMcpOBajibHa^ 6yMara A-n« npocpMJieujjiMcpOBajibHOM 

OCHaCTKM 

ripaKTMHecKM Ana Bcex MaTepnanoB, BKnioHaa AepeBO, MeTann, 
naKM m nnacTMaccbi. 25 lut. b ynaKOBKe. 





LU T /Ha6 




3epHMCTOCTb 


LUT. 


HoMep 3aKa3a 


80 


25 


6 37 17 217 01 6 


120 


25 


6 37 17 218 01 4 


180 


25 


6 37 17 219 01 8 



A 



LUT/Ha6 

LUT. 



Ha6op LUJiMcpOBaiibHbix iuimtok, c nepcpopaLiMeM 

LLInMcj)OBaHMe c otcocom nbinn. 2 lut. b ynaKOBKe 



HoMep 3aKa3a 



6 38 06 136 02 9 



HoMep 3aKa3a 
6 37 17 109 03 5 



Ha6op AMCKOB M3 a6pa3MBHOM LUKypKM 

l~lo 10 amckob M3 a6pa3MBHOM LUKypKM, c nepc|>opaLU/ieM, 
c 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha nnnyHKe, KopyHA, 
3epHMCTocTM 60, 80, 120, 180, 240. 



Ahckm m3 a6pa3MBHOM niKypKM, c nepcpopaLiMeM 

LLInMcj)OBaHMe c otcocom nwnn. LUMpoKaa o6nacTb npMMeHeHMA 
npaKTMHecKM Ann nio6bix noBepxHocTen. 3epHa M3 KopyHAa 
m cBA3Ka Ha MCKyccTBeHHbix cMonax o6ecneHMBaiOT npM 

LUnM(j)OBaHMM BblCOKMM CbeM. 3epHMCTOCTb OT 36 AO 240. 



3epHMCTOCTb 


LU T /Ha6 

LUT. 


HoMep 3aKa3a 


36 


5 


6 37 17 107 04 9 


40 


5 


6 37 17 108 04 7 


60 


5 


6 37 17 109 04 1 


80 


5 


6 37 17 110 04 3 


100 


5 


6 37 17 111 042 


120 


5 


6 37 17 11204 5 


150 


5 


6 37 17 113 049 


180 


5 


6 37 17 114047 


220 


5 


6 37 17 115 04 1 


240 


5 


6 37 17 116044 


36 


50 


6 37 17 107 01 1 


40 


50 


6 37 17 108 01 9 


60 


50 


6 37 17 109 01 3 


80 


50 


6 37 17 110 01 5 


100 


50 


6 37 17 111 01 4 


120 


50 


6 37 17 11201 7 


150 


50 


6 37 17 113 01 1 


180 


50 


6 37 17 11401 9 


220 


50 


6 37 17 115 01 3 


240 


50 


6 37 17 116 01 6 



Ha6op Tape/ibHaTbix ujjiMcpoBa/ibHbix KpyroB 

Arm 6bicTporo m 3kohommhhoi"o LunMc|>oBaHMfl noBepxHocren 
cpeAHero pa3Mepa, b KOMnneKTe 1 TapenbnaTbiM ujnncjjoBanb- 
HbiM Kpyr, 0 115 mm, c nepcpopaLiMeM. l~lo 2 ujnM<|)OBanbHbix 
nMCTa c nepcpopaLiMeM, c 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha 
nnnyHKe; 3epHMCTocTb 60, 80, 180. 




0 

MM 
115 



HoMep 3aKa3a 
6 38 06 195 02 0 



Ha6op AMCKOB M3 a6pa3MBHOM LUKypKM 

l~lo 4 LunMcpoBanbHbix nMCTa, 0 115 mm, c nepcj)opaLLMeM, 
6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha nnnyHKe, opraHMHecKOM 
CBA3KOM Ann bhcokom npoM3BOAMTenbHOCTM cbeMa MaTepnana; 
3epHMCTocTb 60, 80, 120, 180. 




3 £ 
S u 



HoMep 3aKa3a 



6 37 17 227 01 0 
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AMCKM M3 a6pa3MBHOM UJKypKM 

C nepcj)opauneki, 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha nnnyHKe, 
opraHMHecKOM cba3kom Ana bhcokom npon3BOAHTenbHocTM 
cbeMa MaTepkiana. 



3epHMCTOCTb 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


40 


16 


6 37 17 230 02 0 


60 


16 


6 37 17 227 02 0 


80 


16 


6 37 17 228 02 0 


120 


16 


6 37 17 229 01 0 


180 


16 


6 37 17 231 02 0 


240 


16 


6 37 17 232 01 0 




L^MpKOHMeBbie UJJ1M(pOBaJ1bHbie JIMCTbl 

C nepcj)opauMeM, 0 115 mm, c 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM 
Ha nkinyHKe. Mo>kho Mcnonb30BaTb c otcocom nbinn m 6e3 
Hero. BbicoKafl npoM3BOAMTenbHocTb CbeMa Ha oneHb >kcctkmx 
noBepxHOCTJix, t3kmx KaK 6ecuBeTHbie naKM (HanpkiMep, 
napKeTHbie) mhm MeTann. LUnMcJ)OBanbHbiM hmct aha nio6bix 
pa6oT c HanonbHbiM noKpbiTMeM. ycTOMHMBoe KanecTBO 
iunMcj)OBanbHOM 6yMarn 3a cneT npoHHOM 6aKenMTOBOM cba3km 
c BbicoKOKanecTBeHHbiM noKpbiTMeM M3 ukipKOHkieBoro KopyHAa. 



3epHHCTOCTb 



LU T / H a6 

LUT. 



HoMep 3aKa3a 



40 


12 


6 37 17 233 01 0 


60 


12 


6 37 17 234 01 0 


80 


12 


6 37 17 235 01 0 



KOMflJieKT ULMpKOHMeBblX UJ/1 MCpOBa/1 bH blX J1 MCTOB 

l~lo 4 ujnncj)OBanbHbix nncra, 3epHMCTocTb 40, 60, 80, 0 1 1 5 mm, 
c nep<j)opauneM m 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha nnnyHKe. 
BbicoKaa npoM3BOAMTenbHOCTb cbeMa Ha oneHb mkcctkmx 
noBepxHocrflx, TaKMx KaK 6ecuBeTHbie naKM (HanpMMep, 
napKeTHbie) MnM MeTann. LUnM<j)OBanbHbiM nncr Ann nio6bix 
pa6oT c HanonbHbiM noKpbiTMeM. YcTOMHMBoe KanecTBo 
iunMcj)OBanbHOM 6yMarn 3a cneT npoHHOM 6aKenMTOBOM cba3km 
c BbicoKOKanecTBeHHbiM noKpbiTMeM M3 ukipKOHkieBoro KopyHAa. 




HoMep 3aKa3a 



6 37 17 233 02 0 



KoMnjieKT c ycrpoMCTBOM Aifl OTCOca nbixiM 

Ana iunMcj)OBaHM?i AenbTOBMAHOM nnMTKOM m pa6oTbi 

TBepAoennaBHbiM pawnnneM, BKnionaioiuMM b ce6a: 

2 iunMcj)OBanbHbie nnMTKM, c nepcjjopauMeki; no 5 iunMcj)OB- 

anbHbix n mctob, c nep<J>opauMeM, 3epHMCTocTM 60, 80, 120; 

1 OTcacbiBaioiuMM KonnaK c BbiTfl>KHOM Tpy6oki; 2 ujnaHroBbie 

HacaAKM 



HoMep 3aKa3a 



9 26 02 074 01 4 



KoMn/ieKT npMHaA-ne>KHOCTeM A-n* BHyTpeHHeM 
OTAe/iKM m pa6oT no AepeBy 

AononHeHMe k npoc^eccMOHanbHOMy KOMnneKTy Ana BHyTpeHHeM 
OTAenKM m pa6oT no AepeBy. KoMnneKT nocTaBKM: 1 nMnbHoe 
nonoTHo M3 6bicTpope>KymeM CTanM Ana pa6oT no AepeBy 
(MOAenb 153); 4 nMnbHbix nonoTHa E-Cut Long-Life (MOAenM 162, 
163, 164, 165); 4 nMnbHbix nonoTHa E-Cut Precision (MOAenM 119, 
120 m 121, 122); 2 nMnbHbix nonoTHa E-Cut Universal (MOAenM 
147, 148); 1 orpaHMHMTenb rny6MHbi; 1 LunM(|>OBanbHafl nnacTMHa; 
no 5 LunM(|)OBanbHbix nMCTOB 3epHMCTocTbio 80, 120, 180; 
1 nepexoAHMK m 2 3a>KMMHbix 3neMeHTa. 



HoMep 3aKa3a 



6 39 03 167 66 0 



4®f 



KoMnjieKT npMHaAie>KHOCTeM A-n* peMOHTa m 3aMeHbi okoh 

AononHeHMe k npo(|)eccMOHanbHOMy KOMnneKTy Ana peMOHTa m 
3aMeHbi okoh. KoMnneKT nocTaBKM: 1 nMnbHoe nonoTHo M3 6bicT- 
popoKymeM CTanM c ycrynoM (MOAenb 137); 1 nMnbHoe nonoTHo 
M3 6biCTpope>KyLueM CTanM Ana pa6oT no AepeBy (MOAenb 153); 
1 nMnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life (MOAenb 163); 2 nMnbHbix 
nonoTHa E-Cut Universal (MOAenb 147,148); 1 cerMeHTHoe 
nMnbHoe nonoTHo (MOAenb 166); 1 tpmSobmahnm ho>k 
(MOAenb 128); 1 orpaHMHMTenb ynopa; 1 LunMc^oBanbHayi 
nnacTMHa; no 5 LunM(|>OBanbHbix n mctob 3epHMCTocTbio 80, 120, 
180; 1 nepexoAHMK m 2 3a>KMMHbix aneMeHTa. 



HoMep 3aKa3a 



l P HHa A I.e>K„OCTM A ^CaKaUHH iijihtkm 



HpHHaAiie, 
a TaK>Ke yc 



BaHHblX KOMHaT 
CTaHOBKH CaHTeXHHKM M CHCTCM OTOfl J16HM51 



I 



CerMeHTHbiM ho>k 

C anMa3HbiM noKpbiTMeM, npMroAeH Ann pa6oTbi b yrnax 
m Ha 3aKpyrneHHbix ynacTKax m pa6oT 6e3 3ape3aHM?i. 
LLlMpMHa pe3a ok. 2,2 mm, craHAapTHaa KOHcrpyKUMfl Ann 
npope3aHMA ujbob, 3anonHeHHbix MpaMopHbiM m ueMeHTHo- 

TpaCCOBblM paCTBOpOM M 3nOKCMAHblMM CMOnaMM. 



LUT/H36 




HIT. 


HoMep 3aKa3a 


1 


6 39 03 162 01 7 


5 


6 39 03 162 03 0 



1 



CerMeHTHbiM ho>k 

C anMa3HbiM noKpbiTMeM, npMroAeH Ana pa6oTbi b yrnax 
m Ha 3aKpyrneHHbix ynacTKax m pa6oT 6e3 3ape3aHMfl. 
LLlMpMHa pe3a npMMepHo 1,2 mm Ana oco6eHHo y3KMx 
MpaMopHbix ujbob. Tny6MHa pe3aHM*i MaKc. 10 mm. He 
npeAHa3HaneH Ann 3aTMpoK M3 anoKCMAHOM cMonw m 

UeMeHTHO-TpaCCOBblX. 



LUT/H36 




HIT. 


HoMep 3aKa3a 


1 


6 39 03 196 01 3 


5 


6 39 03 196 02 0 



A/iMa3Hoe nM/ibHoe nonoTHo 

: *k LLlMpMHa pe3a ok. 2,2 mm, craHAapTHaa KOHCTpyKUMA Ann 
% \ npope3aHMA ujbob, 3anonHeHHbix MpaMopHbiM m ueMeHTHO- 

TpaCCOBblM paCTBOpOM M 3nOKCMAHblMM CMOnaMM. 




0 


LU T / H a6 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


80 


1 


6 35 02 115 01 1 


80 


5 


6 35 02 115 03 0 


105 


1 


6 35 02 167 01 0 


105 


5 


6 35 02 167 02 0 



A/iMa3Hoe nMJibHoe i-iojiotho 

LLlMpMHa pe3a npMMepHo 1,2 mm Ann oco6eHHo y3KMx 
MpaMopHbix ujbob. He npeAHa3HaneH Ann 33TMpoK M3 

3nOKCMAHOM CMOnbl M UeMeHTHO-TpaCCOBblX. 



0 


LUT/H36 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


80 


1 


6 35 02 116 01 4 


80 


5 


6 35 02 116 02 0 


105 


1 


6 35 02 168 01 0 


105 


5 


6 35 02 168 02 0 



1 



CerMeHTHbiM ho>k c TBepAOcn iiaBHbiM noKpbiTMeM 

CTOMMOCTb m cTOMKOCTb HM>Ke, HeM y MOAeneM C anMa3HblM 
noKpbiTMeM. 

Ana pa6oTbi b yrnax m Ha 3aKpyrneHHbix ynacTKax, a T3K>Ke 
pa6oT 6e3 3ape3aHM?i. LLlMpMHa pe3a npn6n. 2,2 mm, Ana nio6bix 

MpaMOpHblX M 3nOKCMAHblX UJBOB. 



LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


1 


6 39 03 225 01 0 




6 39 03 225 02 0 




CerMeHTHbiM ho>k c TBepAOcn/iaBHbiM noKpbiTMeM 

CTOMMOCTb m CTOMKOCTb HM>Ke, HeM y MOAeneM C anMa3HblM 
noKpbiTMeM. 

A^fl pa6oTbi b yrnax m Ha 3aKpyrneHHbix ynacTKax m pa6oT 6e3 
3ape3aHMA. 3KcrpaTOHKoe McnonHeHMe, HiMpMHa pe3a npn6n. 
1,2 mm, MaKCMManbHa?) rny6MHa pe3aHMfl 10 mm. HenpMroAHbi 
Ana TBepAbix anoKCMAHbix MnM ueMeHTHbix ujbob. 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


1 


6 39 03 224 01 0 


5 


6 39 03 224 02 0 



6 39 03 167 67 0 
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TBepAOcn/iaBHoe nmibHoe nosiOTHO 

CTOMMocTb m cTOMKocTb HM>Ke, HeM y MOAenen c aniv\a3HbiM 
noKpbiTkieM. 

C ycTynoM, wnpHHa pe3a npn6n. 2,2 mm, cTaHAapTHoe 
kicnormeHkie Ann nio6bix MpaMopHbix, anoKCHAHbix n 

TpaCCOBblX LUBOB. 



0 


LUT/H36 




MM 


HIT. 


HoMep 3a«a3a 


80 


1 


6 35 02 156 01 0 


80 


5 


6 35 02 156 02 0 


105 


1 


6 35 02 172 01 0 


105 


5 


6 35 02 172 02 0 



j 0 



TBepAOcn/iaBHoe nmibHoe nosiOTHO 

CTOMMocTb m CTOMKocTb HM>Ke, HeM y MOAenen C aHMa3HblM 
noKpbiTkieM. 

CBepxTOHKoe McnonHeHkie, wnpHHa pe3a npn6n.1,2 mm. 
HenpnroAHbi Ann TBepAbix anoKcuAHbix v\nv\ ueMeHTHbix 
ujbob. TaK>ne noAxoAMT Ana Aopa6oTKM peeHHbix nany6. 



0 


LUT/H36 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


80 


1 


6 35 02 155 01 0 


80 


5 


6 35 02 155 02 0 


105 


1 


6 35 02 173 01 0 


105 


5 


6 35 02 173 02 0 



Ohmcthom 6jiok 

BpycoK Rhombo Ana hmctkm anMa3Horo m h CTpy Me h Ta, 
a T3K>Ke M3 TBepAbix cnnaBOB. 



HoMep 3aKa3a 



HoMep 3aKa3a 



TeepAOcnjiaBHbiM pawnnjib najibu,eBOM <j>opMbi 

Ana rpy6oro ujnncj)OBaHMfl ujnaTneBKM, nnMTOHHoro Knea, 
6eTOHa, KaMHA m AepeBa. rianbHMKOBafl cj)opMa c ABy cto po h h m m 
HanbineHkieM oco6eHHo yAo6Ha Ana xyAo>KecTBeHHbix pa6oT. 



6 37 31 002 01 7 



LUnaTejiM 

Ana yAaneHMki HannacroBaHMM m noKpbiTMM, BKniona?! 

aHTHKOpp03MOHHOe nOKpblTkie AHMlUa, OCT3TKM Knea M T.n., 

1 ujt. b ynaKOBKe 



A^iMHa 


LUT/H36 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


64 


2 


6 39 03 206 01 8 


72 


2 


6 39 03 227 01 0 



I 



HoMep 3at<a3a 



Pa3pe3HOM HO>K 

ripflMOki cj)opMbi. yHMBepcanbHbiki ho>k Ann noHTM nio6bix 
anacTMHHbix ujbob. 5 ujt. b ynaKOBKe. 



6 39 03 117 01 5 



6 37 19 007 01 0 



Pa3pe3HOM HO>K 

ripflMOki cj)opMbi, AnnHHbiM Ana oco6eHHo rny6oKnx ujbob. 
5 ujt. b ynaKOBKe. 



HoMep 3aKa3a 



riepexoAHMK Ann FEIN SuperCut 6e3 QuickIN 

Tpe6yeTc?i Ana 3a>KMMaHMfl ocHacTKM c 8-yronbHOM Aep>KaBKOM 
(inanpkiMep, Ana pawnnneM, nnMTOK Ana ujnM<J>oBKM m 
nonkipoBaHMjq). 



3 06 05 114 01 1 



riepexoAHMK Ann FEIN SuperCut c QuickIN 

Tpe6yeTc?i Arm 3a>KMMaHMfl ocHacTKM c 8-yronbHOM AepwaBKOM 
(HanpMMep, Ana pawnnneM, nnMTOK Ana ujnncj)OBKM m 
nonnpoBaHMfl). 



HoMep 3aKa3a 
6 37 33 005 01 0 




LU T /Ha6 

UJT. 



KoMnjieKT Ann ohmctkm mokih jiMTOHHbix ujbob 

Anfl OHMCTKM CMflbHO 3arpfl3HeHHblX Me>KnHMTOHHblX UJBOB. 
A^lfl nK)60M UJMpMHbl UJBOB. 



HoMep 3aKa3a 



6 37 19 011 12 0 

TBepAOcn/iaBHbiM paiunMJib TpeyronbHOM <j>opMbi 

Ana rpy6oro ujnM<J>OBaHMfl ujnaTneBKM, nnMTOHHoro 
Kne?i, 6eTOHa, KaMHfl m AepeBa. IHoaxoamt Ana pa6oTbi c 
nbineoTcocoM m 6e3 Hero. 

CraHAapTHoe McnonHeHMe, AnMHa kpomkm 80 mm. 



HoMep 3aKa3a 
6 37 31 001 01 4 



HoMep 3aKa3a 



TBepAOcn/iaBHbiM paiunMJib TpeyronbHOM <|>opMbi 

Ana rpy6oro ujnMcj)OBaHMfl ujnaTneBKM, nnMTOHHoro 
Kne?i, 6eTOHa, KaMHA m AepeBa. IHoaxoamt Ann pa6oTbi c 
nbineoTcocoM m 6e3 Hero. 

BonbUJOM pa3Mep, o6ecneHMBa(OUJ,MM cBepxBbicoKyio 
npoM3BOAMTenbHOCTb m 3cJ)cJ)eKTMBHyio o6pa6oTKy 6onbUJMX 
noBepxHocTen (ao HecKonbKMx KBaApaTHbix MeTpoB); AnMHa 

KpOMKM 110 MM. 



HoMep 3aKa3a 



6 39 03 116 01 1 



A^MHa pe3a 

MM 



CerMeHTHbiM ho>k 

CerMeHTHbiM ho>k Ann V-o6pa3Hbix pa3pe30B nnn pe30B 
b yrnax, 2 ujt. b ynaKOBKe 



06m,afl AnMHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



30 



73 



6 39 03 132 01 0 



HoMep 3aKa3a 
6 39 03 128 01 2 



Pa3pe3HOM HO>K 

TpM6oBMAHOM cj)OpMbl, AHR pe3KM CMnMKOHa M MflRKMX 3aMa30K, 

a TaK>Ke Ann pa3beAMHeHM?i creKnonaKeTOB. 5 ujt. b ynaKOBKe. 



TBepAOcruiaBHan ujjiM<|>OBajibHa^ BCTaBKa 

Ana 3aHMCTKM m ujnMc))OBKM Bbipe30B b cTeKnonnacTMKe, 
apMMpoBaHHOM yrneBonoKHOM nnacTMKe, nnacTMacce m 
ApeBecMHe; AnMHa 50 mm 



3 £ 
S u 



LU T /Ha6 

UJT. 



HoMep 3aKa3a 



6 37 06 018 01 0 



MHCTpyMeHT Ann BbieMKM 

Ana BbinonHeHMA na30B pa3MepoM 1 3 x 6,5 mm b uj,MTax c 
MHcjjopMauMeM no cTpoMTenbHOMy o6beKTy M3 >KecTKoro 
neHonnacTa Ann sneKTpMnecKoro m naHenbHoro OTonneHMA, 
a TaK>Ke Ann OTonneHMA b nony. 2 ujt. b Ha6ope 



LLlMpMHa 

mm 

50 



ujMpMHa pe3a 

MM 

13 



Tny6MHa pe3aHMfl 

mm 

6,5 



HoMep 3aKa3a 
6 39 03 223 01 0 



6 37 31 005 01 0 
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FEIN SuperCut Construction 



MHCTpyMeHT A-"*! BbieMKM 

Ana BbinonHeHM?i na30B b mMTax c MHc^opMaHkieki no 
CTpoMTenbHOMy o6beKTy M3 >KecTKoro neHonnacTa Ana 
3neKTpoKa6eneki AMaMeTpoM MaKc. 1 2 mm. 2 lut. b Ha6ope 



LUkipMHa 

MM 



AnaMeTp Bpe3aHMA 

MM 



HoMep 3aKa3a 



50 



12 



6 39 03 222 01 0 



MHCTpyMeHT A-"*! BbieMKM 

Ana BbinormeHi/m na30B b mMTax c MHcjjopMaukieki no 
CTpoMTenbHOMy o6beKTy M3 wecrKoro neHonnacTa Ann Tpy6 
c Tennoki boaom 1/2" m 3/4", a Taione Ann nonwx Tpy6 Ana 
BbinonHeHMA 3neKTpoMOHTa>KHbix pa6oT. 2 lut. b Ha6ope 




LUkipMHa 



AnaMeTp Bpe3aHMA 

MM 



HoMep 3aKa3a 



50 



22 



6 39 03 221 01 0 




MHCTpyMeHT Alfl BbieMKM 

Ho>k Ana Bbipe3aHkifl na3a (90°) Ana crn6aHHfl nnaT 
Schluter Kerdi- Board. 



l~ny6kiHa pe3aHHfl 

MM 


HoMep 3aKa3a 


12,5 


6 39 03 231 01 0 


19 


6 39 03 230 01 0 


28 


6 39 03 229 01 0 


38 


6 39 03 228 01 0 




KOMflJieKT C yCTpOMCTBOM OTCOCa flblJlM 

Ann Lunncj)OBaHn?i AenbTOBMAHOM nnMTKOM m pa6oTbi 
TBepAocnnaBHbiM paiunnneM, BKmoHaioLUMM b ce6a: 
2 iunMct)OBanbHbie nnkiTKM, c nep<J>opankieM; no 5 LunM<J>oBanb- 
hhx nncTOB, c nepcj)opauMeki, 3epHMCTocTn 60, 80, 120; 

1 OTcacbiBaraiuMki KonnaK c bhtamkhom Tpy6oPi; 

2 LunaHroBbie HacaAKM 


HoMep 3aKa3a 




9 26 02 074 01 4 



HoMep 3aKa3a 



KoMnjieKT npMHaA-ne>KHOCTeM A-n« cehelimm n jimtkm 

M BEHHblX KOMHaT 

AononHeHMe k npo<|)eccMOHanbHOMy KOMnneKTy aha caHauMM 
nnMTKM. B KOMnneKT bxoaat: 1 cerMeHTHbiM ho>k c anMa3HbiM 
noKpbiTMeM (MOAenb 162); 1 TBepAocnnaBHbiM cerMeHTHbiM ho>k, 
tohkmm (MOAenb 224); 1 rpn6oBHAHbiM ho>k (MOAenb 128); 

1 LunaTenb; 2 pawnMna c TBepAocnnaBHbiM noKpbiTMeM; 

2 yHMBepcanbHbix nnnbHbix nonoTHa E-Cut (MOAenn 147 m 148); 
1 nepexoAHMK m 1 ynpymti 3a>KMMHOM sneMeHT. 



6 39 03 167 58 0 



KoMnjieKT npMHaA-newHOCTeM ^na ycTEHOBKM 

CaHTeXHMKM M CMCTeM OTOflJieHMfl 

AononHeHMe k npoc|>eccMOHanbHOMy KOMnneKTy Ana ycraHOBKM 
caHTexHMKM m CMCTeM OTonneHMA. B KOMnneKT bxoaat: 
1 cerMeHTHbiM ho>k c anMa3HbiM noKpbiTMeM (MOAenb 162); 
3 Ho>Ka Ana Bbipe3aHMfl BbieMOK (12, 13 m 22 mm); 1 npyiMOM 
ho>k (MOAenb 116); 2 yHMBepcanbHbix nnnbHbix nonoTHa E-Cut 
(MOAenM 147 m 148), 1 LunaTenb, 1 pawnnnb c TBepAocnnaBHbiM 
noKpbiTMeM; 1 nepexoAHMK m 2 ynpyrnx 3a>KMMHbix sneMeHTa. 



HoMep 3aKa3a 



6 39 03 167 59 0 




McnonHeHMe 



OKHOCTM A-nfl paCHMCTKM UJBC 



OTcacbiBaio Luee ycrpoMCTBO 

FSC 2.0 Q 

A^fl pa60Tbl anMa3HblM MHCTpyMeHTOM, MOHT3>K 

ocymecTBnaeTCfl 6e3 AononHMTenbHoro MHCTpyMeHTa. 
floAcoeAMHfleTCfl k LunaHry 0 32 mm. 



HoMep 3aKa3a 



FSC 2.0 Q/ AFSC 



9 26 02 084 01 0 



9 



0-rcacbiBaioLu.ee ycTpoMCTBO 

FSC 2.0 X 

t Anfl pa60Tbl anMa3HblM MHCTpyMeHTOM, MOHT3MK 

■Sj^K?^^ ocymecTBnfleTCfl 6e3 AononHMTenbHoro MHCTpyMeHTa. 
rioAcoeAMHfleTCfl k LunaHry 0 32 mm. 



McnonHeHMe 



HoMep 3aKa3a 



FSC 2.0 



9 26 02 075 01 8 




McnonHeHMe 



OTcacbiBaio u;ee ycTpoMCTBO 

FSC 2.0 Q 

Anfl pa60Tbl anMa3HblM MHCTpyMeHTOM, MOHTa>K 

ocyLuecTBn?ieTCfl 6e3 AononHMTenbHoro MHCTpyMeHTa. 
floAcoeAMHfleTCfl k LunaHry 0 32 mm. 



HoMep 3aKa3a 



FSC 2.0 Q/ AFSC 



9 26 02 084 01 0 



McnonHeHMe 



FSC 2.0 



OTcacbiBaioLuee ycrpoMCTBO 

FSC 2.0 X 

A*™ pa60Tbl anMa3HblM MHCTpyMeHTOM, MOHTa>K 

ocyLuecTBn?ieTCfl 6e3 AononHMTenbHoro MHCTpyMeHTa. 
rioAcoeAMHfleTCfl k LunaHry 0 32 mm. 

HoMep 3aKa3a 



9 26 02 075 01 8 



CJ 



PyHKa-CKo6a 

Ana CHMweHMfl BM6pan.MM m noBbiLueHMA yAo6cTBa npM 
npoAon>KMTenbHOM pa6oTe c FEIN SuperCut. MoweT 
coneTaTbCfl c oTcacbmaiOLUMM ycTpoMCTBOM 9 26 02 084 01 0. 



Ohmcthom 6jiok 

BpycoK Rhombo Ann hmctkm anMa3Horo MHCTpyMeHTa, 
a TaK>Ke M3 TBepAbix cnnaBOB. 



HoMep 3aKa3a 



6 37 19 007 01 0 



I 



Pa3pe3HOM HO>K 

l~lpflMOM (|)OpMbl. YHMBepcanbHbiM ho>k Ana nOHTM nK>6blX 
SnaCTMHHblX LUBOB. 5 LUT. b ynaKOBKe. 



HoMep 3aKa3a 



6 39 03 117 01 5 



Pa3pe3HOM HO>K 

ripjiMOM cj)opMbi, AnMHHbiM Ana oco6eHHo rny6oKMx lubob. 
5 lut. b ynaKOBKe. 



HoMep 3aKa3a 



6 39 03 116 01 1 



HoMep 3aKa3a 



3 21 19 116 01 1 
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FEIN SuperCut Construction 



Ann Ha pe3a 

MM 



30 



I 



CerMeHTHbiM ho>k 

CerMeHTHbiki ho>k Ana V-o6pa3Hbix pa3pe30B hhm 
pe30B b yrnax, 2 lut. b ynaKOBKe 



06mafl AnMHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



73 



6 39 03 132 01 0 



Ohmcthom ho>k 

ripflMOM HO>K C aHMa3HblM nOKpblTkieM AHA OHMCTKM KpOMOK 

LUBa nepeA pacujMBKOM mhm 3aTkipKOM 



LU T / H a6 

HIT. 


HoMep 3aKa3a 


1 


6 39 03 161 01 4 


5 


6 39 03 161 03 0 


Pa6oHne pyKaBMUbi 




Bn6poracfliune, cepTMc|>MLLMpoBaHHbie no EN 388/420, 
EN ISO 10819, EEC N2 0200, VE 1l"lapa 


Pa3M. 


HoMep 3aKa3a 


9L 


3 21 73 003 00 3 


10XL 


3 21 73 004 00 1 


11 XXL 


3 21 73 005 00 5 



A/iMa3Hoe nMJibHoe no/iOTHO E-Cut 

AKKypaTHoe nnneHMe c poBHbiMM m hmcthmm o6pe3HbiMM 
KpoMKaMM b yrnennacTMKe m CTeKnonnacTMKe 6e3 
paccnaMBaHMfl. Oco6eHHo iioaxoaut aha tohhwx bwcmok 
m KopoTKkix pe30B. AnMa3Hoe noKpbiTkie Ana Aonroro 
cpoKa cny>n6bi. Ton Han pa6oTa Aa>Ke b yrnax m Ha KpoMKax. 
TaKM<e bo3mo>kho npMMeHeHMe c orpaHMHMTeneM rny6MHbi. 



A^HHa 

MM 



LUkipMHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



50 



35 



6 35 02 194 01 0 



A/iMa3Hoe nMJibHoe no/iOTHO E-Cut 

AKKypaTHoe nnneHMe c pobhhmm m hmcthmm o6pe3HbiMM 
KpoMKaMM b yrnennacTMKe m CTeKnonnacTMKe 6e3 
paccnaMBaHMA. Oco6eHHo noAxoAMT Ann tohhhx bhcmok 
m kopotkmx pe30B. AnMa3Hoe noKpbiTkie Ann Aonroro 
cpoKa cny>n6bi. Ton Han pa6oTa Aa>Ke b yrnax h Ha KpoMKax. 
TaKM<e bo3mo>kho npMMeHeHMe c orpaHMHMTeneM rny6MHbi. 



A^MHa 

MM 

60 



LLlMpMHa 

MM 

42 



HoMep 3aKa3a 
6 35 02 195 01 0 



LUT/H36 
HIT. 



TeepAOcniiaBHan imiMcpOBajibiiafl ecraeKa 

Ana 3aHMCTKM m iunMcj)OBKM Bbipe30B b CTeKnonnacTMKe, 
apMMpoBaHHOM yrneBonoKHOM nnacTMKe, nnacTMacce 
m ApeBecMHe; AnMHa 50 mm 

HoMep 3aKa3a 



6 37 06 018 01 0 



CJ 

HoMep 3aKa3a 



PyHKa-CKo6a 

Ana CHM>KeHM?i BM6pauMM m noBbiiueHMfl yAo6cTBa npn 
npoAon>KMTenbHOM pa6oTe c FEIN SuperCut. MoweT 
coneTaTbCfl c oTcacbmaiomMM ycrpokicTBOM 9 26 02 084 01 0. 



3 21 19 116 01 1 



>MHaAie>KHOCTM 

CTe k ji o n ji acTM ki 





105 



AnMHa 

MM 



50 




riM/ibHoe ncnoTHO c TBep Aocn xiaBHbi mm HanaMKaMM c 

OTKp bITbl MM 3y6b*lMM 

Ann poBHbix m hmctwx o6pe3Hbix KpoMOK b yrnennacTMKe m 
CTeKnonnacTMKe 6e3 paccnaMBaHMfl. A^MHHbie, npaMbie pe3bi 
6e3 nepeKoca c bwcokom CKopocrbio pa6oTbi. TaK>Ke bo3mo>kho 
npMMeHeHMe c orpaHMHMTeneM rny6MHbi. 



LUMpMHa pe3a 

MM 



HoMep 3aKa3a 



1,2 



6 35 02 189 01 0 



rinjibHoe no/iOTHO c TBepAOcniiaBHbiMH HanaMKaMM E-Cut 

AKKypaTHoe nnneHMe c pobhwmm m hmctwmm o6pe3HbiMM 
KpoMKaMM b yrnennacTMKe m CTeKnonnacTMKe 6e3 
paccnaMBaHMA. Oco6eHHo noAxoAMT Ann tohhhx BbieMOK m 
kopotkmx pe30B. ToHHafl pa6oTa Aa>Ke b yrnax m Ha KpoMKax. 
TaKM<e bo3mo>kho npMMeHeHMe c orpaHMHMTeneM rny6MHbi. 



LLlMpMHa 

MM 



HoMep 3aKa3a 



35 



6 35 02 192 01 0 



AxiMa3Hoe cerMeHTHoe nMJibHoe i-iojiotho 

C OTKp bITbl MM 3y6bflMM 

Ann poBHbix m hmcthx o6pe3Hbix KpoMOK b yrnennacTMKe m 
CTeKnonnacTMKe 6e3 paccnaMBaHM?i. A^MHHbie, npaMbie pe3bi 
6e3 nepeKoca c oneHb bwcokom CKopocrbio pa6oTbi. AnMa3Hoe 
noKpbiTMe Ana Aonroro cpoKa cny>K6w. TaK>Ke bo3mo>kho 
npMMeHeHMe c orpaHMHMTeneM rny6MHbi. 
LUMpMHa pe3a 

mm HoMep 3aKa3a 



LUMpMHa Ho>Ka 

MM 



Pa3pe3HOM HO>K 

Ana 6bicTpoM m 6e3onacHOM BbieMKM MaTepnanoB, 
npMMeHfleMbix Ann 3aAenKM ctwkob peeHHOM nany6w. 
A TaK>Ke Ana pa6oTbi b TpyAHOAOCTynHbix MecTax, 
BKnraHa?! KaioTHbie HaACTpoMKM, KHexTbi, 4>anbLu6opTbi, 
KMnoBbie nnaHKM m KpMBonMHeMHbie noBepxHocTM. 
2 hit. b Ha6ope 

HoMep 3aKa3a 



6 39 03 183 01 9 



6 39 03 184 01 7 



6 39 03 185 01 1 



6 39 03 186 01 4 



HoMep 3aKa3a 



EbicTpo3apjiAHoe ycrpoMCTBO ALG 50 

I~Ioaxoamt Ann Bcex nMTMM-MOHHbix aKKyMynflTopoB FEIN. 
BpeMA 3ap?iAKM ot 35 mmh. 



9 26 04 129 01 0 



HoMep 3aKa3a 
9 26 04 096 01 0 



0 

HoMep 3aKa3a 
9 26 04 165 02 0 



BbicTpo3ap«AHoe ycrpoMCTBO ALG 30 

5bicTpo3apflAHoe ycTpoMCTBO Ana HMKenb-KaAMMeBbix 

m nMTMeBO-MOHHbix aKKyMynaTopoB FEIN. BpeMA 3apaAKM ot 

25 MMH. 



AKKyMyjiflTop 

JlMTMM-MOHHblM Ha 1 8 B, 4 Ah, C MHAMK3TOpOM ypOBHfl 3apJW. 



S 5 



105 



1,2 



6 35 02 190 01 0 
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FEIN MultiMaster / MultiTalent 



sa FEIN: 

► BbiconaMiuee KanecTBO v\ CTa6m~ibHocTb 6naroAapa 
MeTannnnecKOM ronoBKe peAyKTopa, CKB03Hoe 
ncnonb30BaHne ujapuKonoALunnHMKOB/nronbHaTbix 
noALunnHMKOB m ABkiraTerm, paccnuTaHHoro Ha 
npoAon>KMTenbHyto pa6oTy. 

► CucTeMa 6bicTporo 3a>KMMa QuickIN aha yao6hom 3aMeHbi 
MHCTpyMeHTa 6e3 ncnonb30Bai-ikm Kntona. 

► BocbMM3Be3AHbiM naTpoH Arm 3aKpenneHMfl MHCTpyMeHTa 
c npeBoexoAHOM nepeAanePi KpyT^iuero MOMeHTa. 








FMm 350 Q - 
FEIN MultiMaster 
Top 


FMm 350 Q - 
FEIN MultiMaster 
QuickStart 


FMm 350 Q - 
FEIN MultiMaster 
Top Extra 


FMm 350 Q - 
FEIN MultiMaster 
Marine 


FMT 250 Q - 
FEIN MultiTalent 
QuickStart 


FMT 250 - 

FEIN MultiTalent 

Start 






BblCOKOnpOM3- 


BblCOKOnpOM3- 


BblCOKOnpOM3BOAM- 


BblCOKOnpOM3BOAM- 


YHMBepcanbHafl cm- 


YHMBepcanbHafl 






BOAMTenbHafl 


BOAMTenbHafl 


TenbHafl yHMBep- 


TenbHaa yHMBep- 


CTeMa Arm OTAenKM 


CMCTeMa Arm OT- 






yHkiBepcanbHaa 


yHMBepcanbHajq 


canbHaa CMCTeMa 


canbHaa CMCTeMa c 


M peMOHTa C CM- 


AenKM M peMOHTa c 






CMCTeMa Ann ot- 


CMCTeMa Arm ot- 


Arm OTAenKM m 


UJMpOKMM Bbl6opOM 


CTeMOM 6bicTporo 


6a30BOM OCHaCTKOM 






AenKH h peMOHTa 


AenKM m peMOHTa c 


peMOHTa c orpoM- 


npMHaAne>KHOCTeM 


3a>KMMa QuickIN m 


Ana ujnM<|>OBaHMfl 






C OrpOMHbIM Bbl6o- 


6onbLUMM Bbl6opOM 


HblM Bbl6opOM npM- 


Arm OTAenKM m 


6a30BOM OCHaCTKOM 


m nnneHMfl. 






poM npi/iHaAne>K- 


npMHaAne>KHocTeM 


HaAne>KHOCTeM Arm 


peMOHTa flXT M 


Ana ujnM<()OBaHMfl 








HocTeM Ann caMoro 


Arm pa3HOo6pa3HO- 


caMoro pa3HOO- 


yxoAa 3a hmmm. 


m nnneHMfl. 








pa3HOo6pa3Horo 


ro npMMeHeHMA. 


6pa3Horo npMMe- 












npMMeHeHHA. 




HeHMfl, B tom HMcne 
c yHMBepcanbHbiM 
nbmecocoM. 








CTp. 


207 


207 


207 


208 


208 


208 


<U 

s 
I 

V 

a 

X 

u 

0 


MexaHMHecKMM pa3beM 


• 


• 


• 


• 






"MKM 


HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl 

MOlUHOCTb (Bt) 


350 


350 


350 


350 


250 


250 


U 
5 
Q_ 

V 
h 

5C 

rt 
Q- 

Ri 


Kone6aHMfl (o6/mmh) 


10 000-19 500 


10 000-19 500 


10 000-19 500 


10 000-19 500 


11 000-20 000 


11 000-20 000 


Bee cornacHO EPTA (ki - ) 


1,4 


1,4 


1,4 


1,4 


1,4 


1,3 


KMe Xi 


LLInMcj)OBanbHafl nnacTMHa Ha 
yron (mm) 


80 


80 


80 


80 


80 


80 


u 

V 
T 
S 


3a>KHM MHCTpyMeHTa 


QuickIN 


QuickIN 


QuickIN 


QuickIN 


QuickIN 




Texi 


AMnnMTyAa (fpaAycbi) 


2x1,7 


2x1,7 


2x1,7 


2x1,7 


2x1,6 


2x1,6 
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FEIN MultiMaster / MultiTalent 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



FMm 350 Q- 

FEIN MultiMaster Top 



7 229 42 61 00 0 



4014586877297 



03 




BbicoKonpon3BOAHTenbHafl yHMBepcanbHaa CMcreivia aha OTAenKM m peMOHTa c orpoMHbiM Bbi6opoM npnHaAne>KHOCTeM 
Anfl caMoro pa3HOo6pa3Horo npi/iMeHem/m. 

B ueHy bxoamt: 

1 FEIN MultiMaster FMm 350 Q, 1 LunM<|>OBanbHafl nnacTMHa, 
l~lo 3 ujnncj)OBanbHbix nMCTa (3epHMCTocTb 60, 80, 120, 
180), 1 nepct>opnpoBaHHafl LunM<J>OBanbHafl nnacTkma, l~lo 
3 ujnkic^oBanbHbix nMCTa c nep<t>opaukieki (3epHMCTocTb 
60, 80, 120, 180), 1 Luni/ic|>OBanbHafl TapenKa 0 115 mm c 
nepc|)opauMeki, l~lo 2 nep<|)opMpoBaHHbix ujnncj)OBanbHbix nucTa 
(3epHMCTocTb 60, 80, 180), 1 OTcacbiBaramee ycrpokicTBo, 
1 wecTKkiki ujnaTenb, 1 nnnbHoe nonoTHo E-Cut Long- 
Life (35 mm), 1 yHMBepcanbHoe nnnbHoe nonoTHo E-Cut 
(44 mm), 1 nnnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life (65 mm), 
1 cerMeHTHoe nnnbHoe nonoTHo M3 6bicrpope>KymeM crann 
noBbiiueHHOki ctomkoctm, 1 cerMeHTHoe nmibHoe nonoTHo c 
TBepAocnnaBHbiM HanbmeHneM, 1 TBepAocnnaBHbiM pawnnnb 
(TpeyronbHbiki), c nep<J>opaukieki, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH 

AHfl MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 209 
MaiiJMHy c nHTaHkieM ot aKKyMynaTopa cm. Ha crp. 26 



HoMkiHanbHaa noTpeGnaeMaa MOiuHOCTb 


Bt 


350 


Kone6aHMA 


o6/mmh 


10 000-19 500 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,4 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


— 


LLInM<|)OBanbHayi nnacTMHa Ha yron 


MM 


80 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x1,7 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



FMm 350 Q- 

FEIN MultiMaster QuickStart 



7 229 42 62 00 0 



4014586877310 



03 



BbicoKonpon3BOAHTenbHafl yHMBepcanbHa^ ckicreivia aha OTAenKM m peMOHTa c 6onbiuMM Bbi6opoM npnHaAne>KHOCTeM 
Anfl pa3Hoo6pa3Horo npkiMeiHei-ikm. 

B ueHy bxoamt: 

1 FEIN MultiMaster FMm 350 Q, 1 Lijnkict>OBanbHafl nnacTMHa, 
l~lo 3 iunMcj)OBanbHbix nncTa (3epHMCTOCTb 60, 80, 120, 180), 
1 >KecTKMM ujnaTenb, 1 yHMBepcanbHoe nnnbHoe nonoTHo 
E-Cut (44 mm), 1 nnnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life (65 mm), 
1 cerMeHTHoe nnnbHoe nonoTHo M3 6bicTpope>KyiueM crann 
noBbiLueHHOM ctomkoctm, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH aha 

MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 209 
MaiiJMHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha CTp. 26 




HoMMHanbHafl noTpeGnaeMaa MOiuHOCTb 


Bt 


350 


Kone6aHMA 


o6/mmh 


10 000-19 500 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,4 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


— 


LLInM<|)OBanbHafl nnacTMHa Ha yron 


MM 


80 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x1,7 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



FMm 350 Q- 

FEIN MultiMaster Top Extra 



7 229 42 63 00 0 



4014586877327 



03 



BbicoKonpon3BOAHTenbHafl yHMBepcanbHa^ ckicreivia Arm OTAenKM v\ peMOHTa c orpoMHbiM Bbi6opoM npnHaAne>KHOCTeM Arm caMoro 
pa3HOo6pa3Horo npmvieHei-ikm, b tom nucne c yHMBepcanbHbiM nbinecocoM. 

B u,eHy bxoamt: 

1 FEIN MultiMaster FMm 350 Q, 1 LunMc|>OBanbHafl nnacTMHa, 
rio 3 iunMcj)OBanbHbix riMcra (3epHMCTOCTb 60, 80, 120, 
180), 1 nepcj)opMpoBaHHafl LunM(|>OBanbHafl nnacTMHa, rio 
3 ujnMcj)OBanbHbix nMCTa c nepcf)opauMeM (3epHMCTocTb 
60, 80, 120, 180), 1 ujnMcj)OBanbHafl TapenKa 0 115 mm c 
nepcj)opauMeM, rio 2 nepcjjopMpoBaHHbix iunMcj)OBanbHbix riMcra 
(3epHMCTocTb 60, 80, 180), 1 OTcacbiBaramee ycTpoMCTBO, 
1 >KecTKMM ujnaTenb, 1 nnnbHoe nonoTHo E-Cut Long- 
Life (35 mm), 1 yHMBepcanbHoe nnnbHoe nonoTHo E-Cut 
(44 mm), 1 nnnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life (65 mm), 
1 cerMeHTHoe nnnbHoe nonoTHo M3 6bicrpope>KymeM crann 
noBbiLueHHOM ctomkoctm, 1 cerMeHTHoe nnnbHoe nonoTHo c 
TBepAocnnaBHbiM HanbineHMeM, 1 TBepAocnnaBHbiM pawnnnb 
(TpeyronbHbiki), c nepc^opauMeM, 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH 
Ana MHCTpyMeHTOB, 1 nbinecoc FEIN Dustex 25 L 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 209 

MaiiJMHy c nMTaHMeM ot aKKyMynaTopa cm. Ha crp. 26 




HoMkmanbHaa noTpe6naeMafl MOiuHOCTb 


Bt 


350 


Kone6aHMA 


o6/mmh 


10 000-19 500 


Bee cornacHO EPTA 


Kr 


1,4 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


EM 


LLInM(|)OBanbHafl nnacTMHa Ha yron 


mm 


80 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x1,7 



3 £ 

S u 
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FEIN MultiMaster / MultiTalent 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



FMm 350 Q- 

FEIN MultiMaster Marine 



7 229 42 66 00 0 



4014586877846 



03 




BbicoKonpon3BOAHTenbHafl ym/iBepcanbHafl ckicreivia c lunpoKUM Bbi6opoM npnHaAne>KHOCTeM aha OTAenKM m peMOHTa axt 
m yxoAa 3a hmmm. 

B ueHy bxoaht: 

1 FEIN MultiMaster FMm 350 Q, 1 wnM(|>OBanbHafl nnacmHa, 
rio 3 lunM^OBanbHbix nMCTa (3epHMCT0CTb 60, 80, 120, 180), 

1 nep4»opnpoBaHHafl Lurmc|>oBanbHafl nnacTMHa, llo 3 iunnc|)OBanbHbix 
nMCTa c nep<|)opauMeM (3epHMCTOCTb 60, 80, 120, 180), 1 wnM<|>OBanb- 
Haa TapenKa 0 115 mm c nep4»opauneM, llo 2 nep4»opnpoBaHHbix 
Lunnc|)OBanbHbix nMCTa (3epHMCT0CTb 60, 80, 180), 1 wecTKMM 
lunaTenb, 2 c|>eTpoBbie nonnpoBanbHbie HacaAKM TpeyronbHOM 4»opMbi, 

2 4»eTpoBbie normpoBanbHbie HacaAKM, 0115 mm, 1 OTcacbmaiomee 
ycTpoMCTBo, 1 cerMeHTHoe nnnbHoe nonoTHo c TBepAocnnaBHbiM 
HanbineHMeM, Oah3 TBepAocnnaBHaa lunktc^oBanbHajR BCTaBKa, 
1 nnnbHoe nonoTHo M-Cut (10 mm), 1 rmnbHoe nonoTHo M-Cut, 
LUkipkiHa 30 mm, no 1 Howy Ana peeHHOM nany6bi (4 + 5 mm), 
1 yHMBepcanbHoe nnnbHoe nonoTHo E-Cut (44 mm), 1 rmnbHoe 
nonoTHo E-Cut Long-Life (35 mm), 1 nnnbHoe nonoTHo M3 
6bicTpope>KyiueM crann (0 80 mm), 1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ana 

MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMfl o npnHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 209 
MaiiJMHy c ni/iTaHkieM ot aKKyMyrmTopa cm. Ha crp. 26 



HoMkiHanbHaa noTpe6naeMafl MoiuHocTb 


Bt 


350 


Kone6aHMA 


o6/mmh 


10 000-19 500 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,4 


Ka6enb c lUTeKepoM 


M 


EM 


LLInM(|)OBanbHafl nnacTMHa Ha yron 


MM 


80 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x1,7 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



7 229 43 61 00 0 



4014586877334 



FMT 250 Q - 
FEIN MultiTalent QuickStart 

yHMBepcanbHa^ cucTeMa aha OTAenKM m peMOHTa c cucTeMOM 6bicrporo 3a>KMMa QuickIN m 6a30BOM ocHacTKOM 
aha Lunnc|)OBaHMfl m nuneHMfl. 



03 




HoMMHanbHayi noTpeGnaeMaa MOiuHOCTb 


Bt 


250 


Kone6aHMA 


o6/mmh 


11 000-20 000 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,4 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


KM 


LLInM<|)OBanbHayi nnacTMHa Ha yron 


MM 


80 


3a>KMM MHCTpyMeHTa 




QuickIN 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x1,6 



B ueHy bxoaht: 

1 FEIN MultiTalent FMT 250 Q, 1 iunMcj)OBanbHafl nnacTMHa, 
l~lo 3 iunMcj)OBanbHbix nncTa (3epHMcrocTb 80, 120, 180), 
1 yHMBepcanbHoe nMnbHoe nonoTHo E-Cut (44 mm) 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 209 

MaujMHy c nMTaHMeM ot aKKyMyrmTopa cm. Ha CTp. 26 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



FMT 250 - 

FEIN MultiTalent Start 



7 229 44 61 00 0 



4014586877341 



yHMBepcanbHa^ cucTeMa aha OTAenKM m peMOHTa c 6a30BOM ocHacTKOM aha wnkic|>OBai-ikm m rii/mem/m. 



HoMMHanbHayi noTpe6naeMafl MOiuHOCTb 


Bt 


250 


Kone6aHMA 


o6/mmh 


11 000-20 000 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


1,3 


Ka6enb c LUTeKepoM 


M 


5 


LLInM<|)OBanbHafl nnacTMHa Ha yron 


MM 


80 


AMnnMTyAa 


TpaAycbi 


2x1,6 



B ueHy bxoaht: 

1 FEIN MultiTalent FMT 250, 1 LunM<t>OBanbHafl nnacTMHa, 
l~lo 3 iunMcj)OBanbHbix nMCTa (3epHMCTOCTb 80, 120, 180), 
1 yHMBepcanbHoe nMnbHoe nonoTHo E-Cut (44 mm), 
1 nnacTMaccoBbiM neMOAaH Ana MHCTpyMeHTOB 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 209 

MaujMHy c nMTaHMeM ot aKKyMyrmTopa cm. Ha crp. 26 
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C 



84 



HoMep 3aKa3a 



riMJibHoe no/iOTHO M3 6bicTpope>KyiMeM cra/iM, 
Kpyroeoe 

Ana nnacTMacc, CTeKnonnacTMKOB, AepeBa, 3aMa3KM, HBeTHbix 
MeTannoB n >KecTM ao 1 mm. 



0 


LU T / H a6 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


63 


1 


6 35 02 096 02 3 


63 


2 


6 35 02 096 01 7 


63 


5 


6 35 02 096 05 0 


80 


1 


6 35 02 097 02 7 


80 


2 


6 35 02 097 01 1 


80 


5 


6 35 02 097 05 0 



CerMeHTHoe rmsibHoe no/iOTHO M3 6bicrpope>t<ymeM 
crajiM 

Ana nnacTMacc, CTeKnonnacTMKOB, AepeBa, 3aMa3KM, HBeTHbix 
MeTannoB m wee™ ao 1 mm. klAeanbHO iioaxoaht aha pa6oTbi 
b yrnax. 



0 


LUT/H36 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


80 


1 


6 35 02 106 01 5 


80 


2 


6 35 02 106 07 0 


80 


5 


6 35 02 106 08 0 



riM/ibHoe no/iOTHO M3 6bicTpope>KyiMeM cra/iM, 
KpyroBoe, c ycTynoM 

A^fl nnacTMacc, CTeKnonnacTMKOB, AepeBa, 3aMa3KM, HBeTHbix 
MeTannoB m wee™ ao 1 mm, BpoBeHb k noBepxHocTM. 




0 


LUT/H36 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


85 


1 


6 35 02 144 01 4 


85 


5 


6 35 02 144 02 0 



CerMeHTHoe riM/ibHoe iio/iotho, c ycrynoM 

TonbKo Ann MflrKMx MaTepnanoB. klAeanbHO iioaxoaht Arm 
pa6oTbi b yrnax, BpoBeHb k noBepxHocTM. 



HoMep 3aKa3a 

6 35 02 113 01 9 

KoMiuieKT npMHaA-ne>KHOCTeM Best of E-Cut 

BKnionaeT 6 pa3nnHHbix nnnbHbix nonoTeH E-Cut no 
BbiroAHOM ueHe. B KOMnneKT bxoaat: no 1 yHMBepcanbHOMy 
nnnbHOMy nonoTHy E-Cut (himpmhom 29 m 44 mm), 2 nnnbHbix 
nonoTHa E-Cut Long-Life niMpMHOM 35 mm, 2 nnnbHbix 
nonoTHa E-Cut Long-Life niMpMHOM 65 mm b yao6hom 
nnacTMKOBOki Kopo6Ke Ann xpaHeHMfl. C yHMBepcanbHbiM 
3a>KMMOM FEIN. rioAxoAMT Ann Bcex pacnpocTpaHeHHbix 

MHOrOcjjyHKUMOHanbHblX MHCTpyMeHTOB. 



6 35 02 152 15 0 



KoMn/ieKT npMHaA-ne>KHOCTeM Best of Renovation 

rionHbiki Ha6op Bcex ochobhhx npMHaAne>KHocTeM Ann 
nMneHMfl, iunMcj)OBaHMfl m yAaneHUA ujbob. B KOMnneKT bxoaat: 
no 1 nnnbHOMy nonoTHy E-Cut Long-Life (10 m 20 mm), no 
1 yHMBepcanbHOMy nnnbHOMy nonoTHy E-Cut (32 m 44 mm), 
no 3 nnnbHbix nonoTHa E-Cut Long-Life (35 h 65 mm), 
1 CerMeHTHoe nnnbHoe nonoTHo c TBepAocnnaBHbiMM 
HanaMKaMM (0 90 mm), 1 cemeHTHoe nnnbHoe nonoTHo M3 
6bicTpope>KyiueM crann, 1 TBepAocnnaBHaa ninM<J>oBanbHafl 
BCTaBKa, 1 npoHHbiM HinaTenb, 1 TapenbnaTaa ujnncjjOBanbHafl 
noAoiuBa (0115 mm), no 2 ninM<J>oBanbHbix nncra 
(3epHMCTocTb 60, 80, 180), 1 TpeyronbHaa ninM<J>OBanbHafl 
noAoiuBa 6e3 nepc^opauMM, no 5 Lunnc|>oBanbHbix nncTOB 
(3epHHCTocTb 60, 80, 120, 180). 




HoMep 3aKa3a 



All 



HoMep 3at<a3a 



riMJibHoe no/iOTHO E-Cut Combo 

BKnionaeT b ce6a 3 pa3Hbix nnnbHbix AHCKa E-Cut: 1 x E-Cut 
Precision ujhpmhom 65 mm, 1 x E-Cut Standard ujmpmhom 
35 mm, 1 x E-Cut Universal ujmpmhom 44 mm. TaKMM o6pa30M, 
Bbi MMeeTe MAeanbHyio KOMnneKTaunio Ana BbinonHeHMA 
Bcex bhaob nnneHM?!. C KpenneHneM FEIN Multi, noAxoAHT 
Ana Bcex pacnpocrpaHeHHbix MHorocf)yHKUMOHanbHbix 

MHCTpyMeHTOB. 



6 35 02 127 04 0 



riMiibHbie nojiOTHa E-Cut Long-Life 

5nMeTannnHecKMe 3y6b*i m ycTyn. BbicoKaa nnHePmafl CKopocTb 
pe3aHMA. Hpe3BbHaPiHafl npoHHocTb m AonroBeHHocTb. Aifl 





ApeBecHHbi TBepAbix m MJirKkix nopoA m ApyrMx ApeBecHbix 
MaTepnanoB - Aa>Ke c tbosaamm. Ot^hhho noAxoAHT Ana nnacTHKa 
m r m n co KapTo h a. C KpenneHHeM FEIN Multi, noAxoAHT Ana Bcex 
pacnpocrpaHeHHbix MHoroc^yHKUMOHanbHbix MHCTpyMeHTOB. 
AnMHa 34 mm, MOAe/ib 183 


LLlMpMHa 

MM 


LU T /Ha6 

HIT. 


HoMep 3aKa3a 


20 


1 


6 35 02 183 01 0 


20 


3 


6 35 02 183 02 0 


20 


10 


6 35 02 183 03 0 



riMJibHbie nojiOTHa E-Cut Long-Life 

BMMeTannMHecKkie 3y6ba n ycTyn. BbicoKaa nnHePmafl CKopocTb 
pe3aHMA. Hpe3BbiHaMHaa npoHHocTb m AonroBeHHocTb. Aifl 
ApeBecHHbi TBepAbix m MflrKMx nopoA m ApyrMx ApeBecHbix 
MaTepnanoB - Aa>Ke c tbosa^mm. Ot^mmho noAxoAHT Ana nnacrw<a 
m rnncoKapTOHa. C KpenneHkieM FEIN Multi, noAxoAHT Ana Bcex 
pacnpocTpaHeHHbix MHoro<j)yHKu,noHanbHbix MHCTpyMeHTOB. 
AnMHa 30 mm, MOAe/ib 184 

LU T /Ha6 

hit. HoMep 3aKa3a 



LLlMpMHa 

MM 



10 


1 


6 35 02 184 01 0 


10 


3 


6 35 02 184 02 0 


10 


10 


6 35 02 184 03 0 



riMiibHbie nojiOTHa E-Cut Long-Life 

BMMeTannMHecKkie 3y6b*i n ycTyn. BbicoKaa nnHePmafl CKopocTb 
pe3aHMA. Hpe3BbiHaPiHafl npoHHocTb m AonroBeHHocTb. Aifl 
ApeBecHHbi TBepAbix m MflTKkix nopoA m ApyrMx ApeBecHbix 
MaTepnanoB - Aa>Ke c tbosa^mm. Ot^mmho noAxoAHT Ana nnacTHKa 
h rnncoKapTOHa. C KpenneHi/ieM FEIN Multi, noAxoAHT Ana Bcex 

pacnpOCTpaHeHHblX MHOrO<j>yHKU,MOHa/lbHblX MHCTpyMeHTOB. 

AnMHa 50 mm, MOAe/ib 160 
LU T /Ha6 

hit. HoMep 3a«a3a 



LLlMpMHa 

MM 



35 


1 


6 35 02 160 01 0 


35 


3 


6 35 02 160 02 0 


35 


10 


6 35 02 160 03 0 



riMiibHbie nojiOTHa E-Cut Long-Life 

5nMeTannnHecKne 3y6ba m ycTyn. BbicoKafl nnHeMHafl CKopocTb 
pe3aHMA. Hpe3BbinaMHafl npoHHocTb m AonroBeHHocTb. A^fl 
ApeBecHHbi TBepAbix m MflrKkix nopoA h ApyrMx ApeBecHbix 
MaTepnanoB - Aa>Ke c tbosaamm. Ot^mmho noAxoAHT Ana nnacTMKa 





h rnncoKapTOHa. C KpenneHHeM FEIN Multi, noAxoAHT Ana Bcex 
pacnpocTpaHeHHbix MHoro<j)yHKu,noHanbHbix MHCTpyMeHTOB. 
AnMHa 50 mm, MOAenb 161 


LLlMpMHa 

MM 


LU T /Ha6 

HIT. 


HoMep 3aKa3a 


65 


1 


6 35 02 161 01 0 


65 


3 


6 35 02 161 02 0 


65 


10 


6 35 02 161 03 0 



CraHAapTHbie nMJibHbie no/iOTHa E-Cut 

Pacnnn AepeBa ao 50 mm, rnncoKapTOH m MJirKMe nnacTMaccw. 
Bxoa b MaTepnan B03M0>KeH 6e3 3aTpyAHeHMM b nio6oM 
MecTe. C KpenneHMeM FEIN Multi, noAxoAHT Ana Bcex 

pacnpOCTpaHeHHblX MHOrO^yHKHMOHanbHblX MHCTpyMeHTOB. 

A^MHa 50 mm, MOAenb 133 



LLlMpMHa 


LUT/H36 




MM 


HIT. 


HoMep 3a«a3a 


35 


1 


6 35 02 133 01 7 


35 


3 


6 35 02 133 03 0 


35 


10 


6 35 02 133 04 0 



3 £ 
S u 



6 35 02 152 19 0 
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■ 



CraHAapTHbie nMJibHbie nojiOTHa E-Cut 

Pacnnn AepeBa ao 50 mm, mncoKapTOH m M^rKkie nnacTMaccbi. 
Bxoa b MaTepi/ian B03MOM<eH 6e3 3aTpyAHeHMM b hkd6om 
MecTe. C KpenneHMeM FEIN Multi, iioaxoaht aha Bcex 
pacnpocTpaHeHHbix MHorocf)yHKunoHanbHbix MHCTpyMeHTOB. 
AnMHa 50 mm, MOAenb 1 34 



LUkipkiHa 


LU T / H a6 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


65 


1 


6 35 02 134 01 5 


65 


3 


6 35 02 134 02 5 


65 


10 


6 35 02 134 03 0 



BbicoKOTOHHbie nMJibHbie no/iOTHa E-Cut 

HaHBbiciuafl CKopocTb pe3aHMfl m TOHHocTb 6/iaroAapa AByxp- 
flAHOMy o3y6neHnio JAPAN. Ana AepeBa ao 50 mm, mncoKapTOH 
m MJirKMe nnacTMaccw. C KpenneHMeM FEIN Multi, iioaxoaht Ana 
Bcex pacnpocTpaHeHHbix MHoro<j>yHKu,MOHanbHbix MHCTpyMeHTOB. 
AnMHa 50 mm, MOAenb 126 



LUkipMHa 

MM 



LUT/H36 
LUT. 



HoMep 3aKa3a 



35 


1 


6 35 02 126 01 3 


35 


3 


6 35 02 126 03 0 


35 


10 


6 35 02 126 04 0 



BbicoKOTOHHbie nM/ibHbie nojiOTHa E-Cut 

HaMBbiciuafl CKopocTb pe3aHMfl m TOHHocTb 6naroAapa AByxp- 
flAHOMy o3y6neHMio JAPAN. Ana AepeBa ao 50 mm, rnncoKapTOH 
h MJirKMe nnacTMaccbi. C KpenneHMeM FEIN Multi, iioaxoaht Ana 
Bcex pacnpocTpaHeHHbix MHoro<j>yHKu,noHanbHbix MHCTpyMeHTOB. 
AnMHa 50 mm, MOAenb 127 



LUkipMHa 

MM 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


65 


1 


6 35 02 127 01 7 


65 


3 


6 35 02 127 02 0 


65 


10 


6 35 02 127 03 0 




yHMeepcajibHbie nMJibHbie nojiOTHa E-Cut 

LUkipoKHM cneKTp npMMeHeHMM 6naroAapfl 6nMeTannnHecKOMy 




o3yoneHMio. Pe>KeT AepeBO ao 50 mm, nnacTMaccw, 

>KecTb ao 2 mm, MeAHbie m aniOMMHMeBbie Tpy6w m npocjjMnM. 

C KpenneHMeM FEIN Multi, noAxoAHT Ana Bcex pacnpocTpaHeHHbix 

MHOrO(|)yHKUMOHanbHblX MHCTpyMeHTOB. 

AnMHa 60 mm, MOAenb 1 51 


LUkipkiHa 

MM 


LU T / H a6 

HIT. 


HoMep 3aKa3a 


29 


1 


6 35 02 151 01 8 


29 


3 


6 35 02 151 02 0 


29 


10 


6 35 02 151 03 0 


Ni 


yHMeepcajibHbie nMJibHbie nojiOTHa E-Cut 

LLlMpoKMM cneKTp npMMeHeHMM 6naroAapfl 6 m MeTan n m necKOMy 
to? o3y6neHMio. Pe>KeT AepeBO ao 50 mm, nnacTMaccw, 

>KecTb ao 2 mm, MeAHbie m aniOMMHMeBbie Tpy6bi m npoc|)MnM. 

C KpenneHMeM FEIN Multi, noAxoAMT Ana Bcex pacnpocTpaHeHHbix 

MHOrO(|>yHKUMOHanbHblX MHCTpyMeHTOB. 

AnMHa 60 mm, MOAenb 1 52 


LUkipkiHa 

MM 


LU T / H a6 

HIT. 


HoMep 3aKa3a 


44 


1 


6 35 02 152 01 0 


44 


3 


6 35 02 152 02 0 


44 


10 


6 35 02 152 03 0 



rinjibHoe nojiOTHO M3 6bicTpope>KymeM crajm no Aepeey 

AncKOBafl nMna M3 6bicrpope>KymeM CTanM no AepeBy - 
«MMHM-uMpKyn?ipHafl nMna» MAeanbHo toamtca Ana An m h h bix 
npflMbix npope30B, Bbipe3aHM?i yno>KeHHoro napKeTa, naMMHaTa 

M CTeHHOM 06UJMBKM. 



0 

MM 



LU T / H a6 

HIT. 



HoMep 3aKa3a 



100 



1 



6 35 02 154 01 0 



KoMnjieKT nMJibHbix nojiOTeH no AepeBy M3 
6biCTpope>KyiMeM era/in c orpaHMHMTejieM rjiy6nHbi 

AncKOBa?i nMna M3 6bicrpope>KymeM CTanM no AepeBy - 
«MMHM-uMpKynflpHafl nMna» MAeanbHo toamtca Ana AnMHHbix 
npflMbix npope30B, Bbipe3aHM*i yno>KeHHoro napKeTa, naMMHaTa 
M CTeHHOM o6himbkm. 
ripMMeHeHMe TonbKo c (A)FMm. 
HoMep 3aKa3a 




HoMep 3aKa3a 



3aiMMTa OT npMKOCHOBeHMfl 

CMeHHafl 3aniMTa ot npMKocHOBeHMA Ana nMnbHoro nonoTHa 
M3 6bicTpope>KyHieM CTanM HSS 6 35 02 1 54 01 0. 



3 18 10 263 00 0 




HoMep 3at<a3a 
3 21 27 069 01 0 



OrpaHMHMTejib rjiy6nHbi 

OrpaHMHMTenb rny6MHbi noAxoAMT Ann Bcex nMnbHbix 
nonoTeH E-Cut m Kpyrnwx nMnbHbix nonoTeH. 
flpMMeHeHMe TonbKo c (A)FMm MnM (A)FSC 



riMJIbHOe nOJIOTHO M-Cut 

Ana BbinonHeHMA Bbipe30B b cTeKnonnacTMKe, apMMpoBaHHOM 
yrneBonoKHOM nnacTMKe, ApeBecMHe m >KecTM; AnMHa KpoMKM ot 
10 mm; MaKc. rny6MHa pe3a: npM6n. 28 mm Ana CTeKnonnacTMKa 
m ApeBecMHbi m npM6n. 1 mm Ana wee™; AnMHa 50 mm 

LU T / H a6 

hit. HoMep 3aKa3a 

2 6 35 02 159 01 0 



LLlMpMHa 

MM 

10 



riMJIbHOe nOJIOTHO M-Cut 

Ann BbinonHeHMA Bbipe30B b CTeKnonnacTMKe, apMMpoBaHHOM 
yrneBonoKHOM nnacTMKe, ApeBecMHe m >KecTM; AnMHa KpoMKM 
ot 30 mm; MaKc. rny6MHa pe3a: 45 mm Ann CTeKnonnacTMKa m 
ApeBecMHbi m npM6n. 1 mm Ana >KecTM; AnMHa 50 mm 
LU T / H a6 

hit. HoMep 3aKa3a 



LLlMpMHa 

MM 



30 



6 35 02 157 01 0 



TeepAOcnjiaBHafi ujjiM<|>OBajibHa^ BCTaBKa 

Ana 3aHMCTKM m HinMc))OBKM Bbipe30B b CTeKnonnacTMKe, 
apMMpoBaHHOM yrneBonoKHOM nnacTMKe, nnacTMacce m 
ApeBecMHe; AnMHa 50 mm 

LU T / H a6 

hit. HoMep 3aKa3a 



LLlMpMHa 

MM 

10 



6 37 06 017 01 0 



m 



HoMep 3at<a3a 



riOJIOTHO llMJIbHOe 

KoMnneKT nMnbHbix nonoTeH m HinMcj)OBanbHbix bct3bok Ann 
BbinonHeHMA Bbipe30B b CTeKnonnacTMKe, apMMpoBaHHOM 
yrneBonoKHOM nnacTMKe, nnacTMacce m ApeBecMHe. riMnbHoe 
nonoTHo M-Cut 10 m 30 mm, TBepAoennaBHaa ninM(f>oBanbHafl 

BCTaBKa 1 0 MM 



6 35 02 157 02 0 



8 II 



HoMep 3aKa3a 



MiniCut m Ha6op A-n« on m jiobkm 

Ana Bbipe30B ot 1 0 mm. 2 nMnbHbix nonoTHa no AepeBy m 
matkom nnacTMacce, 2 nMnbHbix nonoTHa M3 6bicrpope>KymeM 
CTanM Ann TBepAbix nnacTMacc, cTeKnonnacTMKOB m >KecTM ao 
1 mm, 1 anMa3HbiM onMnoBOHHbiM KOMnneKT, 1 TBepAocnnaBHbiM 
onMnoBOHHbiM KOMnneKT. 



6 39 01 025 06 0 



llMJIbHOe nOJIOTHO MiniCut 

l~lo AepeBy m ApyrMM matkmm MaTepManaM, rny6MHa BHeApeHMA 
30 mm. 2 hit. b ynaKOBKe. 



LLlMpMHa 


LU T / H a6 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


10 


2 


6 35 02 132 01 3 


20 


2 


6 35 02 131 01 0 



llMJibHoe nojiOTHO MiniCut M3 6bicrpope>t<ymeM CTajiM 

Ana UBeTHbix MeTannoB m nnacTMacc, rny6MHa Bpe3KM 20 mm. 
2 hit. b ynaKOBKe. 



LLlMpMHa 


LU T / H a6 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


10 


2 


6 35 02 130 01 1 


20 


2 


6 35 02 129 01 9 



100 



3 26 07 065 02 0 
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A/iMa3Ha« ujjiM<t>OBajibHan BCTaBKa 

A^fl 33TOHKM Jie3BMM M KHHHKOB. 





LUkipMHa 




3epHMCTOCTb 


MM 


HoMep 3aKa3a 


CBepXTOHK. 


10 


6 37 06 014 02 6 


TOHK. 


20 


6 37 06 013 02 8 


HOpManbH. 


20 


6 37 06 012 02 4 



1 



HoMep 3at<a3a 



TeepAOcnjiaBHafl ujjiM<j>OBajibHa« BcraBKa 

Ana BbinkinMBaHMfl Bbipe30B m chatm* rpaTa. 
floAxoAMT k MiniCut M Ha6opy Arm onnnoBKM. 



6 37 06 015 01 0 



CerivteHTHoe nMJibHoe no/iOTHO c TBepAOcn/iaeHbiMM 

HanaMKaMM C OTKpblTbIMM 3y6b«MM 

Ana poBHbix m hmcthx o6pe3Hbix KpoMOK b yrnennacTMKe m 
CTeKnonnacTMKe 6e3 paccnakiBaHkm. AiMHHbie, npaMbie pe3bi 
6e3 nepeKoca c bhcokom CKopocTbra pa6oTbi. Ton Han pa6oTa 
Aa>Ke b yrnax m Ha KpoMKax. YHMBepcanbHbiM 3a>KMM FEIN. 
TaK>t<e bo3mo>kho npMMeHeHkie c orpaHMHMTeneM rny6nHbi. 




0 

MM 



ujkipMHa pe3a 

MM 



HoMep 3aKa3a 




riOJIOTHO riMJIbHOe 

MAeanbHoe coneTaHMe aha BbinonHeHMA He6onbLUMx bwcmok m 
pa6oT b y3Knx MecTax, HanpMMep Ann pa3nnHHbix MOHTa>KHbix 
pa6oT, ycTaHOBKH BbiKmonaTenen, MOAenecrpoeHMA m 
t. a. B KOMnneKTe no 1 nmibHOMy nonoTHy E-Cut Long-Life 
(10 m 20 mm), a TaK>Ke 1 TBepAocnnaBHaa ujnncj)OBanbHafl 
BCTaBKa. BbiroAa b ueHe no cpaBHeHkira c npno6peTeHneM 
M3Aennki no oTAenbHocn/i. 



HoMep 3at<a3a 



6 35 02 184 04 0 



HoMep 3at<a3a 



TBepAOcnxiaBHbiM pamnMJib TpeyrojibHOM 4>opMbi 

Ana rpy6oro ujnncj)OBaHMfl wnaTneBKM, nnMTOHHoro 
Knea, 6eTOHa, KaMH?i m AepeBa. I~Ioaxoamt Ann pa6oTbi 
c nbineoTcocoM m 6e3 Hero. 
CTaHAapTHoe McnonHeHMe, AnMHa KpoMKM 80 mm. 



6 37 31 001 01 4 



*ID 



HoMep 3aKa3a 
6 37 31 002 01 7 



TeepAOcnjiaeHbiM pawnnjib najibu,eBOM <|>opMbi 

Ana rpy6oro Lunnc^OBaHMfl wnaTneBKM, nnMTOHHoro Knea, 
6eTOHa, KaMHA m AepeBa. rianbHMKOBafl c|>opMa c ABy cto po h h m m 
HanbineHkieM oco6eHHO yAo6Ha aha xyAo>KecTBeHHbix pa6oT. 



90 



1,2 



6 35 02 187 01 0 




AiiMa3Hoe cerMeHTHoe nn/ibHoe no/iOTHO c 

OTKpblTbIMM 3y6bflMM 

Ana poBHbix m hmcthx o6pe3Hbix KpoMOK b yrnennacTMKe 
m cTeKnonnacTMKe 6e3 paccnaMBaHMfl. A^HHHbie, npaMbie 
pe3bi 6e3 nepeKoca c bhcokom CKopocrbio pa6oTbi. AnMa3Hoe 
noKpbiTMe Ana Aonroro cpoKa cny>K6bi. ToHHaa pa6oTa Aa>Ke 
b yrnax m Ha KpoMKax. YHMBepcanbHbiM 33>kmm FEIN. TaK>t<e 
bo3mo>kho npMMeHeHMe c orpaHMHMTeneM rny6MHbi. 



LUMpMHa pe3a 

MM 



HoMep 3at<a3a 



90 



1,2 



6 35 02 188 01 0 



AnMHa 

MM 

50 



A^MHa 

MM 



riM/ibHoe noiiOTHO c TBepAOcn/iaBHbiMM HanaiiKaMM E-Cut 

AKKypaTHoe nnneHMe c pobhwmm m hmctwmm o6pe3HbiMM 
KpoMKaMM b yrnennacTMKe m CTeKnonnacTMKe 6e3 
paccnaMBaHMA. Oco6eHHO noAxoAMT Ana tohhhx BbieMOK m 
kopotkmx pe30B. ToHHaa pa6oTa Aa>Ke b yrnax m Ha KpoMKax. 
YHMBepcanbHbiM 3a>KMM FEIN. TaK>Ke bo3mo>kho npMMeHeHMe 
c orpaHMHMTeneM rny6MHbi. 

LLlMpMHa 

mm HoMep 3aKa3a 

35 6 35 02 191 01 0 

AiiMa3Hoe nMJibHoe no/iOTHO E-Cut 

AKKypaTHoe nnneHMe c pobhwmm m hmctwmm o6pe3HbiMM 
KpoMKaMM b yrnennacTMKe m CTeKnonnacTMKe 6e3 
paccnaMBaHMA. Oco6eHHo noAxoAMT Ann tohhhx BbieMOK 
m kopotkmx pe30B. AnMa3Hoe noKpbiTMe Ana Aonroro 
cpoKa cny>K6bi. ToHHaa pa6oTa Aa>Ke b yrnax m Ha KpoMKax. 
YHMBepcanbHbiM 3a>KMM FEIN. TaK>Ke bo3mo>kho npMMeHeHMe 
c orpaHMHMTeneM rny6MHbi. 

LUMpMHa 

mm HoMep 3aKa3a 



50 



35 



6 35 02 193 01 0 



1 



A^MHa 

MM 



TBepAOcruiaBHaa ujjiM<|>oBa.nbHa*i BCTaBKa 

Ana CHATMfl 3ayceHueB m LunM<J>oBKM b CTeKnonnacTMKe, 
yrnennacTMKe, nonMMepHbix MaTepnanax m ApeBecMHe. 
Oco6eHHo noAxoAMT Ann He6onbiuMx BbieMOK. 
YHMBepcanbHbiM 3a>KMM FEIN. 

LUMpMHa 

mm HoMep 3aKa3a 




CerMeHTHoe nM/ibHoe no/iOTHO c TBepAoenjiaBHbiM 
HanbuieHKeM 

Ana pa3AenKM noBpe>KAeHHbix nnMTOHHbix lubob m 
cj)pe3MpoBaHMfl npope3eM b ujTyKaTypKe, neHo6eTOHe 
m T.n. cTpoMMaTepnanax. 
LUMpMHa pe3a npn6n. 2,2 mm. 



0 


LUT/H36 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


90 


1 


6 35 02 169 01 0 


90 


5 


6 35 02 169 02 0 


63 


1 


6 35 02 118 01 6 



CerMeHTHoe rmsibHoe no/iOTHO c TsepAOcniiaBHbiM 
HanbijieHMeM 

Ana pa3AenKM noBpe>KAeHHbix nnMTOHHbix ujbob m 
cj)pe3MpoBaHM?i npope3eM b UjTyKaTypKe, neHo6eTOHe 
m T.n. CTpoMMaTepnanax. 
LUMpMHa pe3a npn6n. 1,2 mm. 




0 


LUT/H36 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


90 


1 


6 35 02 170 01 0 


90 


5 


6 35 02 170 02 0 



CerMeHTHoe rm/ibHoe no/iOTHO c TBepAoenjiaBHbiM 
HanbijieHMeM 

Ana pa3AenKM noBpe>KAeHHbix nnMTOHHbix ujbob m 
cj>pe3MpoBaHM?i npope3eM b UjTyKaTypKe, neHo6eTOHe 
m T.n. CTpoMMaTepnanax. 
LUMpMHa pe3a npn6n. 4 mm. 




0 


LUT/H36 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


90 


1 


6 35 02 171 01 0 


90 


5 


6 35 02 171 02 0 



3 £ 
S u 



30 



10 



6 37 06 019 01 0 
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0 

MM 

63 



TBepAOcn/iaBHoe riM/ibHoe nosiOTHO 

TaK>Ke noAxoAMT aha pa3pe3aHn?i nnnTOHHbix ujbob. 
LLlMpMHa pe3a npn6n. 1,3 mm. 



HoMep 3aKa3a 



6 35 02 125 01 0 




AiiMa3Hoe cerMeHTHoe nmibHoe nosiOTHO 

Ann pa3AenKM noBpe>KAeHHbix nnMTOHHbix ujbob m 
c()pe3MpoBaHMfl npope3eki b LUTyKaTypKe, neHo6eTOHe 
m T.n. cTpoMMaTepnanax. BbicoKaa croMKOCTb. 
LUkipMHa pe3a npn6n. 2,2 mm. 



0 

MM 


LU T / H a6 

HIT. 


HoMep 3aKa3a 


90 


1 


6 35 02 166 01 0 


90 


5 


6 35 02 166 02 0 


63 


1 


6 35 02 11401 7 


63 


5 


6 35 02 114 02 0 



AjiMa3Hoe nMJibHoe noiOTHO 

A^fl pa3pe3aHMfl cthkob b MpaMope m Tpacce. Manoe 
nbineo6pa30BaHne, cBepxBbicoKaa cTOMKocrb. 
LilkipkiHa pe3a npn6n. 2,2 mm. 




0 


LU T / H a6 




MM 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


63 


1 


6 35 02 105 01 2 


63 


5 


6 35 02 105 02 0 



KOMflJieKT /\na OHMCTKM MOKn/lMTOHHblX UJBOB 

An?) OHMCTKM CMflbHO 3arpfl3HeHHblX MOKnHMTOHHblX UJBOB. 
Anfl J1Kd6oM LUMpMHbl HI BOB. 




HoMep 3at<a3a 



6 37 19 011 12 0 



Ohmcthom 6jiok 

BpycoK Rhombo Arm hmctkm anMa3Horo m h CTpy Me h Ta, 
a T3K>Ke M3 TBepAbix cnnaBOB. 



HoMep 3at<a3a 
6 37 19 007 01 0 



A^MHa 

MM 



l~lpoHHbiM mnaTejib 

Ana yAaneHMA crapwx naKOB, ocTaTKOB Knea, KOBpoBbix 
noKpbiTMM nona, nnMTOHHoro Knea m HanonbHbix noKpbiTMM. 



HoMep 3aKa3a 



50 


6 39 03 178 01 7 


68 


6 39 03 226 01 0 




TM6KMM mnaTejib 

Anfl paCLUMBKM CMJIMKOHOBblX MJ1M aKpMJIOBblX LUBOB B 6blTOBblX 

noMemeHMflx m chatma HaKneeK. 


LU T / H a6 

HIT. 


HoMep 3aKa3a 


2 6 39 03 165 01 3 



HoMep 3aKa3a 



KoMn/ieKT npMHaA-ne>KHOCTeM Best of Sanding 

B KOMnneKT bxoaat: 1 TpeyronbHbiM TBepAocnnaBHbiM 
paiunMnb, 1 TpeyronbHaa iunMcj)OBanbHafl noAOUJBa 6e3 
nepcjjopauMM, no 10 iunMcj)OBanbHbix hmctob 6e3 nepcjjopauMM 
(3epHMCTocTb 60, 80, 120, 180), 1 TapenbnaTaa iunMcj)OBanbHafl 
noAOUJBa 0 115 mm, no 6 iunMcj)OBanbHbix hmctob 0 1 1 5 mm 
(3epHMCTOcTb 60, 80, 180). 



6 38 06 195 05 0 



▲ 



LUT/H36 
HIT. 



Ha6op ujjiM<|>OBajibHbix n jimtok, 6e3 nep<j>opau,MM 

Arm ujnMcjjoBaHMjq 6e3 OTcoca nbmn. 2 lut. b ynaKOBKe. 



HoMep 3at<a3a 



6 38 06 129 02 6 



A 



LU T / H a6 

HIT. 



Ha6op ujjiM<t>OBajibHbix n jimtok, n/iocKMx 

Ana caMbix y3KMx HieneM (HanpMMep, >KanK)3M Ha HiKacj)ax, 
OKHax m T.n.), 2 hit. b ynaKOBKe. 



HoMep 3aKa3a 



6 38 06 142 02 9 



A 



LUT/H36 
HIT. 



UJjiM<t>OBajibHa^ njiacTMHa, CBepxMjqrKa« 

Arm cneu,ManbHoro Ha3HaneHMfl, b nacTHOCTM aha 

aHKDMMHMeBblX o6oAbeB m peMOHTa naKOBblX nOKpblTMM. 
l~lpMMeHflTb TOHbKO C «HinM(j)OBanbHblMM HIKypKaMM, 

CBepxM?irKMMM». 2 hit. b ynaKOBKe. 



HoMep 3aKa3a 



6 38 06 141 02 6 



Ha6op AMCKOB M3 a6pa3MBHOM UJK/pKM 

LLlMpoKa?! o6nacTb npMMeineHMfl npaKTMnecKM Arm nio6bix 
noBepxHOCTeM. 3epHa M3 KopyHAa m cBA3Ka Ha MCKyccTBeHHbix 
CMonax o6ecneHMBaiOT npn HinMcj)OBaHMM bwcokmm cbeM. l~lo 

10 AMCKOB M3 a6pa3MBHOM HIKypKM, Ha HMnyHKe, 3epHMCTOCTM 

60, 80,120,180, 240. 




HoMep 3aKa3a 
6 37 17 082 03 3 



AMCKM M3 a6pa3MBHOM HIKypKM 

Henepcj)opMpoBaH., c KpenneHMeM Ha nnnyHKe. LUnpoKafl 
o6nacTb npMMeHeHMA npaKTMnecKM Ana nio6bix noBepxHOCTeM. 




3epHMCTOCTb 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


36 


5 


6 37 17 086 04 8 


40 


5 


6 37 17 081 04 6 


60 


5 


6 37 17 082 04 9 


80 


5 


6 37 17 083 04 3 


100 


5 


6 37 17 084 04 1 


120 


5 


6 37 17 085 04 5 


150 


5 


6 37 17 087 04 2 


180 


5 


6 37 17 088 04 0 


220 


5 


6 37 17 089 04 4 


240 


5 


6 37 17 090 04 6 


36 


50 


6 37 17 086 01 0 


40 


50 


6 37 17 081 01 8 


60 


50 


6 37 17 082 01 1 


80 


50 


6 37 17 083 01 5 


100 


50 


6 37 17 084 01 3 


120 


50 


6 37 17 085 01 7 


150 


50 


6 37 17 087 01 4 


180 


50 


6 37 17 088 01 2 


220 


50 


6 37 17 089 01 6 


240 


50 


6 37 17 090 01 8 
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3epHMCTOCTb 



L^MpKOHMeBbie uj/iMcjjoBa/ibHbie jiMCTbi 

BbicoKafl npon3BOAMTenbHocTb cbeMa Maiepkiana Ha oneHb wecTKkix 
noBepxHocmx, Hanprnviep M3roTOBneHHbix M3 Meianna hhm noKpbiTbix 
6ecuBeTHbiMM naKaMM (b tom Hkicne napKeTHbiMki). LUnn(|>oBanbHbiM 
riMCT aha nio6bix pa6oT c HanonbHbiM noKpbiTMe/vi. YcTOMHHBoe 
KanecTBo ujnnc|>0BanbH0M 6yMarn 3a cneT npoHHoPi opraHkinecKoPi 
CBA3KM c BbicoKOKaHecTBeHHbiM noKpbiTMe/vi M3 ukipKOHkieBoro KopyHAa. 

LUT/H36 

ujt. HoMep 3aKa3a 



40 


35 


6 37 17 243 01 0 


60 


35 


6 37 17 244 01 0 


80 


35 


6 37 17 245 01 0 



AMCKM M3 a6pa3MBHOM UJKypKM, ceepxM5irKMe 

CneukianbHO aha o6pa6oTKM aniOMMHMeBbix o6oAbeB, 
KocMeTMHecKkix peMOHTOB npM nbineBbix BKniOHeHMax, 
HannwBax naKa, HanwneHMki no AepeBy, nnacTMaccaM, MeTanny 
m T.n. ripMMeHfleTCfl TonbKo b KOMnneKTe c ujnncj)OBanbHOki 
nnacTMHOki apT. 6 38 06 141 02 6. 






LUT/H36 




3epHMCTOCTb 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


240 


50 


6 37 17 126 01 5 


320 


50 


6 37 17 127 01 9 


400 


50 


6 37 17 128 01 7 


500 


50 


6 37 17 179 01 6 



LUiiM(|>OBajibHbiM Ha6op, KaMeHb 

YHMBepcanbHo npuroAeH Ana o6pa6oTKM KaMHeti m M3Aennki 
M3 hmx. B cocTaB KOMnneKTa bxoaat: no 5 KpyroB M3 
a6pa3MBHOki UJKypKM, 6e3 nep4>opau,Mki. 3epHMCTocTb 40, 80, 
120, 220, 320, 400, 600, 800; no 1 LunMc|>oBanbHOM nnMTKe, 6e3 
nepcf)opauMM, c noAno>KKOM M3 anioMMHMfl 



& 



HoMep 3aKa3a 



6 38 06 129 06 7 



AMCKM M3 a6pa3MBHOM UJKypKM, KaMeHb 

CneukianbHo Ann rpy6oki m tohkom iuhmc^obkm npnpoAHbix v\ 
MCKyccTBeHHbix KaMHeki. 8 nepexoAHbix M3AennM ot rpy6oro 

AO TOHKOrO UJnM(f)OBaHHfl. 




3epHMCTOCTb 


LU T / H a6 

HIT. 


HoMep 3aKa3a 


40 


50 


6 37 17 120 01 4 


80 


50 


6 37 17 121 01 3 


120 


50 


6 37 17 122 01 6 


220 


50 


6 37 17 123 01 0 


320 


50 


6 37 17 124 01 8 


400 


50 


6 37 17 125 01 2 


600 


50 


6 37 17 175 01 7 


800 


50 


6 37 17 176 01 0 



3epHHCTOCTb 

40 

60 

80 



l4npKOHHeBbie UJJ1M(|>OBaJ1bHbie JIMCTbl 

C nepcjjopaukieki m 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha nkinyHKe. 
Mo>kho ncnonb30BaTb c otcocom nbinn m 6e3 Hero. BbicoKaa 
npon3BOAMTenbHOCTb CbeMa Ha oneHb >KecTKnx noBepxHOcrax, 
T3KMX KaK 6ecuBeTHbie naKM (HanpMMep, napKeTHbie) hhm 
MeTann. LUnkicjjOBanbHbiki hmct aha nio6bix pa6oT c HanonbHbiM 
noKpbiTkieM. ycTOMHMBoe KanecTBO ujnncj)OBanbHOki 6yMarn 3a 
cneT npoHHOM 6aKenMTOBOki cba3km c BbicoKOKaHecTBeHHbiM 
noKpbiTkieM M3 ukipKOHkieBoro KopyHAa. 

LUT/H36 

ujt. HoMep 3at<a3a 

35 6 37 17 236 01 0 

35 6 37 17 237 01 0 

35 6 37 17 238 01 0 



LUj1M<t>OBaJ1bHblM HaKOHeHHHK 

Ann npMMeHeHMfl b oco6o y3Knx m 3arny6neHHbix MecT, 
b rocjjpax, na3ax, OTBepcTMax m cKnaAKax. TaK>Ke npki 
M3roTOBneHMM MOAeneki, Ha BbinyKnocrax m ranTenax. 
2 ujt. b ynaKOBKe. 

LUT/H36 

ujt. HoMep 3aKa3a 

2 6 38 06 159 02 3 



BbicoTa 

MM 

7 



3epHHCTOCTb 



AHCKM M3 a6pa3MBHOM UJKypKM AT" HaKOHeHHMKOB 

na/ibu.eBOM 4>opMbi 

C 6bicTpocbeMHbiM KpenneHHeM Ha nkinyHKe, Ha cBA3Ke H3 cMHTeTM- 
HeCKMX CMOH, C BblCOKMM CbeMOM npi/i iunn<j)OBKe, KopyHA. 06nac™ 
npHMeHeHMJi: no AepeBy, MeTanny, naaHbiM uibsm, cTeKnonnacTMKy, 
nnacTMaccaM, naKy, lunaTneBKe m Ko>Ke. 20 ujt. b ynaKOBKe 

LU T /Ha6 

hit. HoMep 3aKa3a 



40 


20 


6 37 17 184 01 2 


60 


20 


6 37 17 185 01 6 


80 


20 


6 37 17 186 01 9 


100 


20 


6 37 17 187 01 3 


120 


20 


6 37 17 188 01 1 


150 


20 


6 37 17 189 01 5 


180 


20 


6 37 17 190 01 7 


220 


20 


6 37 17 191 01 6 


240 


20 


6 37 17 192 01 9 



fii 



HoMep 3ai<a3a 



npo<t>MJieujjiM<|>OBajibHan ocHacTKa 

BknionaeT b ce6a 1 Aep>KaTenb m 6 pa3nkiHHbix npocjwnbHbix 

BCTaBOK: 1 x V-o6pa3HOM cjjopMbi Ann yrnoB 90°, 

1 x TpaneuMeBMAHOM Ann coeAHHeHMM iunyHT-rpe6eHb, 

1 x npjiMbix npocj)MneM, 1 x Bbiny«noM c|>opMbi (6onbiuafl), 

no 1 x BbinyKnoM m BomyTOM <j)opMbi (Manwe), a Taione no 5 ujt. 



6 38 06 183 01 3 



LUjiH<t>OBajibHa» 6yMara A-n* npo<|>MJieujjiM<|>OBajibHOM 

OCHaCTKM 

ripaKTMHecKM Ann Bcex MaTepnanoB, BKmonafl AepeBO, MeTann, 
naKM m nnacTMaccbi. 25 ujt. b ynaKOBKe. 






LU T / H a6 




3epHMCTOCTb 


UJT. 


HoMep 3aKa3a 


80 


25 


6 37 17 217 01 6 


120 


25 


6 37 17 218 01 4 


180 


25 


6 37 17 219 01 8 



A 



LU T / H a6 

LUT. 



Ha6op ujjiM<t>OBajibHbix n jimtok, c nep4>opau,MeM 

LLInMc()OBaHMe c otcocom nbinn. 2 ujt. b ynaKOBKe 



HoMep 3aKa3a 



6 38 06 136 02 9 



HoMep 3aKa3a 
6 37 17 109 03 5 



Ha6op AMCKOB M3 a6pa3MBHOM UJKypKM 

l~lo 10 amckob M3 a6pa3MBHOM UJKypKM, c nepcjjopauMeM, 
c 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha nMnynKe, KopyHA, 
3epHMCTOcTM 60, 80, 120, 180, 240. 



Amckm M3 a6pa3MBHOM UJKypKM, c nep<t>opau,MeM 

LLInMcj)OBaHMe c otcocom nwnM. LLlMpoKa?i o6nacTb npMMeHeHMfl 
npaKTMHecKM Ann nio6bix noBepxHOCTeM. 3epHa M3 KopyHAa 
m cBA3Ka Ha MCKyccTBeHHbix cMonax o6ecneHMBaiOT npM 

UJnM(j)OBaHMM BblCOKMM CbeM. 3epHMCTOCTb OT 36 AO 240. 



3epHMCTOCTb 


LUT/H36 
UJT. 


HoMep 3aKa3a 


36 


5 


6 37 17 107 04 9 


40 


5 


6 37 17 108 04 7 


60 


5 


6 37 17 109 04 1 


80 


5 


6 37 17 11004 3 


100 


5 


6 37 17 111 042 


120 


5 


6 37 17 11204 5 


150 


5 


6 37 17 113 049 


180 


5 


6 37 17 114047 


220 


5 


6 37 17 115 04 1 


240 


5 


6 37 17 116044 


36 


50 


6 37 17 107 01 1 



3 £ 
S u 
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FEIN MultiMaster / MultiTalent 



40 


50 


6 37 17 108 01 9 


60 


50 


6 37 17 109 01 3 


80 


50 


6 37 17 110 01 5 


100 


50 


6 37 17 111 01 4 


120 


50 


6 37 17 112 01 7 


150 


50 


6 37 17 113 01 1 


180 


50 


6 37 17 11401 9 


220 


50 


6 37 17 115 01 3 


240 


50 


6 37 17 11601 6 




0 

MM 
115 




Ha6op TapejibnaTbix wjiM<t>OBajibHbix tcpyroB 

Ana 6bicTporo m SKOHOMMHHoro ninM(|>oBaHMfl noBepxHOcreki 
cpeAHero pa3Mepa, b KOMnneKTe 1 TapenbnaTbiM 
ujnncj)OBanbHbiki Kpyr, 0 115 mm, c nepc^opauMeM. l~lo 2 
ujnncj)OBanbHbix nncra c nepcjjopauMeM, c 6bicTpocbeMHbiM 
KpenneHMeM Ha nnnyHKe; 3epHMCTOCTb 60, 80, 180. 

HoMep 3at<a3a 

6 38 06 195 02 0 

Ha6op AMCKOB M3 a6pa3MBHOM LUKypKM 

l~lo 4 ujnncj)OBanbHbix nncra, 0 115 mm, c nepcjjopaukieki, 
6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha nnnyHKe, opraHMHecKOM 
CBA3KOM Ann BbicoKOM npoM3BOAMTenbHOCTM cbeMa MaTepnana; 
3epHMCTocTb 60, 80, 120, 180. 



HoMep 3aKa3a 



6 37 17 227 01 0 



AMCKM M3 a6pa3MBHOM LUKypKM 

C nepcj)opauneH, 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha nnnyHKe, 
opraHMHecKOM cba3kom Ana bhcokom npon3BOAHTenbHocTM 
CbeMa MaTepnana. 




3epHMCTOCTb 


LU T /Ha6 

HIT. 


HoMep 3aKa3a 


40 


16 


6 37 17 230 02 0 


60 


16 


6 37 17 227 02 0 


80 


16 


6 37 17 228 02 0 


120 


16 


6 37 17 229 01 0 


180 


16 


6 37 17 231 02 0 


240 


16 


6 37 17 232 01 0 



L^MpKOHMeBbie LUJ1M(|>OBaJ1bHbie JIMCTbl 

C nepcj)opauMeM, 0 115 mm, c 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM 
Ha nnnyHKe. Mo>kho Mcnonb30BaTb c otcocom nbinn m 6e3 
Hero. BbicoKa?i npoM3BOAMTenbHocTb CbeMa Ha oneHb >kcctkmx 
noBepxHocTflx, TaKMx KaK 6ecuBeTHbie naKM (HanpMMep, 
napKeTHbie) MnM MeTann. LUnM<t>oBanbHbiM nncr Ann nio6bix 
pa6oT c HanonbHbiM noKpbiTMeM. ycTOMHMBoe KanecTBo 
LunMcj)OBanbHOM 6yMarM 3a cneT npoHHOM 6aKenMTOBOM cba3km 
c BbicoKOKanecTBeHHbiM noKpbiTMeM M3 HMpKOHMeBoro KopyHAa. 
LU T /Ha6 

lut. HoMep 3aKa3a 




3epHMCTOCTb 



40 


12 


6 37 17 233 01 0 


60 


12 


6 37 17 234 01 0 


80 


12 


6 37 17 235 01 0 



KOMflJieKT LLMpKOHMeBblX LUJIM<|>OBaj1 bHblX J1 MCTOB 

l~lo 4 iunMcj)OBanbHbix nMCTa, 3epHMCTocTb 40, 60, 80, 0 1 1 5 mm, 
c nepcj)opauMeM m 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha nnnyHKe. 
BbicoKafl npoM3BOAMTenbHOCTb cbeMa Ha oneHb >kcctkmx 
noBepxHocTflx, TaKMx KaK 6ecuBeTHbie naKM (HanpMMep, 
napKeTHbie) MnM MeTann. LLInM<j)OBanbHbiM nncr Ana nio6bix 
pa6oT c HanonbHbiM noKpbiTMeM. YcTOMHMBoe KanecTBo 
iunM<j)OBanbHOM 6yMarM 3a cneT npoHHOM 6aKenMTOBOM cba3km c 
BbicoKOKanecTBeHHbiM noKpbiTMeM M3 uMpKOHMeBoro KopyHAa. 




HoMep 3aKa3a 



6 37 17 233 02 0 



LUjiM(j)OBa/ibHbiM jimct Ha ocHOBe M3 BcneHeHHoro MaTepna/ia 

Ana nyniuero KanecTBa noBepxHOcren c uenbio 
ycTpaHeHMA uapanMH Ha naKOKpacoHHbix noKpbiTMJix, 
renbKoyTe, aKpMnoBbix m nonMKap6oHaTHbix cTeKnax KaK 
npeABapMTenbHbiM 3Tan nepeA nonnpoBaHMeM c noMOiubio 
nonnpoBOHHoro cpeACTBa FEIN EXTRA. 




LUT/Ha6 



HIT. 


3epHMCTOCTb 


HoMep 3aKa3a 


5 


500 


6 37 17 246 01 0 


5 


1 000 


6 37 17 247 01 0 



LUT/Ha6 

HIT. 

2 



LUT/Ha6 

HIT. 

5 



LUT/Ha6 

HIT. 




HoMep 3aKa3a 



Ha6op BOMJlOHHblX nOJIMpOBaJIbHblX n J1MTOK 

Ana OTAenoHHoro nonnpoBaHMfl MeTann MHecKMx AeTaneM, 
a TaK>Ke Ann nonnpoBKM m HaHeceHMA noBepxHOCTHbix 
scjx^eKTOB Ha KaMeHb m M3AenMA M3 Hero. Mo>kho 
o6pa6aTbiBaTb TaK>Ke noKpbiTMA M3 M-na Gelcoat Ha noAKax 
m KaTepax. 2 hit. b ynaKOBKe. 

rionMpyioHiMe cpeACTBa Ann KOHKpeTHbix MaTepnanoB mo>kho 
npMo6pecTM b cneuManM3MpoBaHHbix Mara3MHax. 

HoMep 3aKa3a 

6 38 06 140 02 7 

Ha6op HacaAOK riojiMpoBajibHbiM 

OeTpoBa?) nonnpoBanbHafl HacaAKa Ann nonnpoBKM nany6 
(renbKoyT), noBepxHocTen M3 xpoMa, HepwaBeiomeki cTann, 
anioMMHMfl, uBeTHbix MeTannoB. 



HoMep 3aKa3a 

6 37 23 032 01 0 

Ha6op HacaAOK nojiMpoBajibHbiM 

0 115 mm, c 6bicTpocbeMHbiM KpenneHMeM Ha nnnyHKe. 
OTnMHHO noAxoAMT Ana nonnpoBKM xpoMMpoBaHHbix 
noBepxHOCTen, HepwaBeiomeki crann m nonMKap6oHaTHbix 
MaTepnanoB, a T3K>Ke nany6 c noKpbiTMeM M3 renbKoyTa, 
Ana nonnpoBKM uapanMH Ha naKOKpacoHHbix noBepxHocrax 
m yAaneHMA uBeTOB no6e>KanocTM Ha BbixnonHbix ycTpoMCTBax. 



HoMep 3aKa3a 



6 37 23 036 01 0 



JleHTa UJjiM(|>OBajibHa^ 

LLI,eTOHHbie HacaAKM Ann hmctkm nany6 MnM hmctkm 

M nonMpOBKM npOTMBOCKOnb3flLUMX nOKpblTMM. 



HoMep 3aKa3a 

6 37 23 031 01 0 

riOJIMpOBOMHOe CpeACTBO 

rionMTypa FEIN EXTRA Ha OKCMAHO-anioMMHMeBOM ocHOBe 
Ana nonnpoBKM noKpbiTMM M3 renbKoyTa m yAaneHMA uapanMH 
c naKOKpacoHHoro noKpbiTMM aBTOMo6MneM. 



HoMep 3aKa3a 
6 37 26 030 01 0 



CerMeHTHbiM ho>k, «BorHyTbi m» 

Ana pe3KM M?irKMx MaTepnanoB, BKmonafl BOMnoK, Ko>Ky, 
CTMponop. 



6 39 03 193 01 8 



HoMep 3aKa3a 
6 39 03 192 01 4 



CerMeHTHbiM ho>k, «BbinyKJibiM» 

Ana pe3KM >KecTKMx MaTepnanoB, BKmonafl nonoBbie 
HacTMnw M3 nnacTMKa, nMHoneyMa, pe3MHbi, KapTOHa, ko>km, 

npOBOnOHHOM CeTKM, TKaHblx/KOBpOBblX nOKpblTMM M Ap. 
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FEIN MultiMaster / MultiTalent 



LUkipkiHa homo 

MM 



Pa3pe3HOM HO>K 

Ana 6bicTpoM m 6e3onacHOM BbieMKM MaTepnanoB, npuMeHaeMbix 
Ann 3aAenKM ctwkob peeHHOM nany6bi. A TaK>Ke aha pa6oTbi b 
Tpy ah o AocTy n h w x MecTax, BKmonafl KaioTHbie HaACTpoMKM, KHexTbi, 
<)>anbiu6opTbi, KunoBbie nnaHKM m KpMBonMHeMHbie noBepxHocTM. 

LUT/H36 

UJT. HoMep 3aKa3a 



3 


1 


6 39 03 200 01 7 


4 


1 


6 39 03 201 01 6 


5 


1 


6 39 03 202 01 9 




OcHacTKa CTaHAapTHa^ 



Ohmcthom 6/IOK 

BpycoK Rhombo aha hmctkm anMa3Horo m h cTpy Me h Ta, 
a TaK>t<e M3 TBepAbix cnnaBOB. 



HoMep 3aKa3a 



6 37 19 007 01 0 



Kpen/ieHMe cro/ia m crojiKa Ape/m 

MAeanbHO noAxoAHT Ann BbinonHeHMA tohhhx Bbipe30B: 
FEIN MultiMaster mo>kho 3aKpenMTb Ha crone m BepcTaKe m 
HaAe>KHO pa6oTaTb c M3AenMeM. Mo>kho 3a>KMMaTb o6bHHbie 

CBepnMHbHbie MaillMHbl C 3a>KMMHOM LLieMKOM AM3M. 43 MM - npM 
3TOM AOCTMTaeTCfl MMnHMMeTpOBafl TOHHOCTb noAaHM 



HoMep 3aKa3a 



9 26 02 083 01 0 



KoMn/ieKT c ycrpoMCTBOM A-n« OTCOca nbi/iM 

2 ujnMc))OBanbHbie nnacTMHbi c nep<J>opauMeM; no 
5 Luni/ic^oBanbHbix hmctob, 3epHMCTocTb 60, 80, 120; 

1 oTcacbiBaraiuHH KonnaK c bhtamkhom Tpy6oki; 1 nepexoAHMKj 

2 BOMnoHHbix ynnoTHeHMfl. Ana MHCTpyMeHTa MultiMaster 
FMm 350 Q. 




HoMep 3aKa3a 



9 26 02 088 01 0 



KOMflJieKT C yCTpOMCTBOM OTCOCa nblJIM 

2 iunMcj)OBanbHbie nnacTMHbi c nepcjjopauMeki; no 5 iunMcj)o- 
BanbHbix hmctob c nepcj)opauMeM, 3epHMCTOCTM 60, 80, 120; 

1 OTcacbiBaraiuMM KonnaK c BbiTfl>KHOM Tpy6oki; 2 HacaAKM 
Ana noAKnKDHeHMfl wnaHroB AMaMeTpoM 27 m 32 mm, a TaK>Ke 

2 nepexoAHMKa Ana noAKnioHeHi/m k 6biTOBbiM nbinecocaM. 
Ana MultiTalent c nkiTaHkieM ot ceTM. 




HoMep 3aKa3a 



9 26 02 081 01 0 



KoMrmeKT c ycrpoMCTBOM A-nfi OTCOca nbixiM 

2 ujnMcj)OBanbHbie nnacTMHbi c nepcf)opauMeM; no 5 iunMcj)o- 
BanbHbix nncTOB c nepcj)opauMeM, 3epHMCTOCTM 60, 80, 120; 

1 OTcacw Baio LUki v\ KonnaK c BbiTfl>KHOM Tpy6oki; 2 HacaAKM 
Ana noAKnraHeHMfl wnaHroB AMaMeTpoM 27 m 32 mm, a TaK>t<e 

2 nepexoAHMKa Ann noAKmoneHMA k 6biTOBbiM nbinecocaM. 
Ann MultiMaster c aKKyMynsTopoM. 




HoMep 3aKa3a 



UJjiaHr-nepexoAHHK 

Ana noAKnraHeHMfl k 6biTOBbiM nbinecocaM pacnpocrpaHeHHbix 
MapoK. floAcoeAMHeHMe k ujnaHry 0 27 mm. 



McnonHeHMe 


HoMep 3aKa3a 


Tohkmm 


3 06 05 110 00 8 


ToncTbiM 


3 06 05 109 00 6 



HoMep 3aKa3a 
9 26 04 129 01 0 



4U 



HoMep 3aKa3a 



EbicTpo3ap^AHoe ycrpoMCTBO ALG 50 

I~Ioaxoamt Ann Bcex nMTMM-MOHHbix aKKyMynaTopoB FEIN. 
BpeMA 3apaAKM ot 35 mhh. 



BbicTpo3apjiAHoe ycrpoMCTBO ALG 30 

5bicrpo3apflAHoe ycTpoMCTBO Ann HMKenb-KaAMMeBbix m 
nMTMeBO-MOHHbix aKKyMynaTopoB FEIN. BpeMA 3apaAKM ot 

25 MMH. 



9 26 04 096 01 0 



HoMep 3at<a3a 



AKKyMyji^Top 

JlMTHeBO-MOHHblM Ha 14,4 B, 4 A-H, C MHAHKaTOpOM ypOBHfl 

3apjw 



9 26 04 164 02 0 



HCTp/MeHTa/lbHbie HeMOA^HHMh 




CncTeMHbiM neMOAaHHMK nycTOM 

rinaCTHKOBblM HeMOAaHHMK C n paKTM H H bl MM BHyTpeHHMMM 

OTAeneHMAMM, 6e3 MaiuMHbi m npMH3Ane>KHocTeM. 
noAxoAMT Ann FMT 250/250 Q 



HoMep 3aKa3a 
3 39 01 144 01 0 



HoMep 3aKa3a 



CncTeMHbiM neMOAaHHMK nycTOM 

l~lnaCTMKOBblM HeMOAaHHMK C npaKTMHHblMM BHyTpeHHMMM 

OTAeneHMAMM, 6e3 MaiuMHbi m npMH3Ane>KHocTeM. 
noAxoAMT Ana FMm 250/250 Q, FMm 350 Q 



3 39 01 131 98 0 



9 26 02 086 01 0 



3 £ 
S u 




riepexoAHMK 

Ana noAKnraHeHMfl 3-neKTpoMHcrpyMeHTOB FEIN. 



HoMep 3aKa3a 



3 13 22 771 00 9 



riacTa Ann pe3annn 

flacTa, npMMeHfleMa?i npM o6pa6oTKe nncroBoro MeTanna. 



HoMep 3aKa3a 
3 21 32 020 12 9 
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CrauMOHapHbie jieHTOHHO-ujjiM<|>OBajibHbie ctshkm 




GRIT - Mapua otiopyflOBaHHfl 

fljifl neHTOMHoro wjiH(t)OBaHHfl ot KOMnaHHH FEIN 



GRIT by FEIN — 3to neHTOHHO-Lunnc()OBanbHbie ctshkm MOAynb- 
hom KOHCTpyKunn, onTi/iMcinbHO aAann/ipoBaHHbie Arm npn- 
MeHeHMA b o6nacTM MeTannoo6pa6oTKM. KpaPme aKOHOMi/iHHaa 
cucTeMa Arm nK)6bix Tpe6oBaHHki n caMbix pa3Hbix cnynaeB 
npuMeHeHM^: ot neHTOHHoro Lunkic|>OBaHkm v\ a-mTkm rpaTa v\ 
AO paAnycHoro m Kpyrnoro wnkic|>OBaHkm. Arm Bcero cneKTpa 
o6pa6oTKM o6biHHOki m Hep>KaBeKDmeM CTann. MomHbie 6a30Bbie 
neHTOHHO-iunnc|)OBanbHbie cTaHKn b coneTaHnn co cneunanbHbi- 
mh HaBecHbiMn MOAyn^MM oxBaTbi BaioT ocHOBHbie cnynan 
npuMeHeHMfl neHTOHHoro Lunnc()OBaHMfl Ha npoMbinineHHbix 
npeAnpuflTMflx v\ b MacTepcKMX. 




>KecTKne KanecTBeHHbie Tpe6oBaHkm k cTaHKaM GRIT TaK>Ke 
pacnpocrpai-mKDTCfl Ha npnHaAne>KHOCTH m, b oco6eHHOCTM, 
iiinnc()OBanbHbie neHTbi. Mbi npnAaeM oco6oe 3HaneHMe 
iiinnc()OBanbHbiM neHTaM npeMnyM-Knacca Arm oSecneneHkm 
BbicoHakiiueM npon3BOAHTenbHOCTM cbeivia v\ yBennneHUfl cpoKa 
cny>K6bi npi/i MeTannoo6pa6oTKe. 3to AenaeT npuMeHeHne 
opurnHanbHbix ninm^OBanbHbix neHT GRIT KpaPme 3kohommh- 
hnm. l~loApo6Hyio nHc()opMai4MKD o CTaHKax GRIT bn HaPiAeTe 
b KaTanore npoAyKUnn GRIT nnn Ha caPiTe www.fein.com. 



PyMHan JieHTOMHO-ujjiH(J)OBajibHafl dp. 218 

MauiMHa GRIT GHB 



Ea30BblM JIGHTOMHblH UJJlM(J)OBaJlbHblH CTp. 220 

CT8H0K GRIT GX flnn MacTepcKMX 

CTaunoHapHbie neHTOHHO-ujnn<|)OBanbHbie CTaHKM aha 
peMecneHHoro npi/iMeHeHi/m m HeSonbiunx cepuPi. 

flonojiHHTenbHbiH MOflynb GRIT GX CTp. 222 

Ann MacTepcKMX 



Ba30BblH JIBHTOMHblH WJlH(J)OBaJlbHblH CTp. 223 

CT8H0K GRIT Gl flnn npOMbimneHHOCTH 

CTaunoHapHbie neHTOHHO-Lunnc|)OBanbHbie craHKki aha 
npoMbiiuneHHoro nprnvieHeHkm m cepuMHoro npon3BOACTBa. 

flonojiHHTenbHbiH MOflynb GRIT Gl CTp. 226 

Ann npOMbimneHHOCTH 



llpoMHe AononHHTenbHbie MOflynn GRIT CTp. 229 
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PyHHafl jieHTOHHO-ujjiM<|>OBajibHa^ MaiuMHa GRIT GHB 








GRIT GHB 15-50 


GRIT GHB 15-50 Inox 






PyHHaa neHTOHHO-iunn<()OBanbHafl MauikiHa Ana rn{ 
ncnonb30BaHi/m Ha MecTax. 


)Koro 


YHMBepcanbHafl pynHaa neHTOHHO-iunncj)OBanbHa?i ManiMHa 
Arm peiueHHA npo6neM Ha MecTax, HAeanbHo iioaxoaht 
Arm o6pa6oTKn BbicoKOKanecTBeHHOM CTanH. 


Grp. 


219 


219 


' 1 


HoMUHanbHafl noTpe6rmeMafl ^ ^ ^ 
MoiuHocTb (kBt) ' ' 


7 °- 


CKopocrb BpameHMfl Ha 
xohoctom xoAy (o6/mhh) 


8 500 


2 500 - 7 900 


i I 
si 


Pa3Mepbi neHTbi (mm) 




50 x 1 000 


50 x 1 000 


I" n 

X 


Bee cornacHO EPTA (Kr) 


5,6 


5,6 
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PyHHafl jieHTOHHO-ujjiM<|>OBajibHa^ MaiuMHa GRIT GHB 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT GHB 15-50 7 903 01 00 23 2 4014586880426 

PyHHaa neHTOHHO-Lunnc()OBanbHafl MaiuMHa aha rn6Koro ncnonb30BaHMfl Ha MecTax. 



MoAenb 




HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MoiuHOdb 


kBt 


1,5 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


8 500 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


50 x 1 000 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


5,6 



B neny bxoamt: 

1 ujnncj)OBanbHafl neHTa, 50 x 1 000 mm (3epHO 36) 
CBeAeHMA o npnHaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 219 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



13 



PK 



GRIT GHB 15-50 Inox 



4014586880457 



7 903 02 00 23 2 

yHMBepcanbHa^ pynHaa neHTOHHO-Lunnc[)OBanbHafl MaiuMHa Arm peweHkm npo6neM Ha Mecrax, MAeanbHO noAXOAUT aha o6pa6oTKM 
BbicoKOKanecTBeHHOM CTann. 

B ueHy bxoamt 



13 



HoMMHanbHafl noTpe6naeMafl MoiuHOdb 


kBt 


1,5 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


2 500 - 7 900 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


50 x 1 000 


Bee cornacHo EPTA 


Kr 


5,6 



1 Luriki(t>oBanbHafl neHTa, 50 x 1 000 mm (3epHo 36) 
CBeAeHkm o npi/maAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 219 



;rit< 



3epHklCTOCTb 



3M™ Cubitron™ II 

ripeuM3MOHHafl iunMcj)OBanbHa?i neHTa c KepaMkinecKMM 
3epHOM rapaHTkipyeT BbicoHaMiuyra npon3BOAHTenbHOCTb 
cbeMa m cTOMKOCTb. PaBHOMepHoe KepaMMHecKoe 3epHo 
o6ecneHMBaeT yHMKanbHoe nyBCTBO pe3a b npouecce pe3aHkm. 
KaK pe3ynbTaT — ninki<J>OBaHkie c oxn a>K Ae h m e m 6e3 ubctob 
no6e>KanocTM m noBbiujeHHoe KanecTBo noBepxHocTM. 
50 x 1 000 mm 

LU T / H a6 

HIT. 



^-ul SJJ^ A6pa3MBbi R 

tSm -nyHLuafl H3 nMetoLunxcfl Ha pbiHKe LunM(|)OBanbHbix neHT, 
' oTnMHaeTca AnwTenbHbiM cpoKOM cnyx<6bi m BbicoKOM 

^^^Q§£f npon3BOAHTenbHOCTbKD, a Taione no3Bon?ieT 3HannTenbHO 

^cSjI.-^ coKpaTHTb BpeMA o6pa6oTKM. PeKOMeHAyeTca npe>KAe Bcero 

■ ■- Ana o6pa6oTKH Hep>KaBeKDi±i,i/ix h BbicoKonernpoBaHHbix cranes. 

._. Hpe3BbiHaMHO Tfl>Kena?i nonn3({)i/ipHafl TKaHb, opraHkinecKafl 

MB CBfl3Ka C KOpyHAOM HHpKOHHfl. AononHHTenbHblM nOKpblBHOM 

^^H^^^B cnoM Ana oxna>KAeHM5i bo BpeM* ninkic|)OBaHkm. 
50 x 1 000 mm 

LUT/H36 

3epHMCTOCTb hit. HoMep 3aKa3a 



36 



10 



6 99 03 137 00 0 



36 


10 


6 99 03 126 00 0 


60 


10 


6 99 03 138 00 0 


60 


10 


6 99 03 127 00 0 


80 


10 


6 99 03 139 00 0 


80 


10 


6 99 03 128 00 0 


120 


10 


6 99 03 140 00 0 



A6pa3MBbi Z 

yHMBepcanbHaa neHTa Ana Lunn<|)OBaHM}q m chatm*! 3ayceHueB npM 
o6pa6oTKe CTanM m uBeTHbix MeTannoB, OTBenaiOLuafl caMbiM 
>KecTKMM Tpe6oBaHMflM. Pa3pa6oTaHa b coTpyAHMHecTBe c npaKTM- 

KyiOLUMMM npO(|)eCCMOHanaMM, OTnklHaeTCfl BblCOKOM CTOMKOCTbK) m 
npOM3BOAHTenbHOCTblO, a T3K>Ke SKOHOMklHHOCTbK) npMMeHeHMfl. 

M3roTOBneHa M3 Hpe3BbNaMHo Tiq>KenoM nonn3c|)MpHOM TKaHM 

M OpraHMHeCKOM CBA3KM C KOpyHAOM UMpKOHMfl. 

50 x 1 000 mm 




M 



aTepnaTbie Jien 





LU T / H a6 




3epHMCTOCTb 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


36 


10 


6 99 03 130 00 0 


60 


10 


6 99 03 131 00 0 


80 


10 


6 99 03 132 00 0 


120 


10 


6 99 03 133 00 0 




JleHTa M3 HeTKaHoro ncnoTHa 

rioAxoAflT Ana crna>KMBaHMfl nerKkix Aec(>eKTOB m 
o6ecneHMBaioT MAeanbHoe KanecTBo noBepxHocTM. Aonrun 
cpoK cny>n6bi rapaHTkipyeT pa6oTy 6e3 AononHHTenbHbix 
3a T pa T . Ann craHKOB GRIT GX 75, GXC, Gl 75, Gl 1 50, GIC. 
Mo>kho ncnonb30BaTb Ana MOKporo nini/i<|>OBaHi/ifl. 
50 x 1 000 mm 



A6pa3MBbi A 

MenK03epHMCTbie ninki<J>oBanbHbie neHTbi Ann to h koto 
ujnncj)OBaHMfl MeTannoB m (Jwhi/ihihom o6pa6oTKM. 
ripeBocxoAHoe KanecTBo noBepxHocTM. Tawenafl 
xnonnaTo6yMa>KHafl TKaHb, opraHkinecKaa CBA3Ka c KopyHAOM. 
50 x 1 000 mm 






LUT/H36 




3epHMCTOCTb 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


OC060 TOHK. 


3 


6 99 03 144 00 0 


cpeAH. 


3 


6 99 03 143 00 0 


rpy6. 


3 


6 99 03 142 00 0 




AonojiHMTe/ibHbie 


npMHaA-ne>KHocTM GRIT GHB 





LUT/H36 




3epHMCTOCTb 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


220 


10 


6 99 03 134 00 0 


320 


10 


6 99 03 135 00 0 


420 


10 


6 99 03 136 00 0 



HoMep 3aKa3a 



LUiiM(|>OBajibHa^ craHULMfi GRIT GHBD 

npocrafl nepeHanaAKa GHB Ha crauki o h ap h oe neHTOHHoe 
Hinncj)OBaHne. 



9 90 01 012 00 0 
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5a30BblM JlCHTOHHblM UJJ1MC|>OBaJ1bHblM CTaHOK GRIT GX /\Jlf\ MaCTepCKMX 



► BbicoKafl npon3BOAHTenbHOCTb cbeivia m omnnHbiM KI~IA. 

► BbicoKaa peHTa6enbHOCTb 6naroAap« 3kohommm Ha 
cneunanbHOM o6opyAOBaHnn. 

► rionHafl 3KcnnyaTai4MOHHafl roTOBHOCTb Aa>Ke 6e3 HaBecHbix 
MOAynePi. 




GRIT GX 75 GRIT GX 75 2H 





ripoM3BOAHTenbHbiki neHTOHHO-ujnn<()OBanbHbiki CTaHOK, c bo3- 
Mo>KHocTbK5 MOAynbHoro paoui/ipeHkm, Ann MenKOTOBapHoro 
npon3BOACTBa m Manbix cepkiki 


ripOM3BOAMTenbHblki neHTOHHO-UJnkl<j)OBanbHblki CTaHOK, c 

B03M0>KH0CTbKD MOAynbHoro paaui/ipeHHfl, Ann MenKOTOBap- 
Horo npon3BOACTBa h Manwx cepkiki, nAeaneH Ana o6pa6oTKM 
nernpoBaHHbix craned 


Grp. 


221 


221 




HoMkiHanbHaa noTpe6naeMafl 
MomHocTb (kBt) 


3 




1,5/2 


' i 
» i 

S i- 


CKopocTb BpameHMA Ha 
xohoctom xoAy (o6/mhh) 


3 000 


1 500/3 000 


i I 

si 


Pa3Mepbi neHTbi (mm) 


75 x 2 000 




75 x 2 000 


I" « 

X 


Bee (ki-) 


75 


75 
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5a30BblM JlCHTOHHblM UJJ1MC|>OBaJ1bHblM CTaHOK GRIT GX /\Jlf\ MaCTepCKMX 



MoAenb HoMep 3aKa3a EAN PK 

GRIT GX 75 7 901 31 00 40 3 4014586872018 

l~lpOM3BOAHTenbHblM neHTOHHO-lUnM(|)OBanbHblM CTaHOK, C B03MO>KHOCTbtO MOAynbHOrO paCLUkipeHMfl, AHfl MenKOTOBapHoro 

npon3BOACTBa m Manbix cepukl 

B neny bxoamt: 

1 CEE-ujTeKep (16 A), 1 Lunn<t>OBanbHafl neHTa, 75 x 2 000 mm 
(3epHo 36 R) 

CBeAeHMfl o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha CTp. 230 




HoMkiHanbHaa noTpeGnaeMaa MOiuHOCTb 


kBt 


3 


CKopocTb BpameHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


3 000 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


75 x 2 000 


Bee 


Kr 


75 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT GX 75 2H 7 901 32 00 40 3 401 4586872063 

l~lpon3BOAHTenbHbiM neHTOHHO-iunM(|)OBanbHbiM CTaHOK, c B03MO>KHOCTbto MOAynbHoro pacwi/ipeHi/m, aha MenKOTOBapHoro 
n pon3BO ACTBa m Manbix cepuki, MAeaneH Ana o6pa6oTKM nernpoBaHHbix craned 



13 




HoMMHanbHayi noTpeGnaeMaa MOiuHOCTb 


kBt 


1,5/2 


CKopocTb BpameHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


1 500/3 000 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


75 x 2 000 


Bee 


Kr 


75 



B ueHy bxoamt: 

1 CEE-ujTeKep (16 A), 1 Luni/icf>OBanbHafl neHTa, 75 x 2 000 mm 
(3epHO 36 R) 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHocTflx cm. Ha crp. 230 
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AonojiHMTejibHbiM MOA/iib GRIT GX A-nfl MacrepcKMx 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT GXE 7 901 05 00 40 3 401 4586857879 

CBepx3(|>(|>eKTi/iBHbiM ctcIhok Arm CHATMfl 3aycei-meB Arm MenKOTOBapHoro npon3BOACTBa m Manbix cepuPi 

B uieHy bxoaht: 

1 CEE-ujTeKep (16 A) 



13 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl MomHOCTb 


kBt 2,2 


CKopocTb BpameHUA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 1 500 


Pa3Mep MHCTpyMeHTa MaKc. 0 x LUkipkma 


mm 250 x 60 


Bee 


Kr 32 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT GXC 7 901 23 00 44 3 4014586871936 13 

MoAynb Arm Kpyrnoro Lunkic|)OBai-ikm aha nonynei-ikm npeBOCXOAHbix noBepxHOCTeM Tpy6 v\ BanoB M3 MeTanna v\ nernpoBaHHOM CTann 




HoMMHanbHayi noTpe6rmeMafl MOiuHOCTb 


kBt 


0,18 


Tpy6bi ao 0 


MM 


10-100 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


75 x 2 000 


Bee 


Kf 


48 



B ueHy bxoamt: 

1 HanpaBnflKDiuafl petiKa, HennoH, 1 HanpaBrmiomafl petiKa, 
naTyHb, 1 CEE-ujTeKep (1 6 A) 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 230 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT GXW 7 901 24 00 44 3 4014586873145 

CMa30HHO-oxna>KAaiomMM MOAynb Arm npoc|>ecckioi-ianbi-ioro MOKporo Lunnc^OBaHMfl 



13 




HoMMHanbHafl noTpe6rmeMafl MOiuHOCTb 


kBt 


0,12 


Bee 


Kr 


8,6 



B neny bxoamt: 

1 n CMa30HHO-oxna>KAaK)iueM SMynbCkiki (1 :30) 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 230 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT GXR 9 90 01 001 00 1 401 4586871 974 

MoAynb Arm Lunnc()OBKM 3aKpyrneHMM npn noAroHOHHOM Lunncj)OBaHMM Tpy6, npoc[)MneM v\ nucTOBbix 3aroTOBOK 



13 




Tpy6bi ao 0 


MM 


16-75 


Pa3Mepbi npo<|>MneM/nnocKonkicTOBoro 
Maiepnana MaKc. 


MM 


75x75 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


75 x 2 250 


Bee 


Kr 


54 



B ueHy bxoamt: 

1 KOHTaKTHblH pOflMK AJ"lfl 0 42,4 MM, 1 KOHTaKTHbIM pOflMK 

0 48,3 mm, 1 ujnMcj)OBanbHafl neHTa 75 x 2250 mm (K 36 R). 
CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha CTp. 230 
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5a30BblM JlCHTOHHblM UJJ1MC|>OBaJ1bHblM CTaHOK GRIT Gl A-H* npOMblliJJieHHOCTM 



sa FEIN: 



► l~lpocTafl m yAo6Hafl TexHonorkm pa6oTbi. 

► MaKCMManbHafl Harpy30HHaa cnoco6HOCTb, Hanpmviep, 
npn AnnTenbHOM npoMbiiuneHHOM npuMeHeHMM. 

► BblCOKafl SKOHOMMHHOCTb M 3KCnnyaTai4klOHHafl HaAe>KHOCTb 

6naroAapfl bncokom molmhoctm ABkiraTerm v\ npoHHoPi 

KOHCTpyKUMM. 

► Bboa b 3KcnnyaTai4MKD 6e3 cneunanncTa-sneKTpuKa. 




o 

H 

tC 

BblCOKOnpOM3- 
BOAHTenbHblM 
neHTOHHO- 

wnm^OBanb- 

HblM CTaHOK, 
C B03MO>K- 
HOCTbK) 

MOAynbHoro 

paCLUMpeHMfl, 

Ana npo- 
MbnuneHHoro 
m cepMMHoro 

npOM3BOACTBa 



H 

s 

BblCOKOnpOM3- 
BOAHTenbHblM 
neHTOHHO- 

Lunnc|)OBanb- 

HblM CTaHOK, 
C B03MO>K- 
HOCTbKD 

MOAynbHoro 

paCLUMpeHMfl, 

Ana npo- 
MbnuneHHoro 
m cepMMHoro 

npOM3BOACTBa, 

MAeaneH Ana 
o6pa6oTKM 
nernpoBaHHbix 
CTanen 



H 



H 

tC 

{J 



Manora6apnTHbiPi npon3- 
BOAHTenbHbiki neHTOHHO- 
iunncj)OBanbHbiki craHOK Arm 
yHMBepcanbHOki o6pa6oTKM 
Manwx 3aroTOBOK 



H 

tC 

o 

BblCOKOnpOM3- 
BOAHTenbHblM 
neHTOHHO- 

iiinMcj)OBanb- 

HblM CTaHOK, 
C B03MO>K- 
HOCTbK) 

MOAynbHoro 
pacLUkipeHMfl, 
Ana npo- 
MbnuneHHoro 
m cepMMHoro 

npOM3BOACTBa 



H 

tC 

BblCOKOnpOM3- 
BOAHTenbHblM 
neHTOHHO- 

Lunm^OBanb- 

HblM CTaHOK, 
C B03MO>K- 
HOCTbKD 

MOAynbHoro 

paCLUMpeHMfl, 

Ana npo- 
MbnuneHHoro 
m cepMMHoro 

npOM3BOACTBa, 

MAeaneH Ana 
o6pa6oTKM 
nernpoBaHHbix 
CTanen 



H 

s 

BblCOKOnpOM3- 
BOAHTenbHblM 

Lunnc|)o- 

BanbHblM 

CTaHOK Ann 
Bcero Kpyra 

CTaHAapTHblX 

Ha3HaneHMM 



O 
H 
ec 

BblCOKOnpOM3- 
BOAHTenbHblM 

LunM(t)OBanb- 

HblM CTaHOK 

Ana CTaHAapT- 
Hbix LLinM- 
cj)OBanbHbix 
pa6oT npM 
o6pa6oTKe 

3arOTOBOK 
6onbLUOM 
lilHpHHbl. 



CTp. 


224 


224 


224 


224 


224 


225 


225 


225 


' I 


HoMMHanbHa?! noTpe6naeMafl 
MomHocTb (kBt) 


4 


2,6-3,1 


1,5 


1,5 


4 


2,6-3,1 


4 


4 


7 °- 


CKopocTb BpameHMA Ha 
xonocTOM xoAy (o6/mhh) 


3 000 


1 500/3 000 


3 000 


3 000 


1 500/3 000 






i g 
si 


Pa3Mepbi neHTbi (mm) 


75 x 2 000 


75 x 2 000 


100x 1 000 


100x 1 000 


150x2 000 


150x2 000 


75 x 2 000 


150x2 000 


X 


Bee (Kr) 


65 


65 




82 


82 


74 


93 
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5a30BblM JlCHTOHHblM UJJ1MC|>OBaJ1bHblM CT3.HOK GRIT Gl A-H* npOMblliJJieHHOCTM 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT Gl 75 7 902 01 00 40 3 401 458685891 3 1 3 

BbicoKonpon3BOAHTenbHbiM neHTOHHO-Lunnc|)OBanbHbiM CTaHOK, c B03MO>KHOCTbto MOAynbHoro pacLunpeHMfl, aha npoMbiiuneHHoro 
m cepuMHoro npon3BOACTBa 

B neny bxoaht: 

1 CEE-ujTeKep (16 A), 1 Lunn<t>OBanbHafl neHTa, 75 x 2 000 mm 
(3epHo 36 R) 



HoMMHanbHafl noTpeGnaeMaa MOiuHOCTb 


kBt 


4 


CKopocTb BpameHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


3 000 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


75 x 2 000 


Bee 


Kr 


65 



CBeAeHkm o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha CTp. 230 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT Gl 75 2H 



7 902 02 00 40 3 



4014586858944 



13 



BbicoKonpon3BOAHTenbHbiM neHTOHHO-Lunnc|)OBanbHbiM CTaHOK, c B03MO>KHOCTbto MOAynbHoro pacLunpeHMfl, aha npoMbiLuneHHoro 
m cepuMHoro npon3BOACTBa, MAeaneH aha o6pa6oTKM nernpoBaHHbix craned 

B ueHy bxoamt: 

1 CEE-ujTeKep (16 A), 1 Luni/ic|>OBanbHafl neHTa, 75 x 2 000 mm 
(3epHO 36 R) 



HoMkiHanbHafl noTpe6naeMafl MOiuHOCTb 


kBt 


2,6-3,1 


CKopocTb BpameHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


1 500/3 000 


Pa3Mepbi neHTbi 


mm 


75 x 2 000 


Bee 


Kr 


65 



CBeAeHkm o npi/iHaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 230 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT Gl 100 EF 7 902 03 00 23 2 4014586858951 

Manora6apnTHbiM npon3BOAHTenbHbiM neHTOHHO-Lunnc^oBanbHbiM CTaHOK aha yHMBepcanbHOM o6pa6oTKM Manbix 3aroTOBOK 

CBeAeHMA o npi/iHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 230 




HoMMHanbHafl noTpe6nfleMafl MOiuHOCTb 


kBt 


1,5 


HanpaweHkie 


B 


1x230 


CKopocTb BpaiueHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


3 000 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


100x1 000 



13 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT Gl 100 7 902 03 00 40 3 4014586858975 

Manora6apnTHbiM npon3BOAHTenbHbiM neHTOHHO-Lunnc()OBanbHbiM CTaHOK aha yHMBepcanbHOM o6pa6oTKM Manwx 3aroTOBOK 

B ueHy bxoamt: 

1 ujnMc))OBanbHafl neHTa, 1 00 x 1 000 mm (3epHo 60 Z) 
CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 230 




HoMMHanbHayi noTpeGnaeMaa MOiuHOCTb 


kBt 


1,5 


Hanpfl>KeHMe/ Tun TOKa npM 50 l~u 


B(3~) 


3x400 


HanpaweHkie/ Tun TOKa npn 60 l~u 


B(3~) 


3x440 


06opoTbi xonocToro xoAa npM 50 l~u 


o6/mmh 


3 000 


06opoTbi xonocToro xoAa npM 60 Vu, 


o6/mmh 


3 450 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


100x 1 000 



13 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT Gl 1 50 7 902 04 00 40 3 401 4586858999 1 3 

BbicoKonpon3BOAHTenbHbiki neHTOHHO-iunMC^OBanbHbiM CTaHOK, c B03MO>KHOCTbto MOAynbHoro paciiinpeHMfl, Arm npoMbiiuneHHoro 
m cepuMHoro npon3BOACTBa 

B ueHy bxoamt: 



HoMMHanbHafl noTpeGnaeMaa MOiuHOCTb 


kBt 


4 


CKopocTb BpameHMA Ha xonocTOM xoAy 


o6/mmh 


3 000 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


150x2 000 


Bee 


Kr 


82 



1 CEE-ujTeKep (16 A), 1 ujnncj)OBanbHafl neHTa, 150 x 2 000 mm 
(3epHO 36 R) 

CBeAeHkm o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 230 



224 



5a30BblM JlCHTOHHblM UJJ1MC|>OBaJ1bHblM CT3.HOK GRIT Gl A-H* npOMblliJJieHHOCTM 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT Gl 150 2H 



7 902 05 00 40 3 



4014586859019 



13 



BbicoKonpon3BOAHTenbHbiM neHTOHHO-Lunnc|)OBanbHbiM CTaHOK, c B03MO>KHOCTbto MOAynbHoro pacLunpeHMfl, aha npoMbiiuneHHoro 
m cepuMHoro npon3BOACTBa, MAeaneH aha o6pa6oTKM nernpoBaHHbix craned 

B ueHy bxoamt: 

1 CEE-ujTeKep (16 A), 1 Luni/ic|>OBanbHafl neHTa, 150 x 2 000 mm 
(3epHO 36 R) 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 230 



HoMkiHanbHaa noTpeGnaeMaa MOiuHOCTb 


kBt 


2,6-3,1 


CKopocTb BpameHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


1 500/3 000 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


150x2 000 


Bee 


Kr 


82 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT GIS 75 7 902 29 50 44 3 401 45868781 26 

BbicoKonpon3BOAHTenbHbiM Lunnc|)OBanbHbiM CTaHOK Arm Bcero Kpyra CTaHAapTHbix Ha3HaHeHMM 



13 



V 



HoMMHanbHayi noTpeGnaeMaa MOiuHOCTb 


kBt 


4 


HanpaweHkie/ Tun TOKa npw 50 l~u 


B(3~) 


3x400 


Hanpfl>KeHMe/ Tun TOKa npw 60 l~u 


B(3~) 


3x440 


06opoTbi xonocToro xoAa npn 50 l~u 


o6/mmh 


3 000 


06opoTbi xonocToro xoAa npi/i 60 l~u 


o6/mmh 


3 450 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


75 x 2 000 


Bee 


Kr 


74 



B ueHy bxoamt: 

1 CEE-ujTeKep (16 A), 1 Lunm^OBanbHaa neHTa, 75 x 2 000 mm 
(3epHO 36 R) 

CBeAeHMA o npkmaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 230 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT GIS 150 



7 902 30 50 44 3 



4014586878225 



13 



BbicoKonpon3BOAHTenbHbiM Lunnc|)OBanbHbiM CTaHOK aha CTaHAapTHbix Lunnc()OBanbHbix pa6oT npn o6pa6oTKe 3aroTOBOK 

6oflbLUOM LUkipklHbl. 




HoMMHanbHafl noTpeGnaeMaa MOiuHOCTb 


kBt 


4 


HanpaweHkie/ Tun TOKa npn 50 l~u 


B(3~) 


3x400 


HanpaweHkie/ Tun TOKa npn 60 l~u 


B(3~) 


3x440 


06opoTbi xonocToro xoAa npn 50 l~u 


o6/mmh 


3 000 


06opoTbi xonocToro xoAa npn 60 l~u 


o6/mmh 


3 450 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


150 x2 000 


Bee 


Kr 


93 



B ueHy bxoamt: 

1 CEE-ujTeKep (16 A), 1 Luni/icf>OBanbHafl neHTa, 150 x 2 000 mm 
(3epHO 36 R) 

CBeAeHMA o npi/maAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 230 



225 



AonOJIHMTeilbHblM MOA/ilb GRIT Gl A-nfl npOMblUIJieHHOCTM 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRITGIE 7 902 07 00 40 3 4014586859057 

CBepx3(|)c()eKTMBHbiM ctcIhok aha CHflTMfl 3ayceHueB aha npoMbiiuneHHoro cepuMHoro npon3BOACTBa 

B neny bxoaht: 

1 CEE-ujTeKep (16 A) 




HoMMHanbHafl noTpeGnaeMaa MOiuHOCTb 


kBt 


1,5/2,0 


CKopocTb BpameHMA Ha xohoctom xoAy 


o6/mmh 


1 500/3 000 


Pa3Mep MHCTpyMeHTa MaKC. 0 x wi/ipnHa 


MM 


250x60/120 


Bee 


Kr 


34 



CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 230 



13 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRITGIC 7 902 1200443 

Kpyrnoujnnc()OBanbHbiM MOAynb aha cepuMHoro npoMbiiuneHHoro wni/i(|>OBaHkm 




HoMMHanbHafl noTpe6njieMafl MOiuHOCTb 


kBt 


0,18 


Tpy6bi ao 0 


MM 


10-130 


rioAana 


m/mmh 


0-2 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


75/150x2 000 


Bee 


Kf 


65 



4014586867656 



B u,eny bxoaht: 

1 HanpaBn?iKDiuafl peMKa, HetinoH, 1 HanpaBnaiomafl peMKa, 
naTyHb, 1 CEE-ujTeKep (1 6 A) 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 230 



13 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GIMS 75 7 902 1 3 00 40 3 401 4586872599 

l~lepeABM>KHafl xoAOBaa Hacrb aha 3(|>(|>eKTi/iBHbix Lunnc|)OBanbHbix pa6oT «Ha Mecre» Ha nony 

CBeAeHMA o npi/iHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 230 



13 




HoMkiHanbHafl noTpe6nfleMafl MOiuHOCTb 


kBt 


4 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


75 x 2 000 


Bee 


Kr 


100 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GIMS 1 50 7 902 1 4 00 40 3 401 4586872643 

l~lepeABM>KHafl xoAOBaa nacTb aha 3(|>(|>eKTkiBHbix Lunnc|)OBanbHbix pa6oT «Ha MecTe» Ha nony 

CBeAeHMA o npi/maAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 230 



13 




HoMMHanbHafl noTpeGnaeMaa MOiuHOCTb 


kBt 


4 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


150x2 000 


Bee 


Kr 


110 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT GILS 



7 902 15 00 40 3 



4014586875019 



13 



rinocKOiunMc|)OBanbHbiM craHOK aha KanecTBeHHoro aBTOMaTM3npoBaHHoro npoAonbHoro wnkic|>OBaHkm Tpy6 KBaApaTHoro ceneHi/m, 
npoc|>kineM m nucTOBoro MaTepnana. 

B ueHy bxoaht: 

1 CEE-ujTeKep (16 A), 1 Luni/i<J>OBanbHafl neHTa, 150 x 2 000 mm 
(3epHO 120 R) 

CBeAeHkm o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 230 



HoMMHanbHayi noTpe6njieMafl MOiuHOCTb 


kBt 


2,6 - 3,1 


Pa3Mepbi npoc|)MneM/nnocKonMCTOBoro 
MaTepMana MaKc 


MM 


100x100 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


150x2 000 


Bee 


Kr 


189 



226 



AonOJIHMTeilbHblM MOA/ilb GRIT Gl A-nfl npOMblUIJieHHOCTM 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GIMS 75 2H 7 902 1 6 00 40 3 401 458687861 4 

l~lepeABki>KHafl xoAOBaa nacTb aha 3(|>(|>eKTi/iBHbix Lunnc|)OBanbHbix pa6oT «Ha MecTe» Ha nony 

CBeAeHMA o npi/iHaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 230 



13 




HoMi/manbHafl noTpe6nfleMaa MOiuHOCTb 


kBt 


2,6 - 3,1 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


75 x 2 000 


Bee 


Kr 


103 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GIMS 150 2H 7 902 17 00 40 3 4014586878621 

riepeABki>KHafl xoAOBaa nacTb aha acfx^eKTMBHbix Lunnc|)OBanbHbix pa6oT «Ha MecTe» Ha nony 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 230 



13 




HoMkiHanbHafl noTpe6nfleMaa MOiuHOCTb 


kBt 


2,6 - 3,1 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


150x2 000 


Bee 


Kr 


114 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GIMS 75-6 7 902 1 8 00 40 3 401 4586878645 

riepeABki>KHafl xoAOBaa nacTb aha 3(|x|>eKTkiBHbix Lunnc|)OBanbHbix pa6oT «Ha MecTe» Ha nony 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 230 



13 




HoMMHanbHafl noTpeGnaeMaa MOiuHOCTb 


kBt 


6 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


75 x 2 000 


Bee 


Kr 


121 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
13 



GIMS 1 50-6 7 902 1 9 00 40 3 401 4586878683 

riepeABki>KHafl xoAOBaa nacTb aha 3(|x|>eKTkiBHbix Lunnc|)OBanbHbix pa6oT «Ha MecTe» Ha nony 

CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 230 




HoMMHanbHafl noTpeGnaeMaa MOiuHOCTb 


kBt 


6 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


150x2 000 


Bee 


Kr 


131 



= £ cz 
cq 3 « 



Hi 



227 



AonOJIHMTeilbHblM MOA/ilb GRIT Gl A-nfl npOMblUIJieHHOCTM 



MoAenb HoMep 3aKa3a EAN PK 

GRIT GIL 7 902 28 00 40 3 4014586871608 T3 

MoAynb nnocKoro wnkic|>OBai-ikm aha npeBoexoAHoro npoAonbHoro wni/i(|>OBai-ikm 4-x rpaHHbix Tpy6, npoc|>kineM m nnocKnx 

3arOTOBOK 

CBeAeHMA o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha CTp. 230 




HoMkmanbHafl noTpeGnaeMafl MOiuHOCTb 


kBt 


0,18 


Pa3Mepbi npo4>nneM/nnocKonncTOBoro 
Maiepnana MaKC. 


MM 


100x100 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


150x2 000 


Bee 




64 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT GILS 



7 902 31 00 40 3 



4014586871615 



13 



rinocKOiunM(|)OBanbHbiM craHOK aha KanecTBeHHoro aBTOMaTM3npoBaHHoro npoAonbHoro Lunnc()OBaHMfl Tpy6 KBaApaTHoro ceneHMfl, 
npoc()MneM m nucTOBoro MaTepnana. 

B ueHy bxoaht: 

1 CEE-ujTeKep (16 A), 1 Luni/ic|>OBanbHafl neHTa, 150 x 2 000 mm 
(3epHO 120 R) 




HoMMHanbHafl noTpeGnaeMafl MOiuHOCTb 


kBt 


2,6 - 3,1 


Pa3Mepbi npoc|)MneM/nnocKonMCTOBoro 
MaTepnana MaKC. 


MM 


100x100 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


150 x2 000 


Bee 




206 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT GIB 

OneHb CTa6nnbHoe ocHOBaHne CTaHKa 

Bee 



9 90 01 003 00 0 



Kr 17 



4014586859064 



CBeAeHi/m o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha CTp. 230 



13 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT GIBE 9 90 01 004 00 0 

OneHb CTa6nnbHoe ocHOBaHne CTaHKa co BCTpoeHHbiM abomhum otcocom 



HoMkiHanbHaa noTpe6nfleMafl MOiuHOCTb 


kBt 


0,35 


Bee 


Kr 


55 



4014586859071 



CBeAeHMA o npi/iHaAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 230 



13 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



GRIT GIR 



9 90 01 007 00 1 



4014586878263 



MoAynb aha Lunnc()OBKM 3aKpyrneHMM npi/i noAroHOHHOM Lunnc^OBaHnn Tpy6, npoc|>kinei/i m nucTOBbix 3aroTOBOK b cepuMHOM 

npOM3BOACTBe 

B ueHy bxoamt: 

1 KOHTaKTHbiM ponMK Ana 0 42,4 mm, 1 nbinec6opHMK, 
1 ujnMc))OBanbHafl neHTa, 1 50 x 2 250 mm (3epHo 36 R) 



m 



Tpy6w ao 0 


MM 


20-150 


Pa3Mepbi npocj)MneM/ 
nnocKonncTOBoro MaTepnana MaKC. 


MM 


120x150 


Pa3Mepbi neHTbi 


MM 


150x 2 250 


Bee 




109 



CBeAeHMA o npi/maAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 230 



13 



228 



AonOJIHMTeilbHblM MOA/ilb GRIT Gl A-nfl npOMblUIJieHHOCTM 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
13 



GRIT GIXBE 9 90 01 009 00 0 

BcTpoeHHbiM aneKTpoABuraTenb aha 3(|>(|>eKTi/iBHoro OTCoca 




3cj)(j)eKTMBHa?l MOlUHOCTb 


Bt 


370 


Make. pa3pe>KeHne 


M6ap 


2,65 


Pa3Mepbi AxLUxB 


MM 


305 x 575 x 700 


Bee 


Kr 


58 



4014586859125 



CBeAeHi/m o npi/iHaAne>KHocTflx cm. Ha crp. 230 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
13 



GRIT GIXS 9 90 01 002 00 0 

ycTOMHMBafl onopa M3 hmctobom CTann c nopoiuKOBbiM noKpbiTneM 



4014586858340 




Pa3Mepbi AxLUxB 


MM 


304x 356x769 


Bee 


Kr 


18 



. Ha crp. 230 




CrauMOHapHbie jieHTOHHO-ujjiM<|>OBajibHbie ctshkm 




A6pa3MBbi R 

Jlyniuafl M3 MMeioiuMxcfl Ha pbiHKe iunM(|>OBanbHbix neHT, omMHaeTCfl 

AHMTenbHblM CpOKOM Cny>t<6bl M BblCOKOM npOM3BOAMTenbHOCTbK), 

a TaKwe no3BonaeT 3HaHMTenbHO coKpaTMTb BpeMA o6pa6oTKM. 
PeKOMeHAyeTCfl npe>KAe Bcero Ann o6pa6oTKM HepwaBeioiuMx m 
BbicoKonernpoBaHHbix craneM. Hpe3BbinaMH0 Tflwenaa nonM3(|>MpHafl 
TKaHb, opraHMHecKafl CBA3Ka c KopyHAOM umpkohmjr. AononHMTenb- 

HblM nOKpblBHOM CHOM AHfl OXna>KAeHMfl BO BpeMfl LUnH(|)OBaHMfl. 

75 x 2 000 mm 



3epHMCTOCTb 


LU T / H a6 

HIT. 


HoNiep 3aKa3a 


24 


10 


6 99 03 000 00 0 


36 


10 


6 99 03 002 00 0 


40 


10 


6 99 03 004 00 0 


60 


10 


6 99 03 007 00 0 


80 


10 


6 99 03 009 00 0 


120 


10 


6 99 03 013 00 0 



A6pa3MBbi R 

JlyHiuafl M3 MMeKDiuMxcfl Ha pbiHKe Lurm(|>oBanbHbix neHT, oirmHaeTCfl 

AHMTenbHblM CpOKOM CHy>K6bl M BblCOKOM npOkBBOAHTenbHOCTblO, 

a TaK>Ke no3BonaeT 3HaHMTenbH0 coKpaTMTb BpeMA o6pa6oTKM. 
PeKOMeHAyeTCfl npe>KAe Bcero aha o6pa6oTKM HepwaBeioiuMx m 
BbicoKonernpoBaHHbix craneM. Hpe3BbHaMH0 Tflwenaa nonn3c|)MpHafl 
TKaHb, opraHMHecKafl CBA3Ka c KopyHAOM umpkohmjr. AononHMTenb- 

HblM nOKpblBHOM CHOM AHfl OXna>KAeHMfl BO BpeMfl LUnH(|)OBaHMfl. 

75 x 2 250 mm 

LU T / H a6 

wt. HoNiep 3aKa3a 




3epHHCTOCTb 

36 



10 



6 99 03 020 00 0 



A6pa3MBbi R 

Jlyniuafl M3 MMeioiuMxcfl Ha pbiHKe iunM(|>0BanbHbix neHT, OTHMHaeTCfl 

AHMTenbHblM CpOKOM CHy>K6bl M BblCOKOM npOM3BOAMTenbHOCTblO, 

a TaK>Ke no3BonfleT 3HaHMTenbH0 coKpaTMTb BpeMfl o6pa6oTKM. 
PeKOMeHAyeTCfl npe>KAe Bcero aha o6pa6oTKM HepwaBeioiuMx m 
BbicoKonerMpoBaHHbix craneM. Hpe3BbinaMH0 Tflwenaa nonM3c|)MpHafl 
TKaHb, opraHMHecKafl CBA3Ka c KopyHAOM umpkohmjr. AononHMTenb- 

HblM nOKpblBHOM CHOM AHfl OXHa>KAeHMfl BO BpeMfl LUnM(|)OBaHMfl. 

75 x 2 300 mm 

LU T / H a6 

wt. HoNiep 3aKa3a 




3epHHCTOCTb 

36 



10 



6 99 03 122 00 0 



A6pa3MBbi R 

Jlyniuafl M3 MMeioiuMxcfl Ha pbiHKe iunM(|)OBanbHbix neHT, oTriMHaeTcs 

AHMTenbHblM CpOKOM CHy>K6bl M BblCOKOM npOM3BOAMTenbHOCTblO, 

a TaK>Ke no3BonaeT 3HaHMTenbH0 coKpaTMTb BpeMfl o6pa6oTKM. 
PeKOMeHAyeTca npe>KAe Bcero aha o6pa6oTKM HepwaBeioiuMx m 
BbicoKonerMpoBaHHbix craneM. Hpe3BbinaMH0 Tflwenaa nonM3c|)MpHafl 
TKaHb, opraHMHecKafl CBA3Ka c KopyHAOM umpkohmjr. AononHMTenb- 

HblM nOKpblBHOM CHOM AHfl OXHa>KAeHMfl BO BpeMfl LUnM(|)OBaHMfl. 

150x2 000 mm 

LU T /Ha6 

ujt. HoMep 3aKa3a 




3epHMCTOCTb 



24 


10 


6 99 03 039 00 0 


36 


10 


6 99 03 040 00 0 


40 


10 


6 99 03 042 00 0 


60 


10 


6 99 03 044 00 0 


80 


10 


6 99 03 046 00 0 


120 


10 


6 99 03 048 00 0 




3epHMCTOCTb 

36 



A6pa3MBbi R 

Jlyniuafl M3 MMeioiuMxcyi Ha pbiHKe iunM<|>OBanbHbix neHT, OTHMnaeTCfl 

AHMTenbHblM CpOKOM Oiy>K6bl M BblCOKOM npOM3BOAMTenbHOCTblO, 

a TaK>Ke no3BonjieT 3HaHMTenbHO coKpaTMTb BpeMA o6pa6oTKM. 
PeKOMeHAyeTCfl npe>KAe Bcero Arm o6pa6oTKM HepwaBeioiuMx m 
BbicoKonerMpoBaHHbix craneM. Hpe3BbinaMHO TJiwenafl nonM3(|>MpHafl 
TKaHb, opraHMHecKafl CBA3Ka c KopyHAOM umpkohma. AononHMTenb- 

HblM nOKpblBHOM CHOM AHfl OXna>KAeHMfl BO BpeMfl LUnMC|)OBaHMJR. 

150x2 250 mm 

LU T / H a6 

wt. HoMep 3aKa3a 




3epHMCTOCTb 



A6pa3MBbi R 

JlyHLuafl M3 MMeioiuMxcfl Ha pbiHKe iunM(|)OBanbHbix neHT, oTHMnaeTCfl 

AflMTenbHblM CpOKOM Oiy>K6bl M BblCOKOM npOM3BOAMTenbHOCTblO, 

a TaK>Ke no3BonfleT 3HanMTenbH0 coKpaTMTb BpeMfl o6pa6oTKM. 
PeKOMeHAyeTCfl npe>KAe Bcero Ana o6pa6oTKM HepwaBeioiuMx m 
BbicoKonerMpoBaHHbix craneM. Hpe3BbinaMH0 Tflwenaa nonM3c|)MpHafl 
TKaHb, opraHMHecKafl CB*t3Ka c KopyHAOM umpkohma. AononHMTenb- 

HblM nOKpblBHOM CHOM AHfl OXHa>KAeHMfl BO BpeMfl LUnM(|)OBaHMJR. 

150x2 400 mm 

LU T / H a6 

wt. HoMep 3aKa3a 



36 



10 



6 99 03 111 00 0 



A6pa3MBbi Z 

YHMBepcanbHafl neHTa aha iunM(|>0BaHMfl m chatma 3ayceHueB npM 
o6pa6oTKe crann m uBeTHbix MeTannoB, oTBenaioiuafl caMbiM >kcctkmm 
Tpe6oBaHMAM. Pa3pa6oTaHa b coTpyAHMHecTBe c npaKTMKyioiuMMM 
npo<|»eccMOHanaMM, oTHMnaeTCfl bhcokom cTOMKOCTbio m 

npOM3BOAMTenbHOCTblO, a T3K>Ke 3KOHOMMHHOCTblO npMMeHeHMfl. 

M3roTOBneHa M3 Hpe3BbinaMH0 Tfl>KenoM nonM3<|»MpHOM TKaHM m 

OpraHMHeCKOM CBJR3KM C KOpyHAOM UMpKOHMJR. 

75 x 2 000 mm 




3epHklCTOCTb 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


36 


10 


6 99 03 003 00 0 


40 


10 


6 99 03 005 00 0 


60 


10 


6 99 03 008 00 0 


80 


10 


6 99 03 010 00 0 


120 


10 


6 99 03 014 00 0 




3epHHCTOCTb 

36 



A6pa3MBbi Z 

YHMBepcanbHafl neHTa Arm iunM(|)OBaHMfl m chjrtmjr 3ayceHueB npM 
o6pa6oTKe crann m UBeTHbix MeTannoB, OTBenaioiuafl caMbiM >kcctkmm 
Tpe6oBaHMflM. Pa3pa6oTaHa b coTpyAHMHecTBe c npaKTMKyioiuMMM 
npo4»eccMOHanaMM, OTHMnaeTCJi bhcokom CTOMKOCTbio m 

npOM3BOAMTenbHOCTblO, a T3K>Ke SKOHOMMHHOCTblO npMMeHeHMfl. 

M3roTOBneHa M3 Hpe3BbinaMHO T?i>KenoM nonM3(|)MpHOM TKaHM m 

OpraHMHeCKOM CBfl3KM C KOpyHAOM UMpKOHMfl. 

75 x 2 250 mm 

LUT/H36 

iiri\ HoMep 3aKa3a 

10 6 99 03 021 00 0 

A6pa3MBbi Z 

YHMBepcanbHas neHTa aha iunM(|)OBaHMfl m chatma 3ayceHueB npM 
o6pa6oTKe crann m UBeTHbix MeTannoB, OTBenaioiuafl caMbiM >kcctkmm 
Tpe6oBaHMflM. Pa3pa6oTaHa b coTpyAHMHecTBe c npaKTMKyioiuMMM 
npoc|)eccMOHanaMM, OTnMHaeTCJi bhcokom CTOMKOCTbio m 

npOM3BOAMTenbHOCTblO, a T3K>Ke SKOHOMMHHOCTblO npMMeHeHMfl. 

M3roTOBneHa M3 Hpe3BbinaMHO T?i>KenoM nonM3(|)MpHOM TKaHM m 

OpraHMHeCKOM CBfl3KM C KOpyHAOM UMpKOHMfl. 

100x 1 000 MM 

LUT/H36 

iiri\ HoMep 3aKa3a 

10 6 99 03 034 00 0 

10 6 99 03 035 00 0 

10 6 99 03 036 00 0 

10 6 99 03 037 00 0 

10 6 99 03 038 00 0 

A6pa3MBbi Z 

YHMBepcanbHafl neHTa Ana iunM(|)OBaHMfl m chatma 3ayceHueB npM 
o6pa6oTKe CTanM m UBeTHbix MeTannoB, OTBenaioiuafl caMbiM >kcctkmm 
Tpe6oBaHMAM. Pa3pa6oTaHa b coTpyAHMHecTBe c npaKTMKyioiuMMM 
npoc|)eccMOHanaMM, OTnMHaeTCJi bhcokom CTOMKOCTbio m 

npOM3BOAMTenbHOCTblO, a T3K>Ke SKOHOMMHHOCTblO npMMeHeHMJR. 

M3roTOBneHa M3 Hpe3BbinaMHO T?i>KenoM nonM3(|)MpHOM TKaHM m 

OpraHMHeCKOM CBfl3KM C KOpyHAOM UMpKOHMfl. 

150x2 000 mm 

LUT/H36 

3epHMCTOCTb urr^ HoMep 3aKa3a 

36 10 6 99 03 041 00 0 





40 



10 



6 99 03 043 00 0 



60 



10 



6 99 03 045 00 0 



80 



10 



6 99 03 047 00 0 



10 



6 99 03 053 00 0 



120 



10 



6 99 03 049 00 0 



230 



CrauMOHapHbie jieHTOHHO-ujjiM<|>OBajibHbie ctshkm 




3epHklCTOCTb 



36 



3epHHCTOCTb 

36 



A6pa3MBbi Z 

YHMBepcanbHafl neHTa aha wnM(|>0BaHMfl m chatma 3ayceHueB npM 
o6pa6oTKe cranM m uBembix MeTannoB, oTBenaioiuafl caMbiM wcctkmm 
Tpe6oBaHMAM. Pa3pa6oTaHa b coTpyAHMHecTBe c npaKTMKyioiuMMM 
npo4»eccMOHanaMM, OTHMHaeTca bhcokom CTOMKOCTbio m npoM3BOAM- 

TenbHOCTbKD, a TaK>Ke SKOHOMMHHOCTbK) npMMeHeHMfl. M3roTOBneHa 
M3 Hpe3BblHaMHO TflWenOM nonH3(|)MpHOM TKaHM M OpraHMHeCKOM 



CBA3KM C KOpyHAOM UMpKOHMfl. 

150x2 250 mm 

LU T / H a6 

HIT. 



HoMep 3aKa3a 



10 



6 99 03 054 00 0 



A6pa3MBbi Z 

YHMBepcanbHafl neHTa aha Lunnc|)OBaHMfl m chjrtmjr 3ayceHueB npM 
o6pa6oTKe CTanM m uBeTHbix MeTannoB, OTBeHaiomafl caMbiM wcctkmm 
Tpe6oBaHMAM. Pa3pa6oTaHa b coTpyAHMHecTBe c npaKTMKyioiuMMM 
npo4»eccMOHanaMM, omMHaeTCfl bhcokom CTOMKOCTbio m npon3BOAn- 

TenbHOCTbKD, a TaK>Ke 3KOHOMMHHOCTbK) npMMeHeHMfl. M3roTOBneHa 
M3 Hpe3BblHaMHO Tfl>KenOM nOnM3c|)MpHOM TKaHM M OpraHMHeCKOM 
CBA3KM C KOpyHAOM UMpKOHMfl. 

150x2 400 mm 




LUT/H36 
HIT. 

10 



HoMep 3at<a3a 
6 99 03 112 00 0 




A6pa3MBbi A 

MenK03epHi/icTbie ninM(|>OBanbHbie neHTbi aha to h koto 
Luni/ic|>oBaHi/m MeTannoB m c|)MHMniHOM o6pa6oTKM. 
ripeBOcxoAHoe KanecTBO noBepxHOCTM. Tawenafl 
xnonnaTo6yMa>KHafl TKaHb, opraHMHecKaa CBA3Ka c KOpyHAOM. 
75 x 2 000 mm 





LU T / H a6 




3epHMCTOCTb 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


220 


10 


6 99 03 017 00 0 


320 


10 


6 99 03 018 00 0 


400 


10 


6 99 03 019 00 0 



A6pa3MBbi A 

MenK03epHi/icTbie ujnM<))OBanbHbie neHTbi Ana to h koto 
Luni/ict>oBaHi/m MeTannoB m c|>mhmluhom o6pa6oTKM. 
ripeBOcxoAHoe KanecTBo noBepxHOCTM. Tawenafl 
xnonnaTo6yMa>KHafl TKaHb, opraHMnecKaa CBA3Ka c KopyHAOM. 
150x 2 000 mm 








LUjiH<t>oBajibHa» onopa M3 HepwaBeioLueM era/in 

GX 75 


HoMep 3aKa3a 




6 99 02 338 00 0 


LUT/H36 
HIT. 


Tpa(|>MTHoe noKpbiTMe 

Mcnonb3yeTc?i b KanecTBe a<onb3flLueM ochobh npn nnocKOM 

HinH(|)OBaHMM. 

HoMep 3aKa3a 


5 


3 90 00 000 00 1 


LUT/H36 
HIT. 


LLLmtok Aifl r/ia3 

rinacTMHa M3 aKpmiOBoro CTeKna Ann 3amMTbi 
ot pa3neTaioHiMxcfl MCKp 

HoMep 3aKa3a 


3 


3 90 00 000 00 4 



ribiJiec6opHMK 

Arm ranieHMfl MCKp, MeTannMnecKaa KpuniKa aha 
noAKniOHeHMfl ninaHra, nnacTMacca, 6oKOBbie pyHKM, 
eMKOCTb ok. 20 n. 



HoMep 3aKa3a 



6 99 02 343 00 0 



3a>KMMHa;i ry6i<a M3 JiernpoBaHHOM era/in 

CMeHHan, Ana o6pa6oTKM BbicoKOKanecTBeHHOM 
CTanM b TkicKax. 



HoMep 3aKa3a 



6 99 02 004 00 0 



ynop npoAOibHoro xoAa 

A^nHa 1000 mm, 6eccryneHHaTafl perynkipoBKa, npocTOM 

MOHTa>K 





3epHMCTOCTb 


LUT/H36 
HIT. 


HoMep 3aKa3a 


220 


10 


6 99 03 050 00 0 


320 


10 


6 99 03 051 00 0 


400 


10 


6 99 03 052 00 0 







JleHTa M3 HeTKaHoro no/iOTHa 

rioAxoAflT Ann crna>KMBaHM?i nerKMx AecJjeKTOB m 
o6ecneHMBaioT MAeanbHoe KanecTBO noBepxHOCTM. AonrMM 
cpoK cny>K6bi rapaHTupyeT pa6oTy 6e3 AononHMTenbHbix 
3 a T paT. A™ CTaHKOB GRIT GX 75, GXC, Gl 75, Gl 150, GIC. 

Mo>KHO MCnonb30BaTb ADA MOKporO HinM<|)OBaHMfl. 

75 x 2 000 mm 






LU T / H a6 




3epHMCTOCTb 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


OC060 TOHK. 


3 


6 99 03 121 01 0 


cpeAH. 


3 


6 99 03 119 01 0 


rpy6. 


3 


6 99 03 117 01 0 



JleHTa M3 HeTKaHoro no/iOTHa 

rioAxoAflT Ana crna>KMBaHMfl nerKMx AecJjeKTOB m 
o6ecneHMBaioT nAeanbHoe KanecTBo noBepxHOCTM. AonrMM 
cpoK cny>K6w rapaHTupyeT pa6oTy 6e3 AononHMTenbHbix 
3a T paT. A/ifl CTaHKOB GRIT GX 75, GXC, Gl 75, Gl 150, GIC. 
Mo>kho Mcnonb30BaTb Ana MOKporo HinM<t>oBaHM?i. 
150 x 2 000 mm 






LUT/H36 




3epHMCTOCTb 


HIT. 


HoMep 3aKa3a 


OC060 TOHK. 


3 


6 99 03 120 01 0 


cpeAH. 


3 


6 99 03 118 01 0 


rpy6. 


3 


6 99 03 116 01 0 



HoMep 3aKa3a 
6 99 02 001 00 0 



DOE 



KOHTaKTHbIM pOJIMK 

BbicoKafl cTOMKocTb, HM3Koe conpoTMBneHMe KaneHMio 
6naroAap?i BbicoKOKanecTBeHHbiM HiapMKonoAHiMnHMKaM, 
npocTOTa 3aMeHbi 



0 




MM 


HoMep 3aKa3a 


16,0 


6 99 02 020 00 0 


17,0 


6 99 02 021 00 0 


17,2 


6 99 02 022 00 0 


18,0 


6 99 02 023 00 0 


19,0 


6 99 02 024 00 0 


20,0 


6 99 02 025 00 0 


21,0 


6 99 02 026 00 0 


21,3 


6 99 02 027 00 0 


22,0 


6 99 02 028 00 0 


22,2 


6 99 02 029 00 0 


22,5 


6 99 02 030 00 0 


23,0 


6 99 02 031 00 0 


23,1 


6 99 02 032 00 0 


24,0 


6 99 02 033 00 0 


24,5 


6 99 02 034 00 0 


25,0 


6 99 02 035 00 0 


25,4 


6 99 02 036 00 0 


25,9 


6 99 02 037 00 0 


26,0 


6 99 02 038 00 0 


26,4 


6 99 02 039 00 0 


26,9 


6 99 02 040 00 0 


27,0 


6 99 02 041 00 0 


28,0 


6 99 02 042 00 0 



= £ cz 
ro 3 « 
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28,6 




6 99 02 043 00 0 


28,8 




6 99 02 044 00 0 


29,0 




6 99 02 045 00 0 


30,0 




6 99 02 046 00 0 


31,7 




6 99 02 047 00 0 


32,0 




6 99 02 048 00 0 


33,0 




6 99 02 049 00 0 


33,7 




6 99 02 050 00 0 


34,0 




6 99 02 051 00 0 


35,0 




6 99 02 052 00 0 


36,0 




6 99 02 053 00 0 


37,5 




6 99 02 054 00 0 


38,0 




6 99 02 055 00 0 


38,1 




6 99 02 056 00 0 


38,3 




6 99 02 057 00 0 


40,0 




6 99 02 058 00 0 


41,0 




6 99 02 059 00 0 


41,2 




6 99 02 060 00 0 


42,0 




6 99 02 061 00 0 


42,4 




6 99 02 062 00 0 


42,6 




6 99 02 063 00 0 


43,0 




6 99 02 064 00 0 


43,3 




6 99 02 065 00 0 


44,0 




6 99 02 066 00 0 


44,5 




6 99 02 067 00 0 


45,0 




6 99 02 068 00 0 


46,0 




6 99 02 069 00 0 


48,0 




6 99 02 070 00 0 


48,3 




6 99 02 071 00 0 


49,0 




6 99 02 072 00 0 


50,0 




6 99 02 073 00 0 


50,8 




6 99 02 074 00 0 


51,0 




6 99 02 075 00 0 


53,0 




6 99 02 076 00 0 


53,7 




6 99 02 077 00 0 


54,0 




6 99 02 078 00 0 


55,0 




6 99 02 079 00 0 


57,0 




6 99 02 080 00 0 


58,0 




6 99 02 081 00 0 


59,0 




6 99 02 082 00 0 


60,0 




6 99 02 083 00 0 


60,3 




6 99 02 084 00 0 


63,0 




6 99 02 085 00 0 


63,5 




6 99 02 086 00 0 


65,0 




6 99 02 087 00 0 


67,0 




6 99 02 088 00 0 


69,0 




6 99 02 089 00 0 


70,0 




6 99 02 090 00 0 


73,0 




6 99 02 091 00 0 


75,0 




6 99 02 092 00 0 


76,0 




6 99 02 093 00 0 


76,1 




6 99 02 094 00 0 


76,2 




6 99 02 095 00 0 


80,0 




6 99 02 096 00 0 


82,5 




6 99 02 097 00 0 


88,9 




6 99 02 098 00 0 


90,0 




6 99 02 099 00 0 




LMhtok A"" rjias GU75/GR/GXR (3 hit.) 


HoNiep 3aKa3a 






3 90 00 000 00 7 




Boaihom 6anoK 

M3 nnacTMaccbi, Ana raweHkm kicKp, 

BMeCTMMOCTb OK. 1 5 fl 


C 6oKOBblMM pyHKaMM, 


HoNiep 3aKa3a 






3 90 00 000 38 5 



riepexoAHHK 

Heo6xoAMM Ana noAroHKM GXR-MOAyrm k neHTOHHo- 
Luriki(t>oBanbHOMy craHKy M3 nMHeMKM Gl 



HoMep 3at<a3a 
6 99 02 186 00 0 



ripMHaA-newHOCTM k craHtcaM Gl 



ripM3MaTMHecKan HanpaejiflioiMafl Ha6op 

0 10-130 MM 



HoMep 3at<a3a 



6 99 02 179 60 0 



ripM3MaTMHecKa^ HanpaB/miomafl Ha6op 

0 1 0-1 60 MM 

KOM6klHkipyK)TCfl Apyr C ApyrOM B 3aBI/ICklMOCTkl OT Hy>KHOM 
AHMHbl Tpy6bl 



MaKC. AnMHa Tpy6w 

MM 



HoMep 3at<a3a 



1 000 


6 99 02 180 60 0 


1 500 


6 99 02 181 60 0 



HanpaB/ijqiOLMajq penKa, jiaTyHb 

Arm cyxoM iuhmc^obkm m rpy6bix noBepxHocTen 




HoMep 3at<a3a 



3 90 00 000 49 6 




HanpaB-rmiomaji peMtca, hcmjioh 

Arm BbicoKOHMCTbix noBepxHOCTeki 



HoMep 3at<a3a 
3 90 00 000 49 7 



llepexoAHMK 

Heo6xoAMM Arm noAroHKM GXC-MOAyrm k neHTOHHO- 
ujnncj)OBanbHOMy craHKy M3 ni/meMKi/i Gl 



HoMep 3aKa3a 



6 99 02 187 00 0 



LUjiH<t>OBajibHan onopa M3 HepwaeeioiMeM era/in 

GXE 



HoMep 3aKa3a 



6 99 02 344 00 0 



ripoBO/iOHHajq mcrna 

0 250 X 60 MM, C BblCOKOM npOHHOCTbK) npOBOHOKM Arm 

oco6eHHo 3KOHOMMHHoro npnMeHeHi<m, Kpene>KHoe OTBepcTue 

0 51 MM. 

ripoBonoKa ToniMMHOM 0,2 mm Ana TOHKocreHHbix Tpy6 m 
npo<()Mneki. ripoBonoKa TonmHHOM 0,35 mm Arm yHMBepcanbHoro 
npMMeHeHMfl. ripoBonoKa TonmHHOM 0,5 mm Arm ToncrocTeHHbix 
Tpy6 m npoc()Mneki m 3<()<|)eKTMBHoro yAaneHMfl 3ayceHu,eB. 
McnoriHeHMe M3 CTariM 




ToniuMHa npoBonoKM 




MM 


HoMep 3aKa3a 


0,20 


6 99 02 006 00 0 


0,35 


6 99 02 007 00 0 


0,50 


6 99 02 008 00 0 
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ToniuMHa 

MM 



npoBOJiOHHaa meTKa 

0 250 X 60 MM, C BblCOKOM npOHHOCTbKD npOBOflOKM ADA 

oco6eHHo 3KOHOMMHHoro npwMeHeHmi, Kpene>KHoe OTBepcTwe 

0 51 MM. 

ripoBonoKa ToniMMHOM 0,2 mm aha TOHKocreHHbix Tpy6 w 
npo4»nneki. ripoBonoKa tohlumhom 0,35 mm Ana ym-iBepcanbHoro 
npMMeHeHMfl. ripoBonoKa TomnMHOM 0,5 mm aha ToncTocTeHHbix 
Tpy6 m npoc()Mneki m 3<|)<t)eKTMBHoro yAaneHmq 3ayceHu,eB. 
McnonHeHMe M3 BbicoKOKanecTBeHHOM crann 
npoBonoKM 



0,20 


6 99 02 009 00 0 


0,35 


6 99 02 010 00 0 



LLLmtok Aifl r/ia3 

rinacTMHa M3 aKpi/inoBoro CTeKna Ann 3amkTbi ot 
LLlT/Ha6 pa3neTaKDiunxcfl MCKp 

hit. HoMep 3aKa3a 



3 90 00 000 00 4 



OKHOCTM GRIT GXW 

LUjiM<t>OBajibHa»/ oxjia>KAaiomaji 3Myjibcn*i 

KoHueHTpaT, 10 n, nponopuMM cMeujMBaHmq 1 : 30, aha 
nonyneHMfl 300 n totobom CMa30HHO-oxna>KAaioineM >kmakoctm. 



fpa<()MTHoe noKpbiTMe 



HoMep 3aKa3a 



3 90 00 000 05 6 



Ejiok Ana ckocob m o6pa6oTKM ceapHbix lubob 

GI/GIS 150 



HoMep 3aKa3a 



6 99 02 000 15 1 



LUjiH<t>OBajibHan onopa M3 HepwaeeioiMeM crasm 

GI/GIS 150 



HoMep 3at<a3a 



6 99 02 000 14 9 



LLLmtok Aifl ma3 



HoMep 3aKa3a 



3 90 00 000 18 4 



HoMep 3aKa3a 



6 99 02 100 00 0 



>no/iHMTejibHbie npMHaA-ne>KHOCTM GRIT GX 
LLIjiaHr 

rn6KMki, Arm OTBOAa crpy>KKki, 0 90 mm, AnMHa 1 m, cTanb, 

BblCOKafl TepMOCTOMKOCTb. 

HoMep 3aKa3a 

3 90 00 000 00 2 



HaT*i>KHa;i JieHTa 

A^ KpenneHMA rn6Koro wnaHra. 



HoMep 3aKa3a 



3 90 00 000 00 3 



HoMep 3aKa3a 
6 99 02 000 00 0 



HoMep 3at<a3a 



ribiJiec6opHMK 

Ann rawem/m MCKp, MeTannkiHecKaa KpbiujKa Ann 
noAKnioHeHkifl ujnaHra, nnacTMacca, 6oKOBbie pynKK, 
eMKocrb ok. 20 n. 



OTcacbiBaioiuee ycrpoMCTBO 

GXS 



6 99 02 000 14 7 



MHaAJie>KHOCTM 



GRITGI75/GI75 2I- 



LU T / H a6 

HIT. 


rpa<(>MTHoe noKpbiTMe 

Mcnonb3yeTCfl b KanecTBe a<onb3flmeki ochobw npi/i nnocKOM 

UJnHC|)OBaHMM. 

HoMep 3aKa3a 


5 


3 90 00 000 00 1 




LMhtok A"" rjias GU75/GR/GXR (3 hit.) 


HoMep 3aKa3a 




3 90 00 000 00 7 




Ejiok Ann ckocob m o6pa6oTKM CBapHbix lubob 

GI/GIS 75 


HoMep 3aKa3a 




6 99 02 000 15 0 




LUjiM<t>OBajibHa^ onopa M3 HepwaBeiomeM era/in 

GI/GIS 75 


HoMep 3aKa3a 




6 99 02 000 14 8 



riOBOpOTHblM LUapHHp GIT MOA//IA GIL 

Ana aAanTauMM pa6oneki 3ohw k CTecHeHHbiM ycnoBi/mM, 
6eccTyneHHaTbiki noBopoT ao 90°. 



HoMep 3aKa3a 



6 99 02 176 00 0 



MHaA-ne>KHOCTM GRIT GIR 



out 



KOHTaKTHbIM pOJlMK 

BbicoKafl cTOMKOCTb, HM3Koe conpoTkiBnei-ii/ie KaneHMio 
6naroAapfl BbicoKOKanecTBeHHbiM ujapkKonoAiuMnHMKaM, 
npocTOTa 3aMeHbi 



20,0 


6 99 02 101 00 0 


22,0 


6 99 02 102 00 0 


25,0 


6 99 02 103 00 0 


25,4 


6 99 02 104 00 0 


26,9 


6 99 02 105 00 0 


28,0 


6 99 02 106 00 0 


30,0 


6 99 02 107 00 0 


32,0 


6 99 02 108 00 0 


33,7 


6 99 02 109 00 0 


35,0 


6 99 02 110 00 0 


38,0 


6 99 02 111 00 0 


38,1 


6 99 02 112 00 0 


38,3 


6 99 02 113 00 0 


40,0 


6 99 02 114 00 0 


42,4 


6 99 02 115 00 0 


44,5 


6 99 02 116 00 0 


48,3 


6 99 02 117 00 0 


50,0 


6 99 02 118 00 0 


50,8 


6 99 02 119 00 0 


60,0 


6 99 02 120 00 0 


60,3 


6 99 02 121 00 0 


63,5 


6 99 02 122 00 0 


69,0 


6 99 02 123 00 0 


76,1 


6 99 02 124 00 0 


76,2 


6 99 02 125 00 0 


84,0 


6 99 02 126 00 0 


88,9 


6 99 02 127 00 0 


101,6 


6 99 02 128 00 0 


104,0 


6 99 02 129 00 0 


108,0 


6 99 02 130 00 0 


114,3 


6 99 02 131 00 0 


133,0 


6 99 02 132 00 0 


139,7 


6 99 02 133 00 0 


168,3 


6 99 02 134 00 0 


193,7 


6 99 02 000 18 7 



CrauMOHapHbie jieHTOHHO-ujjiM<|>OBajibHbie ctshkm 



HoMep 3aKa3a 
6 99 02 187 00 0 



HoMep 3aKa3a 
3 90 00 000 18 4 



riepexoAHMK 

Heo6xoAMM Arm noAroHKM GXC-MOAyrm k neHTOHHo- 
Lunm^oBanbHOMy cTaHKy M3 nkiHeMKM Gl 



LLLmtok A-n* r/ia3 



A^CK A-n« UIJlM<|>OBaHMfl ckocob GIG 

Ann TOHHoro ujnMc))OBaHmq ckocob, npocroki MOHTa>K. 



HoMep 3at<a3a 



6 99 02 175 00 0 



OTCOCHbiM naTp/6oK 

Ann 3cj)<j)eKTMBHoro yAaneHMA nbinn, noAK/ifOHaeToi k onopHOM 
CTOMKe GRIT GIBE c cmctcmom abomhoto nbineyAaneHMfl. 



HoMep 3aKa3a 



6 99 02 182 00 0 



npoBOJiOHHaa meTKa 

0 250 X 60 MM, C BblCOKOM npOHHOCTbKD npOBO/lOKM AHfl OCo6eHHO 

3KOHOMMHHoro npMMeHeHMfl, Kpene>KHoe OTBepcme 0 51 mm. 

ripOBOHOKa TO/1LLLMHOM 0,2 MM AHJR TO H KOCTe H H blX Tpy6 M 

npo4>M/ieM. llpoBo/ioKa to/illlmhom 0,35 mm Ann yHMBepca/ibHoro 
npMMeHeHMfl. llpoBo/ioKa to/illlmhom 0,5 mm aha TO/icrocreHHbix 
Tpy6 m npoc|)MneM m 3cj)cj)eKTMBHoro yAa/ieHMA 3ayceHLieB. 
McnonHeHkie M3 cra/iM 




ToniuMHa npoBonoKM 




MM 


HoMep 3aKa3a 


0,20 


6 99 02 006 00 0 


0,35 


6 99 02 007 00 0 


0,50 


6 99 02 008 00 0 



ripoBOJiOHHafl meTKa 

0 250 X 60 MM, C BblCOKOM npOHHOCTbK) npOBO/lOKM Ann oco6eHHo 

3KOHOMMHHoro npMMeHeHMfl, Kpene>KHoe OTBepcme 0 51 mm. 

l~lpOBOnOKa TO/1LLLMHOM 0,2 MM Ann TO H KOCTe H H blX Tpy6 M 

npocj)MneM. llpoBo/ioKa to/ilumhom 0,35 mm Ann yHMBepca/ibHoro 
npMMeHeHMA. llpoBo/ioKa to/ilumhom 0,5 mm Ann ToncTocreHHbix 
Tpy6 m npocj)M/ieM m 3cj)cj)eKTMBHoro yAa/ieHM* 3ayceHLieB. 
Mcno/iHeHMe M3 BbicoKOKanecTBeHHOM cra/iM 




TonnLMHa 

MM 



npoBonoKM 



HoMep 3aKa3a 



0,20 




6 99 02 009 00 0 


0,35 




6 99 02 010 00 0 




LMhtok a"" r/ias GU75/GR/GXR (3 


HIT.) 


HoMep 3aKa3a 






3 90 00 000 00 7 




KacceTHbie <|>MJibTpbi 

{Ann GRIT GIBE) 




HoMep 3aKa3a 






3 90 00 000 97 6 



ripM3MaTMHecKa^ HanpaBJi^iouva^ Ha6op 

(0 10-160 mm) 

KOM6MHMpyK)TCfl Apyr C ApyrOM B 3aBMCMMOCTM OT Hy>KHOM 
AHMHbl Tpy6bl 



MaKc. A/iMHa Tpy6bi 




MM 


HoMep 3aKa3a 


1 000 


6 99 02 180 60 0 


1 500 


6 99 02 181 60 0 



yCTpOMCTBO All OHMCTKM Tpy6 

Ann coxpaHeHMA pa6onero MecTa b HMCTOTe m cyxocTM. 
Oxna>KAaK)mafl >KMAKOCTb c/iMBaeToi c Tpy6u, He Liapanafl ee. 
I~Ioaxoamt Ann Tpy6 AMaMeTpoM 10—130 mm. JlerKMM MOHTa>K 
Ha cTaHOK GRIT GIC. 




HoMep 3aKa3a 



6 99 02 000 14 6 



CBepjIMJIbHbIM KOHA/KTOp 

Ann ycTaHOBKM Ha neHTOHHo-LunMcj)OBanbHbie ct3hkm Gl 75 
m Gl 75 2H cepMM, cneAyKJULMx 3a 1034026. KpenHTca b 

AOnO/IHMTe/lbHblX pe3b60BblX OTBepCTMflX. 



HoMep 3aKa3a 



3 90 00 004 55 4 




HanpaB/ijqioLLLajq peMKa, jiaTyHb 

Ann cyxoM luhmcIjobkm m rpy6bix noBepxHocTen 



HoMep 3aKa3a 
3 90 00 000 49 6 




HanpaB-rmiomaji peMKa, hcmjioh 

Ann BbicoKOHMCTbix noBepxHOCTeM 



HoMep 3aKa3a 



3 90 00 000 49 7 



LUiiM(|>OBajibHa^/ ox/ia>KAaioiiva^ 3My/ibCMJi 

KoHLieHTpaT, 10 n, nponopuMM cMeLUMBaHMA 1 : 30, Ann 
nonyneHMfl 300 n totobom CMa30HHo-oxna>KAaioLueM 

>KMAKOCTM. 



HoMep 3aKa3a 



6 99 02 100 00 0 
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KoHTaKTHbiM amck 0 200 x 30, Shore 90 



LUsiaHr 

rn6KMki, Arm OTBOAa crpy>KKki, 0 90 mm, AnMHa 1 m, cTanb, 

BblCOKafl TepMOCTOMKOCTb. 



HoMep 3aKa3a 



3 90 00 000 00 2 



HoMep 3aKa3a 
3 90 00 000 00 3 



HaT*i>KHa;i JieHTa 

Ana KpenneHMA rn6Koro LunaHra. 



Boa^hom 6anoK 

M3 nnacTMaccbi, Ann raujeHkm MCKp, c 6oKOBbiMM pyHKaMM, 

BMeCTMMOCTb OK. 1 5 H 



HoMep 3at<a3a 



3 90 00 000 38 5 



ribiJiec6opHMK 

Ana raiueHMjq MCKp, MeTannkiHecKaa KpbiiuKa aha noAKmoneHMfl 
LunaHra, nnacTMacca, 6oKOBbie pyHKM, eMKOCTb ok. 20 n. 



HoMep 3aKa3a 



6 99 02 000 00 0 



OTcacbiBaioiuee ycrpoMCTBO 

GXS 



HoMep 3aKa3a 



6 99 02 000 14 7 



HoMep 3aKa3a 



6 99 02 345 00 0 



HoMep 3aKa3a 
6 99 02 410 00 0 



flpMBOAHOM pOJIMK 



riOBOpOTHblM LUapHHp GIT MOA//IA GIL 

Ana aAanTauMM pa6oneki 3ohw k crecHeHHbiM ycnoBkmM, 
6eccTyneHHaTbiki noBopoT ao 90°. 



HoMep 3aKa3a 



6 99 02 176 00 0 



LUTencejibHaa po3eTKa 2x7 KOHTaKTHan 



HoMep 3aKa3a 



6 99 02 183 00 0 



riepexoAHHK 

Heo6xoAMM Arm noAroHKM GXC-MOAyrm k neHTOHHo- 
ujnncj)OBanbHOMy cTaHKy M3 nkiHeMKM Gl 



HoMep 3aKa3a 



6 99 02 187 00 0 



Ha6op 3a>KMMHbix ry6oK aia tmckob 



HoMep 3aKa3a 



6 99 02 335 00 0 



KOHTaKTHbIM AMCK 

HoMep 3aKa3a 

6 99 02 346 00 0 




npaKTHMHbi, none3Hbi, a HHoraa npocTO He3aMeHHMbi: 
npHHafliiewHOCTH FEIN, yiHTbiBaroume HHflHBHflyajibHbie noTpedHOCTH 



BnaroAapa HaKonneHHOMy b TeneHne 140 neT onbuy b co3Aa- 

HklH 3neKTpOMHCTpyMeHTOB Mbl 3HaeM, HTO Hy>KHO. Ana caMbix 

pa3Hbix npuMeHeHMki. B Ka>KAoPi OTAenbHoPi OTpacnu. 
M b 3tom TaK>Ke 3aKntOHaeTCfl npuHUHa, noneiviy MHoroe otho- 
cuTCfl k 6a30BOMy ocHaiueHMKD aneKTpoMHCTpyMeHTOB FEIN, 
a Koe-HTO npno6peTaeTCfl TonbKo no >KenaHnto b KanecTBe 
npnHaAne>KHOCTeM: to, 6e3 nero He o6oMAyTCfl oahm, 6yAeT 

flMlUHMM AHfl ApyrHX. 06 3TOM CBMASTeflbCTByeT OnbIT 




BanaHCHp I 

CTa6nnn3aTopbi noBbiwatOT KOM(|>opT n 6e3onacHocTb 
ynpaBneHMfl. Ana Harpy30K ot 0,5 ao 60 ki\ 



dp. 238 



237 



Ba/iaHcnp 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



Ba/iaHcnp ao 1,5 Kr 9 08 01 012 00 8 

HaAe>KHafl noABecKa MHCTpyivieHTa m noABOAKa b «HeBecoMOM» coctoahmm. 



kl3MeHJieMafl Hecyiuaa cnoco6HOCTb 


Kr 


0,5-1,5 


3aBOACKafl HacTpoMKa 


Kr 


1 


MaKC. BbixoA Tpoca 


M 


0,9 


Bee 


Kr 


0,35 


McnonHeHkie 




ripOHHblM HekinOHOBblM 
TpOC. 



4014586835075 



CBeAeHi/m o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 241 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



Ba/iaHcnp ao 1,5 Kr 9 08 01 052 00 4 

HaAe>KHafl noABecKa MHCTpyivieHTa m noABOAKa b «HeBecoMOM» coctoahmm. 



M3MeHJieMafl Hecymaa cnoco6HOCTb 


Kr 


0,5-1,5 


3aBOACKafl HacTpoMKa 


Kr 


1 


MaKC. bwxoa Tpoca 


M 


0,9 


Bee 


Kr 


0,35 


McnoriHeHMe 




ripOBOnOHHblM 
TpOC 



4014586854052 



CBeAeHMA o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 241 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



Ba/iaHcnp ao 2,5 kg 9 08 01 023 00 1 

HaAe>KHafl noABecKa MHCTpyivieHTa m noABOAKa b «HeBecoMOM» coctoahmm. 



M3MeHfleMafl Hecyiuaa cnoco6HOCTb 


Kr 


1,5-2,5 


3aBOACKafl HacTpoMKa 


Kr 


2 


MaKC. bwxoa Tpoca 


M 


0,9 


Bee 


Kr 


0,35 


McnoriHeHMe 




ripOHHblM HeM- 
nOHOBblM TpOC. 



4014586835099 



CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 241 



6 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



Ba/iaHcnp ao 2,5 kg 9 08 01 037 00 9 

HaAe>KHafl noABecKa MHCTpyivieHTa m noABOAKa b «HeBecoMOM» coctoahmm. 



M3MeHJieMafl Hecymafl cnoco6HOCTb 


Kr 


1,5-2,5 


3aBOACKafl HacTpoMKa 


Kr 


^| 


MaKC. bwxoa Tpoca 


M 


0,9 


Bee 


Kr 


0,35 


McnoriHeHMe 




ripOBOriOHHblM 
TpOC 



4014586835228 



CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha crp. 241 



238 



Ba/iaHcnp 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



Ba/iaHcnp ao 3 kg 9 08 01 024 00 9 

HaAe>KHafl noABecKa MHCTpyivieHTa m noABOAKa b «HeBecoMOM» coctoahmm. 




M3MeHfleMafl Hecymafl cnoco6HocTb 


Kr 


1-3 


3aBOACKayi HacTpoMKa 


Kr 


^| 


MaKc. bhxoa Tpoca 


M 


|^ 


Bee 


Kr 


3,2 


McnonHeHkie 




ripOBOnOHHblM 
TpOC 



4014586835105 



CBeAeHMA o npnHaAne>KHOCT?ix cm. Ha CTp. 241 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



Ba/iaHcnp ao 5 kg 9 08 01 025 00 3 

HaAe>KHafl noABecKa MHCTpyivieHTa m noABOAKa b «HeBecoMOM» coctoahmm. 




M3MeHJieMafl Hecymafl cnoco6HOCTb 


Kr 


2,5-5 


3aBOACKafl HacTpoMKa 


Kr 


3,5 


MaKc. bwxoa Tpoca 


M 


@| 


Bee 


Kr 


3,2 


McnonHeHkie 




ripOBOnOHHblM 
TpOC 



4014586835136 



CBeAeHMA o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha CTp. 241 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 



Ba/iaHcnp ao 6,5 kg 9 08 01 026 00 6 

HaAe>KHafl noABecKa MHCTpyivieHTa m noABOAKa b «HeBecoMOM» coctoahmm. 




kteMeHfleMaa Hecyiuaa cnoco6HOCTb 


Kr 


3,5-6,5 


3aBOACKafl HacTpoMKa 


Kr 


5 


MaKc. bwxoa Tpoca 


M 


— 


Bee 


Kr 


3,2 


McnonHeHne 




ripOBOnOHHblM 
TpOC 



4014586835143 



CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 241 



01 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



Ba/iaHcnp ao 9 kg 9 08 01 027 00 0 

HaAe>KHafl noABecKa MHCTpyivieHTa m noABOAKa b «HeBecoMOM» coctoahmm. 



M3MeHJieMafl Hecymafl cnoco6HOCTb 


Kr 


4,5-9 


3aBOACKaa HacTpoMKa 


Kr 


^| 


MaKc. bwxoa Tpoca 


M 


2 


Bee 


Kr 


3,2 


McnormeHkie 




ripOBOnOHHblM 
TpOC 



4014586835150 



CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCT?ix cm. Ha CTp. 241 



S 

as 

i 



239 



Ba/iaHcnp 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



Ba/iaHcnp ao 1 1 kg 9 08 01 028 00 8 

HaAe>KHafl noABecKa MHCTpyivieHTa m noABOAKa b «HeBecoMOM» coctoahmm. 




kl3MeHJieMafl Hecyiuaa cnoco6HOCTb 


Kr 


7,5-11 


3aBOACKaa HacTpoMKa 


Kr 


9 


MaKC. BbixoA Tpoca 


M 


2 


Bee 


Kr 


3,2 


McnonHeHkie 




ripOBOnOHHblM 
TpOC 



4014586835167 



CBeAeHMA o npi/maAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 241 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



Ba/iaHcnp ao 14 kg 9 08 01 029 00 2 

HaAe>KHafl noABecKa MHCTpyivieHTa m noABOAKa b «HeBecoMOM» coctoahmm. 




M3MeHfleMafl Hecymafl cnoco6HocTb 


Kr 


10-14 


3aBOACKaa HacTpoMKa 


Kr 


12 


MaKC. bhxoa Tpoca 


M 


^| 


Bee 


Kr 


3,2 


McnonHeHkie 




ripOBOnOHHblM 
TpOC 



4014586835174 



CBeAeHkifl o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha CTp. 241 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



Ba/iaHcnp ao 17 kg 9 08 01 030 00 4 

HaAe>KHafl noABecKa MHCTpyivieHTa m noABOAKa b «HeBecoMOM» coctoahmm. 




M3MeHfleMafl Hecymafl cnoco6HocTb 


Kr 


13,5-17 


3aBOACKayi HacrpoMKa 


Kr 


15 


MaKC. bhxoa Tpoca 


M 


2 


Bee 


Kr 


3,2 


McnoriHeHMe 




ripOBOnOHHblM 
TpOC 



4014586835181 



CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha crp. 241 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



Ba/iaHcnp ao 25 kg 9 08 01 055 00 0 

HaAe>KHafl noABecKa MHCTpyivieHTa m noABOAKa b «HeBecoMOM» cocto^hmm. 



M3MeHfleMayi Hecymafl cnoco6HOCTb 


Kr 


13-25 


3aBOACKafl HacTpoMKa 


Kr 


15 


MaKC. bwxoa Tpoca 


M 


1,9 


Bee 


Kr 


11,2 


McnoriHeHMe 




llpOBOnOHHblM 
TpOC 



4014586880693 



CBeAeHMA o npMHaAne>KHOCTflx cm. Ha CTp. 241 



240 



Ba/iaHcnp 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



Ba/iaHcnp ao 32 kg 9 08 01 056 00 0 

HaAe>KHafl noABecKa MHCTpyivieHTa m noABOAKa b «HeBecoMOM» coctoahmm. 




kteMeHfleiviafl Hecymaa cnoco6HOCTb 


Kr 


22-32 


3aBOACKafl HacTpoMKa 


Kr 


25 


MaKC. BbixoA Tpoca 


M 


1,9 


Bee 


Kr 


11,5 


McnonHeHkie 




ripOBOnOHHblM 
TpOC 



4014586880709 



CBeAeHMA o npnHaAne>KHocT?ix cm. Ha crp. 241 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



Ba/iaHcnp ao 45 kg 9 08 01 057 00 0 

HaAe>KHafl noABecKa MHCTpyivieHTa m noABOAKa b «HeBecoMOM» coctoahmm. 




kl3MeHJieMafl Hecymaa cnoco6HOCTb 


Kr 


30-45 


3aBOACKafl HacTpoMKa 


Kr 


40 


MaKC. bwxoa Tpoca 


M 


1,9 


Bee 


Kr 


12 


McnonHeHMe 




ripOBOnOHHblM 
TpOC 



4014586880716 



CBeAeHMfl o npi/maAne>KHocTflx cm. Ha CTp. 241 



MoAenb 



HoMep 3aKa3a 



EAN 



PK 
01 



Ba/iaHcnp ao 60 kg 9 08 01 058 00 0 

HaAe>KHafl noABecKa MHCTpyivieHTa m noABOAKa b «HeBecoMOM» coctoahmm. 




M3MeHfleMafl Hecymafl cnoco6HOCTb 


Kr 


45-60 


3aBOACKafl HacTpoMKa 


Kr 


50 


MaKC. bwxoa Tpoca 


M 


1,9 


Bee 


Kr 


12,4 


McnonHeHMe 




ripOBOnOHHblM 
TpOC 



4014586880723 



CBeAeHMA o npMHaAne>KHocT?ix cm. Ha CTp. 241 



HoMep 3aKa3a 



CnupajibHbiH Ka6e/ib 

Arm 3n e KTpo m h cTpyMe h Ta. CeTeBbie iioaboakm Ka6eneM 
H0 5RN-F2x1. 



3 07 07 157 03 5 



HoMep 3aKa3a 
3 02 40 239 01 4 



HoMep 3aKa3a 



QxKcaTop 

Ana 3aKpenneHMA BbiTAHyToro Tpoca. 06nernaeT 3aMeHy 
noABeiueHHoro MHCTpyMeHTa. 



S 

i 



riOBOpOTHblM KpiOK 

Ana noABecKM TpocoBoro Koywa. ripeAOTBpamaeT 
nepeKpyHMBaHMe Tpoca. 



3 02 32 044 01 0 



241 



3/ieKTpOMHCTpyMeHT 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


7 104 05 28 00 0 


4014586876474 


ASB 14 


18 


13 


7 104 05 61 00 0 


4014586873190 


ASB 14 


18 


13 


7 104 05 62 00 0 


4014586873244 


ASB 14 C 


18 


13 


7 104 06 28 00 0 


4014586876504 


ASB 18 


18 


13 


7 104 06 61 00 0 


4014586873299 


ASB 18 


18 


14 


7 104 06 62 00 0 


4014586873343 


ASB 18 C 


18 


14 


7 105 01 28 00 0 


4014586870410 


ABOP6 


01 


39 


7 105 01 61 00 0 


4014586870250 


ABOP6 


01 


39 


7 105 02 28 00 0 


4014586870427 


ABOP10 


01 


39 


7 105 02 61 00 0 


4014586870267 


ABOP10 


01 


40 


7 105 03 28 00 0 


4014586870434 


ABOP13-2 


01 


40 


7 105 03 61 00 0 


4014586870274 


ABOP13-2 


01 


40 


7 105 04 28 00 0 


4014586879284 


AWBP10 


01 


41 


7 105 04 61 00 0 


4014586878829 


AWBP10 


01 


41 


7 113 1028 95 0 


4014586869445 


ASCS 4.8 


01 


21 


7 113 10 61 000 


4014586869452 


ASCS 4.8 


01 


21 


7 113 11 28 940 


4014586869469 


ASCS 6.3 


01 


21 


7 113 11 62 000 


4014586869476 


ASCS 6.3 


01 


21 


7 113 1428 00 0 


4014586870731 


ASCT14 


01 


17 


7 113 1461 00 0 


4014586870281 


ASCT14 


01 


17 


7 113 1462 00 0 


4014586870748 


ASCT14M 


01 


17 


7 113 1628 00 0 


4014586870786 


ASCT18 


01 


17 


7 113 16 61 00 0 


4014586870298 


ASCT18 


01 


18 


7 113 1662 000 


4014586870793 


ASCT18M 


01 


18 


7 113 1828 000 


4014586876535 


ABS 14 


18 


6 


7 113 18 61 00 0 


4014586873398 


ABS 14 


18 


6 


7 113 18 62 00 0 


4014586873442 


ABS 14 C 


18 


6 


7 113 1928 00 0 


4014586876566 


ABS 18 


18 


6 


7 113 19 61 00 0 


4014586873497 


ABS 18 


18 


7 


7 113 19 62 000 


4014586873541 


ABS 18 C 


18 


7 


7 115 01 28 00 0 


4014586876597 


ASCD 18 W2 


18 


24 


7 115 01 61 00 0 


4014586873596 


ASCD 18 W2 


18 


24 


7 115 01 62 00 0 


4014586873640 


ASCD 18 W2C 


18 


24 


7 115 02 28 00 0 


4014586876627 


ASCD 18 W4 


18 


24 


7 115 02 61 00 0 


4014586873695 


ASCD 18 W4 


18 


24 


7 115 02 62 00 0 


4014586873749 


ASCD 18 W4C 


18 


25 


7 116 01 28 00 0 


4014586874548 


ASCM 14 


18 


7 


7 116 01 61 00 0 


4014586873817 


ASCM 14 


18 


7 


7 116 02 28 00 0 


4014586874579 


ASCM 14QX 


18 


8 


7 116 02 61 00 0 


4014586873862 


ASCM 14QX 


18 


8 


7 116 03 28 00 0 


4014586874609 


ASCM 18 


18 


8 


7 116 03 61 00 0 


4014586873916 


ASCM 18 


18 


8 


7 116 04 28 00 0 


4014586874630 


ASCM 18QX 


18 


9 


7 116 04 61 00 0 


4014586873961 


ASCM 18QX 


18 


9 


7 116 05 61 00 0 


4014586874012 


ASCM 14 C 


18 


9 


7 116 06 61 00 0 


4014586874067 


ASCM 14QXC 


18 


9 


7 116 07 61 00 0 


4014586874111 


ASCM 18 C 


18 


10 


7 116 08 61 00 0 


4014586874166 


ASCM 18QXC 


18 


10 


7 121 77 60 00 0 


4014586878904 


WSG 11-125 DC 


19 


WB 


7 129 09 28 95 0 


4014586869049 


AFMm14 


03 


26 


7 129 09 61 00 0 


4014586872117 


AFMm14 


03 


26 


7 130 01 28 00 0 


4014586876047 


ABSS 1.6 E 


01 


31 


7 130 01 61 00 0 


4014586876078 


ABSS 1.6 E 


01 


31 


7 130 02 28 00 0 


4014586876122 


ABLS 1.6 E 


01 


33 


7 130 02 61 00 0 


4014586876153 


ABLS 1.6 E 


01 


33 


7 132 01 28 00 0 


4014586870625 


ABLK1.6E 


01 


35 


7 132 01 61 00 0 


4014586869643 


ABLK1.6E 


01 


35 


7 132 02 28 00 0 


4014586870656 


ABLK1.3 CSE 


01 


35 


7 132 02 61 00 0 


4014586869698 


ABLK1.3 CSE 


01 


36 


7 132 03 28 00 0 


4014586870687 


ABLK1.3 TE 


01 


36 


7 132 03 61 00 0 


4014586869742 


ABLK1.3 TE 


01 


36 


7 136 01 00 23 0 


4014586866857 


AFSC18 


03 


28 


7 136 01 28 94 0 


4014586868646 


AFSC18 


03 


28 


7 136 01 51 01 0 


4014586866901 


ripo<j)eccMOHanbHbiki KOMnneKT AFSC 18-FEIN «Pcmoht m 3aMeina okoh» 


03 


28 


7 136 01 52 01 0 


4014586866925 


l~lpocj)eccMOHanbHbiki KOMnneKT AFSC 18-FEIN «BHyTpem-mfl OTAenKa no AepeBy» 


03 


28 


7 136 01 53 01 0 


4014586866949 


npoc|>ecci/ioHaribHbiki KOMnneKT AFSC 18-FEIN <<CaHau.ua nnkiTKki m BaHHbix KOMHaT» 


03 


29 


7 136 01 56 01 0 


4014586866963 


l~lpoc|>ecci/ioHanbHbiM KOMnneKT AFSC 18-FEIN ycraHOBKa caHTexHMKM m ckicreM oTonneHkm 


03 


29 


7 136 02 00 23 0 


4014586866987 


AFSC 1 8 - Automotive 


03 


29 


7 136 02 56 01 0 


4014586867038 


ripo<j)eccMOHanbHbiki KOMnneKT AFSC 18-FEIN Ana aBTOCTeKonbiuHKa 


03 


30 


7 144 01 61 00 0 


4014586872544 


SuperWire 


01 


43 


7 144 01 62 00 0 


4014586872568 


SuperWire (6e3 aKKyMynaTopa m 3apaAHoro ycrpoMCTBa) 


01 


43 


7 190 01 61 00 0 


4014586869575 


KoM6nHnpoBaHHbiki KOMnneKT MaiunH ABLK 1.6 — ASCS 4.8 


01 


45 


7 190 02 60 00 0 


4014586869605 


Combo ASCT 1 4 M - AFMm 1 4 


01 


45 


7 190 03 61 00 0 


4014586869612 


Combo ASCT 14 -AFMm 14 


01 


45 


7 190 04 61 00 0 


4014586876658 


Combo ABS 1 8 C - ASCD 1 8 W2C 


01 


45 


7 190 05 61 00 0 


4014586876702 


Combo ASB 14 -AFMm 14 


01 


46 



242 



3/ieKTpOMHCTpyMeHT 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBaHMe 


PK 


Grp. 


7 190 06 61 00 0 


4014586876757 


Combo ABS 1 8 C - ASCD 1 8 W4C 


01 


46 


7 190 07 61 00 0 


4014586877266 


Combo ASB 1 8 - ASCD 1 8 W4 


01 


46 


7 190 07 62 00 0 


4014586877280 


Combo ASB 1 8 C - ASCD 1 8 W4C 


01 


46 


7 202 06 00 22 9 


4014586802749 


DDSk 672 


01 


52 


7 202 09 00 22 7 


4014586802855 


DSke 672 


01 


52 


7 205 01 00 22 8 


4014586804453 


DDSk 672-1 


01 


52 


7 205 03 00 22 0 


4014586804569 


ASq 672-1 


01 


52 


7 205 43 50 01 0 


4014586864679 


BOP 6 


01 


53 


7 205 43 51 01 0 


4014586864686 


BOP 6 Set 


01 


53 


7 205 44 50 01 0 


4014586864693 


BOP 10 


01 


53 


7 205 44 51 01 0 


4014586864709 


BOP 10 Set 


01 


54 


7 205 45 50 01 0 


4014586864716 


BOP 10-2 


01 


54 


7 205 45 51 01 0 


4014586864723 


BOP 10-2 Set 


01 


54 


7 205 46 60 00 0 


4014586871295 


BOP 13-2 


01 


55 


7 205 46 61 00 0 


4014586871356 


BOP 13-2 


01 


55 


7 205 47 60 00 0 


4014586874463 


BOS 16 


01 


56 


7 205 49 60 00 0 


4014586876443 


BOS 16-2 


01 


56 


7 205 51 60 00 0 


4014586878843 


WBP10 


01 


59 


7 209 16 00 22 3 


4014586805566 


ASge 648 


01 


64 


7 209 37 00 22 4 


4014586805696 


ASge 636 


01 


64 


7 213 04 00 23 9 


4014586853734 


SCS 4.8-25 


01 


69 


7 213 06 50 01 8 


4014586854205 


SCT 5-40 M 


01 


71 


7 213 09 00 23 6 


4014586855547 


SCS 6.3-19 X 


01 


69 


7 213 13 00 23 0 


4014586860923 


SCT 5-40 X 


01 


71 


7 21 5 07 00 22 0 


4014586807706 


ASb 648 


01 


74 


7 215 08 00 22 6 


4014586807829 


ASbe 648 


01 


74 


7 215 25 00 22 4 


4014586808185 


ASb 658-1 


01 


74 


7 220 78 00 22 5 


4014586811260 


MSf 636-1 


01 


170 


7 221 05 00 23 7 


4014586851242 


WSB 20-180 


01 


87 


7 221 05 29 23 2 


4014586851792 


WSB 20-180 


01 


- 


7 221 06 00 23 0 


4014586851259 


WSB 20-230 


01 


87 


7 221 06 29 23 5 


4014586851815 


WSB 20-230 


01 


- 


7 221 07 00 23 6 


4014586851266 


WSG 20-180 


01 


87 


7 221 07 29 23 1 


4014586851839 


WSG 20-180 


01 


IB 


7 221 08 00 23 2 


4014586851273 


WSG 20-230 


01 


87 


7 221 08 29 23 7 


4014586851853 


WSG 20-230 


01 


■3 


7 221 10 00 23 3 


4014586853116 


WSB 25-1 80 X 


01 


88 


7 221 10 29 23 8 


4014586853246 


WSB 25-180 X 


01 


H9 


7 221 11 00 23 2 


4014586853123 


WSB 25-230 X 


01 


88 


7 221 11 29 23 7 


4014586853314 


WSB 25-230 X 


01 


- 


7 221 13 50 01 4 


4014586853819 


RS 12-70 E 


01 


170 


7 221 13 51 01 3 


4014586853826 


npocj)eccnoHanbHbiM Ha6op Arm Hepx<aBeiomeki crann 


01 


170 


7 221 26 00 23 0 


4014586856452 


WSG 25-180 


01 


88 


7 221 26 29 23 0 


4014586856490 


WSG 25-180 


01 


^| 


7 221 27 00 23 0 


4014586856506 


WSG 25-230 


01 


88 


7 221 27 29 23 0 


4014586856544 


WSG 25-230 


01 


^| 


7 221 31 00 23 0 


4014586858371 


MSfv 649-1 


01 


80 


7 221 48 00 23 0 


4014586862699 


WPO 14-15 E 


01 


181 


7 221 48 50 01 0 


4014586862712 


WPO 14-15 E Ha6op Arm nonnpoBKM axt 


01 


181 


7 221 48 51 01 0 


4014586867069 


WPO 14-15 E 


01 


181 


7 221 48 60 00 0 


4014586872216 


WPO 14-15 E Ha6op Arm nonnpoBKM axt 


01 


181 


7 221 49 00 23 0 


4014586862729 


WPO 14-25 E 


01 


170 


7 221 49 50 01 0 


4014586862743 


WPO 14-25 E Ha6op Arm HepaoBeiomeki crann 


01 


171 


7 221 49 51 01 0 


4014586867113 


WPO 14-25 E 


01 


182 


7 221 50 00 23 0 


4014586862750 


WPO 14-15 XE 


01 


182 


7 221 50 51 01 0 


4014586867168 


WPO 14-15 XE- Set 


01 


182 


7 221 63 00 23 0 


4014586866055 


WPO 10-25 E 


01 


182 


7 221 63 51 01 0 


4014586867199 


WPO 10-25 E 


01 


182 


7 221 65 50 01 0 


4014586867236 


ROT 14-200 E 


01 


171 


7 221 66 60 00 0 


4014586867519 


KoMnneKT RS 10-70 E Ha6op CrapT 


01 


171 


7 221 67 60 00 0 


4014586868936 


KS 10-38 E- Set 


01 


171 


7 221 73 60 00 0 


4014586875033 


WSG 8-115 


19 


80 


7 221 74 60 00 0 


4014586875125 


WSG 8-125 


19 


80 


7 221 75 60 00 0 


4014586875217 


WSG 12-125 P 


19 


80 


7 221 76 60 00 0 


4014586875309 


WSG 12-125 PQ 


19 


80 


7 221 77 60 00 0 


4014586875316 


WSG 11-125 


19 


81 


7 221 78 60 00 0 


4014586875323 


WSG 15-125 P 


19 


81 


7 221 79 60 00 0 


4014586875330 


WSG 15-125 PQ 


19 


81 


7 221 80 60 00 0 


4014586875347 


WSG 15-125 PS 


19 


81 


7 221 81 60 00 0 


4014586875354 


WSG 15-125 PSQ 


19 


82 


7 221 82 60 00 0 


4014586875361 


WSG 15-150 P 


19 


82 


7 221 83 60 00 0 


4014586875378 


WSG 15-150 PQ 


19 


82 


7 221 84 60 00 0 


4014586875385 


WSG 1 5-70 Inox 


19 


82 


7 221 84 61 00 0 


4014586876412 


KoMnneKT WSG 1 5-70 Ha6op CrapT Hep>K. cranb 


19 


172 


7 221 86 60 00 0 


4014586879833 


WSG 11-125 R 


19 


83 


7 221 87 60 00 0 


4014586879888 


WSG 11-125 RT 


19 


83 



243 



3/ieKTpOMHCTpyMeHT 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


7 221 90 60 00 0 


4014586879970 


WSG 15-125 PR 


19 


83 


7 221 91 60 00 0 


4014586880020 


WSG 15-125 PRT 


19 


83 


7 221 92 60 00 0 


4014586880075 


WSG 15-150 PR 


19 


84 


7 221 93 60 00 0 


4014586880112 


WSG 15-150 PRT 


19 


84 


7 221 94 60 00 0 


4014586880150 


WSG 1 5-70 InoxR 


19 


84 


7 221 95 60 00 0 


4014586880198 


WSG 1 5-70 InoxRT 


19 


84 


7 223 16 60 00 0 


4014586879505 


GSZ 8-280 P 


01 


92 


7 223 17 60 00 0 


4014586879437 


GSZ 8-280 PE 


01 


92 


7 223 18 60 00 0 


4014586879598 


GSZ 8-280 PL 


01 


92 


7 223 19 60 00 0 


4014586879444 


GSZ 8-280 PEL 


01 


92 


7 223 20 60 00 0 


4014586879451 


GSZ 8-90 PEL 


01 


93 


7 223 21 60 00 0 


4014586880495 


GSZ 11-320 PRL 


01 


93 


7 223 22 60 00 0 


4014586880501 


GSZ 11-320 PERL 


01 


93 


7 223 23 60 00 0 


4014586880525 


GSZ 11 -90 PERL 


01 


93 


7 223 24 60 00 0 


4014586880594 


GSZ 4-280 EL 


01 


94 


7 223 25 60 00 0 


4014586880648 


GSZ 4-90 EL 


01 


94 


7 228 05 50 00 0 


4014586867250 


BF 10-280 E 


01 


172 


7 228 05 51 00 0 


4014586867267 


KoMnneKT BF 1 0-280 E Ha6op crapT 


01 


172 


7 229 42 61 00 0 


4014586877297 


FMm 350 Q - FEIN MultiMaster Top 


03 


207 


7 229 42 62 00 0 


4014586877310 


FMm 350 Q - FEIN MultiMaster QuickStart 


03 


207 


7 229 42 63 00 0 


4014586877327 


FMm 350 Q - FEIN MultiMaster Top Extra 


03 


207 


7 229 42 66 00 0 


4014586877846 


FMm 350 Q - FEIN MultiMaster Marine 


03 


208 


7 229 43 61 00 0 


4014586877334 


FMT 250 Q - FEIN MultiTalent QuickStart 


03 


208 


7 229 44 61 00 0 


4014586877341 


FMT 250 - FEIN MultiTalent Start 


03 


208 


7 230 23 00 23 8 


4014586848624 


BLS 3.5 


01 


114 


7 230 24 00 23 4 


4014586848631 


BLS 4.2 


01 


114 


7 230 31 61 00 0 


4014586874661 


BSS1.6E 


01 


111 


7 230 32 61 00 0 


4014586874739 


BSS 1.6 CE 


01 


111 


7 230 33 61 00 0 


4014586874807 


BSS 2.0 E 


01 


111 


7 230 34 61 00 0 


4014586874876 


BLS 1.6 E 


01 


114 


7 230 35 61 00 0 


4014586874944 


BLS 2.5 E 


01 


115 


7 232 30 00 23 0 


4014586848655 


BLK 3.5 


01 


117 


7 232 31 00 23 9 


4014586848662 


BLK 5.0 


01 


117 


7 232 38 60 00 0 


4014586869858 


BLK 1.6 E 


01 


117 


7 232 39 60 00 0 


4014586869926 


BLK 1.6 LE 


01 


118 


7 232 40 60 00 0 


4014586869995 


BLK 2.0 E 


01 


118 


7 232 41 60 00 0 


4014586870069 


BLK 1.3 TE 


01 


119 


7 232 42 60 00 0 


4014586870137 


BLK 1.3 CSE 


01 


119 


7 234 15 00 23 0 


4014586839332 


ASte 638 


01 


125 


7 234 17 00 23 9 


4014586841670 


ASt 638 


01 


125 


7 234 22 00 23 0 


4014586858470 


AStx 649-1 


01 


128 


7 234 23 00 23 0 


4014586858500 


AStxe 649-1 


01 


128 


7 236 31 50 01 3 


4014586859552 


FSC1.6 


03 


189 


7 236 36 50 01 0 


4014586863122 


FSC 2.0 Q 


03 


196 


7 236 36 51 01 0 


4014586862781 


ripo<j)eccMOHanbHbiM KOMnneKT FEIN Arm peMOHTa h 3aMeHbi okoh 


03 


196 


7 236 36 52 01 0 


4014586862798 


ripo<j)eccMOHanbHbiki KOMnneKT FEIN Arm BHyTpeHHen OTAenKn no AepeBy 


03 


196 


7 236 36 53 01 0 


4014586862804 


l~lpoc|)ecci/ioHanbHbiM KOMnneKT FEIN Ana caHau.nn nnnTKH h BaHHbix KOMHaT 


03 


196 


7 236 36 55 01 0 


4014586863016 


ripo<j)eccHOHanbHbiH KOMnneKT FEIN Marine Ana axt h noAOK 


03 


197 


7 236 36 56 01 0 


4014586862828 


ripo<j)eccHOHanbHbiH KOMnneKT FEIN Ana caHTexHHKa 


03 


197 


7 236 38 61 00 0 


4014586876351 


l~lpocj)eccHOHanbHbiH KOMnneKT FEIN Ana caHau.HH ujbob 


03 


197 


7 236 42 50 01 0 


4014586863191 


FSC 1.6 Q 


03 


189 


7 236 42 55 01 0 


4014586862842 


ripo<j)eccHOHanbHbiH KOMnneKT FEIN Ana aBTopeMOHTHon MacrepcKon 


03 


189 


7 236 42 56 01 0 


4014586862859 


ripo(|>eccHOHanbHbiH KOMnneKT FEIN Ana aBTocreKonbinHKa 


03 


189 


7 236 42 57 01 0 


4014586862866 


ripo(|>eccHOHanbHbiH KOMnneKT FEIN Cargo Ana rpy30Boro TpaHcnopTa 


03 


190 


7 238 14 00 23 0 


4014586865744 


MF 14-180 


01 


131 


7 270 27 00 23 5 


4014586850771 


KBM 32 Q 


01 


145 


7 270 32 00 23 0 


4014586862538 


KBM 80 auto 


01 


157 


7 270 34 00 23 0 


4014586862545 


KBM 80 U 


01 


157 


7 270 40 61 00 0 


4014586872995 


KBM 50 U 


01 


145 


7 270 41 61 00 0 


4014586872834 


KBM 50 Q 


01 


146 


7 270 42 61 00 0 


4014586874272 


KBM 50 auto 


01 


146 


7 270 43 61 00 0 


4014586872902 


KBM 65 U 


01 


147 


7 271 01 61 00 0 


4014586868769 


KBH 25 


01 


134 


7 272 01 61 00 0 


4014586700212 


KBB 30 


01 


139 


7 272 02 61 00 0 


4014586700328 


KBB 38 


01 


139 


7 272 03 61 00 0 


4014586700502 


KBB 40 


01 


139 


7 272 04 61 00 0 


4014586700410 


KBB 60 


01 


140 


7 534 08 00 00 0 


4014586855639 


STS 325 R 


01 


128 


7 536 03 00 01 0 


4014586861906 


MOtlx 6-25 


03 


197 


7 820 62 00 22 0 


4014586856742 


MSfo 869-1 c 300 Hz 72 V 


09 




7 820 62 00 26 0 


4014586856759 


MSfo 869-1 c, 300 Tu., 200 B 


09 


97 


7 820 63 00 12 0 


4014586856797 


MSfo 869-1 c 200 Hz 72 V 


09 




7 820 63 00 17 0 


4014586860190 


MSfo 869-1 c, 200 Vix, 135B 


09 




7 820 63 00 20 0 


4014586856803 


MSfo 869-1 c, 200 Tu., 265 B 


09 




7 820 64 00 12 0 


4014586856810 


MSfo 869-1 d, 200 Tu., 72 B 


09 




7 820 64 00 17 0 


4014586860206 


MSfo 869-1 d 200 Hz 135 V 


09 
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3/ieKTpOMHCTpyMeHT 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


7 820 64 00 20 0 


4014586856827 


MSfo 869-1 d, 200 l~u, 265 B 


09 


IB 


7 820 65 00 22 0 


4014586860664 


MSfo 869-1 d 300 Hz 72 V 


09 


^B 


7 820 65 00 26 0 


4014586856834 


MSfo 869-1 d, 300 l~u, 200 B 


09 


97 


7 820 70 00 20 0 


4014586856926 


MSfo 852-1 c, 200 Vn, 265 B 


09 


^B 


7 820 71 00 26 0 


4014586856933 


MSfo 852-1 c, 300 l~u, 200 B 


09 


97 


7 820 72 00 20 0 


4014586856964 


MSfo 852-1 d, 200 Vu,, 265 B 


09 


IB 


7 820 73 00 26 0 


4014586856971 


MSfo 852-1 d, 300 Vu,, 200 B 


09 


98 


7 820 74 00 12 0 


4014586857008 


MSfo 870-1 c 200 Hz 72 V 


09 


^B 


7 820 74 00 17 0 


4014586857015 


MSfo 870-1 c, 200 Vn, 135B 


09 


^B 


7 820 74 00 20 0 


4014586857022 


MSfo 870-1 c, 200 Vu,, 265 B 


09 


■3 


7 820 75 00 26 0 


4014586857053 


MSfo 870-1 c, 300 Vn, 200 B 


09 


98 


7 820 76 00 20 0 


4014586857091 


MSfo 870-1 d, 200 l~u, 265 B 


09 


^B 


7 820 77 00 26 0 


4014586857107 


MSfo 870-1 d, 300 Vu,, 200 B 


09 


98 


7 820 79 00 20 0 


4014586857138 


MSfo 849-1 c 200 Hz 265 V 


09 


- 


7 820 80 00 26 0 


4014586857145 


MSfo 849-1 c 300 Hz 200 V 


09 


103 


7 820 81 00 17 0 


4014586857268 


MSf 843-1a200 Hz 135 V 


09 


- 


7 820 81 00 20 0 


4014586857275 


MSf 843-1 a 200 Hz 265 V 


09 


^B 


7 820 82 00 12 0 


4014586857299 


MSfov 852-1 200 Hz 72 V 


09 


^B 


7 820 82 00 17 0 


4014586857305 


MSfov 852-1, 200 Tu, 135 B 


09 


^B 


7 820 82 00 20 0 


4014586857312 


MSfov 852-1, 200 Vu,, 265 B 


09 


■B 


7 820 83 00 22 0 


4014586857329 


MSfov 852-1 300 Hz 72 V 


09 


■B 


7 820 83 00 26 0 


4014586857336 


MSfov 852-1, 300 Vu,, 200 B 


09 


99 


7 820 85 00 26 0 


4014586864402 


MSf 843-1 c, 300 Tu, 200 B 


09 


99 


7 820 86 60 00 0 


4014586869513 


HFW 9-125 300 Hz 200 V 


09 


99 


7 823 03 00 17 2 


4014586827575 


MSho 840-2, 200 135 B 


09 


^B 


7 823 03 00 20 4 


4014586827599 


MSho 840-2, 200 Vu,, 265 B 


09 


^B 


7 823 03 00 22 9 


4014586827612 


MSho 840-2 300 Hz 72 V 


09 


^B 


7 823 03 00 26 0 


4014586827636 


MSho 840-2, 300 Vu,, 200 B 


09 


101 


7 823 14 00 17 7 


4014586828527 


MShyo 840-1 200 Hz 135 V 


09 


BB 


7 823 19 00 20 0 


4014586857923 


MSh 843-1,200 Vu,, 265 B 


09 


- 


7 823 19 00 22 0 


4014586857930 


MSh 843-1 300 Hz 72 V 


09 


^B 


7 823 19 00 26 0 


4014586857947 


MSh 843-1,300 200 B 


09 


101 


7 823 20 00 12 0 


4014586857978 


MSho 849-1 Z 200 Hz 72 V 


09 


^B 


7 823 20 00 17 0 


4014586857985 


MSho 849-1 z 200 Hz 135 V 


09 


■B 


7 823 20 00 20 0 


4014586857992 


MSho 849-1 Z, 200 265 B 


09 


^B 


7 823 20 00 22 0 


4014586858005 


MSho 849-1 Z 300 Hz 72 V 


09 


IB 


7 823 20 00 26 0 


4014586858012 


MSho 849-1 Z, 300 200 B 


09 


101 


7 823 22 00 26 0 


4014586860015 


MSho 852-1 300 Hz 200 V 


09 


^B 


7 824 37 00 22 0 


4014586858081 


MShyo 869-1 a 300 Hz 72 V 


09 


^B 


7 824 37 00 26 0 


4014586857633 


MShyo 869-1 a, 300 Vn, 200 B 


09 


102 


7 824 38 00 26 0 


4014586858111 


MShyo 869-1 d, 300 200 B 


09 


102 


7 824 39 00 12 0 


4014586858128 


MShyo 852-3a 200 Hz 72 V 


09 


^B 


7 824 39 00 17 0 


4014586871714 


MShyo 852-3a 200 Hz 135 V 


09 


- 


7 824 39 00 20 0 


4014586857640 


MShyo 852-3a, 200 Tu, 265 B 


09 


^B 


7 824 39 00 22 0 


4014586858135 


MShyo 852-3a 300 Hz 72 V 


09 


^B 


7 824 39 00 26 0 


4014586857657 


MShyo 852-3a, 300 Vu, 200 B 


09 


102 


7 824 40 00 26 0 


4014586858180 


MShyo 852-4a 300 Hz 200 V 


09 


103 


7 824 41 00 20 0 


4014586858210 


MSho 852-1,200 265 B 


09 


BB 


7 824 42 00 22 0 


4014586858234 


MSho 852-1 300 Hz 72 V 


09 


■s 


7 824 42 00 26 0 


4014586858241 


MSho 852-1 300 Hz 200 V 


09 


103 


7 901 05 00 40 3 


4014586857879 


GRIT GXE 


13 


222 


7 901 23 00 44 3 


4014586871936 


GRIT GXC 


13 


222 


7 901 24 00 44 3 


4014586873145 


GRIT GXW 


13 


222 


7 901 31 00 40 3 


4014586872018 


GRIT GX 75 


13 


221 


7 901 32 00 40 3 


4014586872063 


GRIT GX 75 2H 


13 


221 


7 902 01 00 40 3 


4014586858913 


GRIT Gl 75 


13 


224 


7 902 02 00 40 3 


4014586858944 


GRIT Gl 75 2H 


13 


224 


7 902 03 00 23 2 


4014586858951 


GRIT Gl 100 EF 


13 


224 


7 902 03 00 40 3 


4014586858975 


GRIT Gl 100 


13 


224 


7 902 04 00 40 3 


4014586858999 


GRIT Gl 150 


13 


224 


7 902 05 00 40 3 


4014586859019 


GRIT Gl 150 2H 


13 


225 


7 902 07 00 40 3 


4014586859057 


GRITGIE 


13 


226 


7 902 12 00 44 3 


4014586867656 


GRIT GIC 


13 


226 


7 902 13 00 40 3 


4014586872599 


GIMS75 


13 


226 


7 902 14 00 40 3 


4014586872643 


GIMS 150 


13 


226 


7 902 15 00 40 3 


4014586875019 


GRIT GILS 


13 


226 


7 902 16 00 40 3 


4014586878614 


GIMS 75 2H 


13 


227 


7 902 17 00 40 3 


4014586878621 


GIMS 150 2H 


13 


227 


7 902 18 00 40 3 


4014586878645 


GIMS 75-6 


13 


227 


7 902 19 00 40 3 


4014586878683 


GIMS 150-6 


13 


227 


7 902 28 00 40 3 


4014586871608 


GRIT GIL 


13 


228 


7 902 29 50 44 3 


4014586878126 


GRIT GIS 75 


13 


225 


7 902 30 50 44 3 


4014586878225 


GRITGIS 150 


13 


225 


7 902 31 00 40 3 


4014586871615 


GRIT GILS 


13 


228 


7 903 01 00 23 2 


4014586880426 


GRIT GHB 15-50 


13 


219 


7 903 02 00 23 2 


4014586880457 


GRIT GHB1 5-50 Inox 


13 


219 



u 



3/ieKTpOMHCTpyMeHT 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


9 03 16 223 00 8 


4014586847924 


MBS 32 F 


01 


61 


9 03 18 223 00 0 


4014586878034 


MBS 16 X 


01 


61 


9 03 19 223 00 0 


4014586878041 


MBS 25 F 


01 


62 


9 03 20 223 00 0 


4014586878515 


IBS 16 


01 


62 


9 08 01 012 00 8 


4014586835075 


EanaHCkip ao 1,5 Kr 


01 


238 


9 08 01 023 00 1 


4014586835099 


Ban aH cup ao 2,5 kg 


01 


238 


9 08 01 024 00 9 


4014586835105 


Ban aH cup ao 3 kg 


01 


239 


9 08 01 025 00 3 


4014586835136 


BanaHCHp ao 5 kg 


01 


239 


9 08 01 026 00 6 


4014586835143 


BanaHCHp ao 6,5 kg 


01 


239 


9 08 01 027 00 0 


4014586835150 


BanaHcup ao 9 kg 


01 


239 


9 08 01 028 00 8 


4014586835167 


BanaHCHp ao 1 1 kg 


01 


240 


9 08 01 029 00 2 


4014586835174 


BanaHCHp ao 14 kg 


01 


240 


9 08 01 030 00 4 


4014586835181 


BanaHCHp ao 17 kg 


01 


240 


9 08 01 037 00 9 


4014586835228 


BanaHCHp ao 2,5 kg 


01 


238 


9 08 01 048 00 6 


4014586849409 


BanaHCHp ao 25 kg 


01 


- 


9 08 01 049 00 0 


4014586849416 


BanaHCHp ao 32 kg 


01 


HI 


9 08 01 050 00 2 


4014586849447 


BanaHcnp ao 45 kg 


01 


- 


9 08 01 051 00 1 


4014586849454 


BanaHCHp ao 60 kg 


01 


- 


9 08 01 052 00 4 


4014586854052 


BanaHcnp ao 1,5 Kr 


01 


238 


9 08 01 055 00 0 


4014586880693 


BanaHcnp ao 25 kg 


01 


240 


9 08 01 056 00 0 


4014586880709 


BanaHcnp ao 32 kg 


01 


241 


9 08 01 057 00 0 


4014586880716 


BanaHcnp ao 45 kg 


01 


241 


9 08 01 058 00 0 


4014586880723 


BanaHcnp ao 60 kg 


01 


241 


9 20 27 060 00 0 


4014586878362 


KoMnneKT Dustex 25 L 


01 


163 


9 20 27 223 00 0 


4014586877365 


Dustex 25 L 


01 


163 


9 20 28 060 00 0 


4014586878423 


KoMnneKT Dustex 35 L 


01 


163 


9 20 28 223 00 0 


4014586877389 


Dustex 35 L 


01 


163 


9 28 19 340 12 9 


4014586845517 


M082-7,5 KSR 50400 200 Hz 72 V 


10 


BB 


9 28 19 340 17 6 


4014586845524 


M082-7,5 KSR 50400, 200 Tu, 135 B 


10 


HI 


9 28 19 340 20 8 


4014586845470 


M082-7,5 KSR 50400, 200 Tu., 265 B 


10 


- 


9 28 19 340 22 3 


4014586845531 


M083-7,5 KSR 50400 300 Hz 72 V 


10 


^B 


9 28 19 340 26 4 


4014586845494 


nPEOBPA30BATEJ~lb HACTOTbl M083-7,5 KSR 50400300200 


10 


105 


9 28 19 361 26 1 


4014586837925 


M083-7,5 KSR 60220, 300 Tu., 200 B 


10 


^B 


9 28 21 340 12 5 


4014586845548 


M082-1 1 KSR 50400 200 Hz 72 V 


10 


■B 


9 28 21 340 17 2 


4014586845555 


M082-1 1 KSR 50400, 200 l~u., 1 35 B 


10 


^B 


9 28 21 340 20 4 


4014586845562 


M082-1 1 KSR 50400, 200 Tu., 265 B 


10 


IE 


9 28 21 340 22 9 


4014586845586 


M083-1 1 KSR 50400 300 Hz 72 V 


10 


- 


9 28 21 340 26 0 


4014586845593 


nPEOBPA30BATEJ~lb HACTOTbl M083-11KSR 50400300H200 


10 


105 


9 28 22 328 26 9 


4014586838045 


M083-15KSR 50415, 300 Vn, 200 B 


10 


^B 


9 28 22 340 12 9 


4014586845616 


M082-1 5 KSR 50400 200 Hz 72 V 


10 


^B 


9 28 22 340 17 6 


4014586845623 


M082-1 5 KSR 50400, 200 Vu, 135 B 


10 


^B 


9 28 22 340 20 8 


4014586845630 


M082-15KSR 50400, 200 Tu., 265 B 


10 


H9 


9 28 22 340 22 3 


4014586845654 


M083-1 5 KSR 50400 300 Hz 72 V 


10 


- 


9 28 22 340 26 4 


4014586845661 


nPEOBPA30BATEJ~lb HACTOTbl M083-15KSR 50400300H200 


10 


105 


9 28 22 373 26 0 


4014586865195 


M083-1 5 KSR 60400, 300 Tu., 200 B 


10 


- 


9 28 24 340 12 7 


4014586845678 


MO82-30 KSR 50400 200 Hz 72 V 


10 


^B 


9 28 24 340 17 4 


4014586845685 


MO82-30 KSR 50400, 200 Tu., 1 35 B 


10 


- 


9 28 24 340 20 6 


4014586845692 


MO82-30KSR 50400, 200 Tu., 265 B 


10 


HS 


9 28 24 340 22 1 


4014586845708 


MO83-30 KSR 50400 300 Hz 72 V 


10 


- 


9 28 24 340 26 2 


4014586845715 


nPEOBPA30BATEJ~lb HACTOTbl MO83-30KSR 50400300H200 


10 


105 


9 28 26 340 17 0 


4014586845722 


M082-45 KSR 50400, 200 Tu., 1 35 B 


10 


- 


9 28 26 340 20 2 


4014586845739 


M082-45KSR 50400, 200 Tu., 265 B 


10 


BB 


9 28 26 340 26 8 


4014586845746 


nPEOBPA30BATEJ~lb HACTOTbl M083-45KSR 50400300H200 


10 


105 


9 28 28 340 12 1 


4014586845753 


MO82-20 KSR 50400 200 Hz 72 V 


10 


^B 


9 28 28 340 17 8 


4014586845760 


MO82-20 KSR 50400, 200 Tu, 135 B 


10 


- 


9 28 28 340 20 0 


4014586845777 


MO82-20KSR 50400, 200 Tu., 265 B 


10 


Hi 


9 28 28 340 22 5 


4014586845784 


MO83-20 KSR 50400 300 Hz 72 V 


10 


- 


9 28 28 340 26 6 


4014586845791 


nPEOBPA30BATEJ~lb HACTOTbl MO83-20KSR 50400300H200 


10 


106 


9 28 29 340 12 2 


4014586845807 


M082-25 KSR 50400 200 Hz 72 V 


10 


- 


9 28 29 340 17 9 


4014586845821 


M082-25 KSR 50400, 200 Tu, 135 B 


10 


- 


9 28 29 340 20 1 


4014586845838 


M082-25KSR 50400, 200 Tu., 265 B 


10 


^B 


9 28 29 340 22 6 


4014586845845 


M083-25 KSR 50400 300 Hz 72 V 


10 


^B 


9 28 29 340 26 7 


4014586845852 


nPEOBPA30BATEJ~lb HACTOTbl M083-25KSR 50400300H200 


10 


106 


9 90 01 001 00 1 


4014586871974 


GRIT GXR 


13 


222 


9 90 01 002 00 0 


4014586858340 


GRIT GIXS 


13 


229 


9 90 01 003 00 0 


4014586859064 


GRIT GIB 


13 


228 


9 90 01 004 00 0 


4014586859071 


GRIT GIBE 


13 


228 


9 90 01 007 00 1 


4014586878263 


GRIT GIR 


13 


228 


9 90 01 009 00 0 


4014586859125 


GRIT GIXBE 


13 


229 



246 



247 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


3 01 09 011 00 7 


4014586008844 


MaTpkiua 


02 


3 01 09 106 00 9 


4014586009230 


MaTpkiua 




3 01 09 128 01 8 


4014586198071 


riepexoAHMK KOMn. 


04 


3 01 09 141 00 3 


4014586224060 


MaTpkiua 


02 


120 


3 01 09 141 02 0 


4014586318134 


MaTpnubi, 2 UJT. b ynaKOBKe 


02 


120 


3 01 09 141 03 0 


4014586318141 


MaTpnubi, 5 ujt.b ynaKOBKe 


02 


120 


3 01 09 154 00 7 


4014586246598 


MaTpi/i ue AepwaTen b 


02 


120 


3 01 09 169 00 9 


4014586265056 


MaTpkiua 


02 


120 


3 01 09 169 03 0 


4014586275024 


Ha6op MaTpnu/nyaHcoHOB 


02 


121 


3 01 09 169 04 0 


4014586318158 


MaTpnubi, 2 UJT. b ynaKOBKe 


02 


120 


3 01 09 170 00 1 


4014586265063 


MaTpkiua 


02 


121 


3 01 09 170 03 0 


4014586275031 


Ha6op MaTpnu/nyaHcoHOB 


02 


120 


3 01 09 170 04 0 


4014586318165 


MaTpnubi, 2 UJT. b ynaKOBKe 


02 


121 


3 01 09 189 01 0 


4014586272733 


llpoMewyTOHHoe Konbuo 


04 


3 01 09 203 00 0 


4014586351230 


AAanTep 


02 


3 02 16 130 00 4 


4014586010427 


BonT 


02 


3 02 17 332 00 9 


4014586243672 


UeHTpyKDIUMM WTH<|>T «KOpOTKklM» 


02 


154 


3 02 17 333 00 3 


4014586243689 


UeHTpyKDIUMM LUTklcJ)T «AnMHHblM» 


02 


143 


3 02 17 337 00 2 


4014586245225 


UeHTpyiOmUM liJTM<j)T «TOHKMM» 


02 


154 


3 02 17 338 00 0 


4014586251271 


UeHTpyiOmUM LUTMCJ)T «TOHKMM» Kur 


02 


154 


3 02 17 355 00 0 


4014586284552 


UeHTpkipyKDlUMM LUTMCJ)T 


02 


154 


3 02 17 358 00 0 


4014586341941 


UeHTpyiomkie w™<|>Tbi 


02 


143 


3 02 17 359 00 0 


4014586341958 


UeHTpyiomkie iuTncj)Tbi 


02 


143 


3 02 29 159 00 1 


4014586012001 


LUklTOK 


02 


3 02 29 216 00 5 


4014586012155 


ripeAoxpaHMTenbHa?i CKo6a 


02 


179 


3 02 29 347 01 0 


4014586354330 


MeTannnnecKkix HaKOHenHMKOB 


02 


43 


3 02 31 003 00 3 


4014586012414 


Crfl>KHafl uenb 


02 


3 02 31 008 00 0 


4014586012421 


Crfl>KHafl uenb 


02 


3 02 32 044 01 0 


4014586232591 


llOBOpOTHblM KpiOK KOMnn. 


02 


241 


3 02 32 046 00 8 


4014586259604 


rioABecHoe npncnoco6neHne 


06 


57 


3 02 35 007 00 5 


4014586012919 


ripeAoxpaHMTenbHbiki ujtmc^t 


02 


75 


3 02 35 009 00 7 


4014586012926 


ripeAoxpaHMTenbHbiM ujtmcJjt 


02 


75 


3 02 40 239 01 4 


4014586232584 


OkiKcaTop 


02 


241 


3 02 40 247 00 2 


4014586253510 


AepwaTenb o6onMbi 6noKa 


02 


3 02 40 308 01 0 


4014586353111 


KOMnneKT BaKyyMHbix Koneu 


02 


43 


3 05 01 242 00 1 


4014586014272 


Mycj)Ta 


02 


3 05 05 066 01 5 


4014586235271 


BTynKa 


02 


3 05 05 068 01 7 


4014586248769 


BTynKa 


02 


3 05 05 069 01 1 


4014586258928 


BTynKa 


02 


3 05 17 025 00 2 


4014586016900 


HacaAKa k wnaHry 


02 




3 05 17 028 00 7 


4014586016931 


HacaAKa k wnaHry 0 32 


02 


126 


3 05 17 029 00 1 


4014586016948 


HacaAKa k wnaHry 0 27 


02 


126 


3 05 20 050 02 1 


4014586017174 


Otcochwh naTpy6oK KOMnn. 


02 


3 06 05 109 00 6 


4014586224503 


riepexoAHHK 


02 


215 


3 06 05 110 00 8 


4014586224510 


riepexoAHHK 


02 


215 


3 06 05 114 01 1 


4014586266848 


riepexoAHHK FSC 


04 


191 


3 06 06 009 00 2 


4014586018409 


ynnoTHMTenbHa?! MaHweTa 


02 


3 07 06 268 00 6 


4014586022260 


CnMpanbHbiM Ka6enb 


02 


3 07 07 157 03 5 


4014586321035 


CnMpanbHbiM Ka6enb 


06 


241 


3 07 28 123 00 7 


4014586030104 


LUTeKep 3P+SK 


02 


106 


3 07 28 124 00 5 


4014586030111 


LUxeKep 3P+SK 


02 


106 


3 07 28 130 00 0 


4014586030173 


CoeAMHMTenb - npaMaa po3eTKa 3P + SK 


02 


106 


3 07 28 131 00 9 


4014586030180 


CoeAMHMTenb - npaMaa po3eTKa 3P + SK 


02 


106 


3 07 28 137 00 5 


4014586030241 


CTeHHa?) po3eTKa 3P+SK 


02 


107 


3 07 28 138 00 3 


4014586030258 


CreHHafl po3eTKa 3P+SK 


02 


107 


3 07 28 141 00 8 


4014586030289 


MoHTa>KHafl Kopo6Ka 3P+SK EZ28-141 


02 


107 


3 07 28 368 00 0 


4014586296586 


LLlTeKepHbiki nepexoAHMK (BenkiKo6pkiTaHkm), 230 B 


02 


3 07 49 065 00 9 


4014586031927 


KoM6nHaUHfl yCTpOMCTB 


10 


107 


3 07 49 067 00 6 


4014586031941 


KoM6nHaUHfl yCTpOMCTB 


10 


107 


3 07 49 068 00 4 


4014586031965 


KoM6nHaUH?l yCTpOMCTB 


10 


107 


3 07 49 069 00 8 


4014586031972 


KoM6nHaUH?l yCTpOMCTB 


10 


107 


3 07 49 070 00 0 


4014586031989 


KOM6nHaUMfl yCTpOMCTB 


10 


107 


3 07 49 073 00 6 


4014586032016 


KOM6nHaUMfl yCTpOMCTB 


10 


107 


3 07 49 086 00 0 


4014586032108 


KOMBklHAUMfl YCTPOMCTB 


10 


3 07 49 099 00 5 


4014586032221 


KOM6klHaUM?l yCTpOMCTB 


10 


3 07 49 100 00 6 


4014586326375 


KoM6nHaUM?l yCTpOMCTB 


10 


3 07 51 144 00 3 


4014586032993 


3awnTHbiH aBTOMaT 3neKTpoABnraTen?i 3P 


02 


3 07 56 004 00 6 


4014586033266 


LLlTeKep c BcrpoeHHbiM MaKc. aBTOMaTOM Ann nepeABn>KHbix sneKTpoABHraTeneM 




3 07 56 017 00 6 


4014586033358 


LLlTeKep c BCTpoeHHbiM MaKC. aBTOMaTOM Ann nepeABn>KHbix sneKTpoABkiraTeneM 




3 07 56 084 00 8 


4014586264189 


LLlTeKep c BcrpoeHHbiM MaKC. aBTOMaTOM Ana nepeABM>KHbix sneKTpoABHraTeneM 1,0-1,6 A 


02 


3 07 56 085 00 2 


4014586264196 


LLlTeKep c BcrpoeHHbiM MaKC. aBTOMaTOM Ana nepeABM>KHbix sneKTpoABkiraTeneM 1,6-2,5 A 


02 


106 


3 07 56 086 00 5 


4014586264202 


LLlTeKep c BcrpoeHHbiM MaKC. aBTOMaTOM Ana nepeABM>KHbix sneKTpoABHraTeneM 2,5-4,0 A 


02 


3 07 56 087 00 9 


4014586264219 


LLlTeKep c BcrpoeHHbiM MaKC. aBTOMaTOM Ana nepeABn>KHbix sneKTpoABkiraTeneM 4,0-6,3 A 


02 


106 


3 07 56 088 00 7 


4014586264226 


LLlTeKep c BcrpoeHHbiM MaKC. aBTOMaTOM Ana nepeABn>KHbix sneKTpoABHraTenen 6,3-9,0 A 


02 


107 


3 07 56 089 00 1 


4014586264233 


LLlTeKep c BcrpoeHHbiM MaKC. aBTOMaTOM Ana nepeABn>KHbix sneKTpoABkiraTeneM 9,0-1 2,5 A 


02 


107 


3 07 56 090 00 3 


4014586264240 


LLlTeKep c BcrpoeHHbiM MaKC. aBTOMaTOM Ann nepeABM>KHbix sneKTpoABkiraTeneM 12,5-16,0 A 


02 


107 



248 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


3 07 56 093 00 9 


4014586264271 


LLlTeKep c BcrpoeHHbiM mekc. aBTOMaTOM Arm nepeABn>KHbix sneKTpoABkiraTeneki 1,6-2,5 A 


02 


106 


3 07 56 094 00 7 


4014586264288 


LLlTeKep c BcrpoeHHbiM mskc. aBTOMaTOM Arm nepeABn>KHbix aneKTpoABuraTeneki 2,5-4,0 A 


02 


3 07 56 095 00 1 


4014586264295 


LLlTeKep c BcrpoeHHbiM Make. aBTOMaTOM Arm nepeABn>KHbix 3neKTpoABnraTeneM 4,0-6,3 A 


02 


106 


3 07 56 096 00 4 


4014586264301 


LLlTeKep c BcrpoeHHbiM MaKc. aBTOMaTOM Arm nepeABn>KHbix 3neKTpoABnraTeneM 6,3-9,0 A 


02 


107 


3 07 56 097 00 8 


4014586264318 


LLlTeKep c BcrpoeHHbiM MaKC. aBTOMaTOM Arm nepeABn>KHbix sneKTpoABHraTeneM 9,0-12,5 A 


02 


107 


3 07 56 098 00 6 


4014586264325 


LLlTeKep c BcrpoeHHbiM MaKC. aBTOMaTOM Arm nepeABM>KHbix sneKTpoABHraTeneM 12,5-16,0 A 


02 


107 


3 12 07 103 01 3 


4014586044910 


3KcueHTpMKOBafl ronoBKa KOMnn. 


02 


176 


3 12 07 131 02 9 


4014586045092 


3KcueHTpnKOBaa ronoBKa KOMnn. 


02 


175 


3 13 08 072 00 0 


4014586048123 


Aon6e>KHblH H HaCTOnbHblH HO>K 


02 


115 


3 13 08 092 00 8 


4014586210803 


CrauHOHapHbiki ho>k 


02 


115 


3 13 08 096 00 7 


4014586210810 


l~loA>KM>KHblM HO>K 4.2 MM 


02 


115 


3 13 08 098 00 9 


4014586213477 


l~IOA>KM>KHblM HO>K O 


02 


115 


3 13 08 110 00 3 


4014586229812 


Ho>KH 


02 


112 


3 13 08 111 00 2 


4014586229829 


LLlTMCj)T HO>KeBOM 


02 


112 


3 13 08 113 00 9 


4014586229836 


Pe>Kymne nnacTMHbi (KOMnneKT) 


02 


112 


3 13 08 123 00 8 


4014586229867 


Pa3pe3HOM HO>K AO 2,0 MM 


02 


112 


3 13 08 136 00 2 


4014586229805 


Ho>KH 


02 


115 


3 13 08 143 00 6 


4014586230092 


Ho>KH 


02 


115 


3 13 08 146 00 1 


4014586232911 


Ho>KH 


02 


115 


3 13 08 147 00 5 


4014586232928 


Ho>KM 


02 


115 


3 13 08 150 00 9 


4014586239583 


Pa3pe3HOM HO>K, npflMOM (j)OpMbl 1-1,6 MM 


02 


112 


3 13 08 151 00 8 


4014586239590 


Ho>k Arm KpMBonHHeHHbix pa3pe30B,1 mm 


02 


112 


3 13 08 152 00 1 


4014586239606 


Pa3pe3HOM ho>k Cr 


02 


112 


3 13 08 153 01 4 


4014586239613 


Pe>Kymne nnacTHHbi Ubs1.6 


02 


112 


3 13 08 153 02 0 


4014586239620 


Pe>Kymne nnacTHHbi Ubs1.6c 


02 


112 


3 13 09 036 00 4 


4014586048512 


riyaHcoH 


02 


3 13 09 039 00 0 


4014586048543 


OnopHbiM LUkin 


02 


3 13 09 040 00 2 


4014586048550 


MaTpnua 


02 


120 


3 13 09 093 00 3 


4014586199931 


MaTpnua 


02 


121 


3 13 09 094 00 1 


4014586199948 


MaTpnua 


02 


121 


3 13 09 097 00 2 


4014586199955 


riyaHcoH 


02 


121 


3 13 09 098 00 0 


4014586199962 


riyaHcoH 


02 


121 


3 13 09 100 01 4 


4014586199986 


PacnopHaa BTynKa 


02 


3 13 09 107 00 0 


4014586210742 


MaTpnua 5 mm 


02 


121 


3 13 09 108 00 8 


4014586210759 


MaTpnua 3 mm 


02 


121 


3 13 09 109 00 2 


4014586210766 


MaTpnua P 5 mm 


02 


121 


3 13 09 110 00 4 


4014586210773 


riyaHcoH 


02 


121 


3 13 09 110 01 3 


4014586259161 


riyaHcoH h MaTpi/iua b KOMnneKTe 5 mm, cranb 


02 


121 


3 13 09 11400 8 


4014586210780 


MewoK Arm crpy>KKki 


02 


121 


3 13 09 119 00 1 


4014586209852 


riyaHcoH 


02 




3 13 09 121 00 2 


4014586209876 


Cpa6aTbiBaeMaa nnacTMHKa 


02 


120 


3 13 09 122 00 5 


4014586209883 


MaTpnua 


02 


120 


3 13 09 122 02 0 


4014586318172 


MaTpnubi, 2 UJT. b ynaKOBKe 


02 


120 


3 13 09 122 03 0 


4014586318189 


MaTpnubi, 5 ujt.b ynaKOBKe 


02 


120 


3 13 09 134 00 6 


4014586259185 


riyaHcoH, 3 mm CR 


02 


121 


3 13 09 134 01 5 


4014586259192 


riyaHcoH m MaTpkiua b KOMnneKTe 


02 


121 


3 13 22 190 01 4 


4014586053363 


OkinbTp-MeiuoK, 5 ujt. b ynaKOBKe 


02 


3 13 22 238 00 0 


4014586053806 


riepexoAHHK 


02 


3 13 22 599 01 5 


4014586227016 


OnnbTp-MeiuoK, 5 ujt. b ynaKOBKe 


02 


3 13 22 600 00 1 


4014586227009 


OnnbTpyioiuMM sneMeHT 




3 13 22 601 01 9 


4014586227030 


rinocKocKnaAHaTbiki 4>nnbTp 




3 13 22 602 01 2 


4014586227047 


ByMa>KHbiM 4>MnbTp VE5 


02 


3 13 22 603 01 6 


4014586227054 


CoeAMHMTenbHafl My<j>Ta 


02 


3 13 22 757 01 6 


4014586261386 


ByMa>KHbiM 4>MnbTp BIA, 5 ujt. b ynaKOBKe 


02 


165 


3 13 22 765 00 9 


4014586261454 


OHnbTpyioiuMM naTpoH 


02 


165 


3 13 22 767 01 5 


4014586261478 


BcacbiBaioiuMH wnaHr KOMnn. 


02 


165 


3 13 22 770 00 0 


4014586261485 


PyKOflTKa 


02 


165 


3 13 22 771 00 9 


4014586261492 


riepexoAHHK 


02 


165 


3 13 22 772 00 2 


4014586261508 


CTyneHHaTafl Mycj)Ta 


02 


165 


3 13 22 781 01 7 


4014586262451 


5yMa>KHbiM cJ)MnbTp Arm Dustex 25, 5 ujt. b ynaKOBKe 


02 


165 


3 13 22 810 01 0 


4014586307718 


ByMa>KHbiM 4>i/inbTp Arm Dustex 40, 5 ujt. b ynaKOBKe 


02 


165 


3 13 22 811 01 0 


4014586307725 


OkinbTp MeujOK 


02 


165 


3 13 27 064 00 8 


4014586199580 


CTanbHbie 3am,nTHbie HaKnaAKM 


02 


130 


3 13 27 068 00 7 


4014586199627 


OMKCMpy(OUJ,HH BklHT 




3 13 29 100 01 6 


4014586218571 


3a>KMM, 2 ujt. b ynaKOBKe 


02 


3 13 29 106 00 8 


4014586218595 


Onopa nkinw 


02 


3 13 29 107 00 2 


4014586218588 


Onopa nkinw Arm Tpy6 


02 


3 13 33 090 00 0 


4014586368375 


riaTpoH aha CBepna 




3 13 33 118 00 0 


4014586368382 


riaTpoH Arm CBepna 


02 


3 13 35 017 01 1 


4014586262390 


HanpaBnflKDUJ,MM ponMK 


02 


173 


3 13 45 012 01 0 


4014586366197 


rinocKOCKnaAHaTbiM <j)MnbTp 


02 


164 


3 13 45 059 01 0 


4014586366210 


rinocKOCKnaAHaTbiM <|)MnbTp 


02 


164 


3 13 45 060 01 0 


4014586366227 


rinocKOCKnaAHaTbiM cjjMnbTp 


02 


164 


3 13 45 061 01 0 


4014586366234 


MeujoK-cj)nnbTp H3 HeTKaHoro nonoTHa 


02 


165 


3 13 45 062 01 0 


4014586366241 


MeujoK-cj)nnbTp H3 HeTKaHoro nonoTHa 


02 


165 


3 13 45 064 01 0 


4014586366265 


floCTOflHHblH <|>HnbTp 


02 


164 



u 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


3 13 45 065 01 0 


4014586366272 


BcacbiBaiOLUkiki LunaHr 


02 


164 


3 13 45 066 01 0 


4014586366289 


BcaCbl BEK) LUM M LUfl3.Hr 


02 


164 


3 13 45 067 01 0 


4014586366296 


Yah ki hi/i Ten bHbiti ujnaHr 


02 


164 


3 13 45 068 01 0 


4014586366302 


yAni/iHkiTenbHbiki ujnaHr 


02 


164 


3 13 45 069 01 0 


4014586366319 


PeMOHTHbIM KOMnneKT 


02 


164 


3 13 45 070 01 0 


4014586366326 


l~laTpy6oK 


02 


164 


3 13 45 071 01 0 


4014586366333 


BbiTA>KHafl Tpy6a 


02 


164 


3 13 45 071 02 0 


4014586368528 


KoMnneKT npMHaAnoKHocreki 


02 


164 


3 13 45 072 01 0 


4014586366340 


HanonbHoe conno 


02 


164 


3 13 45 073 01 0 


4014586366357 


KoM6nHnpoBaHHa?i HacaAKa 


02 


164 


3 13 45 074 01 0 


4014586366364 


men e Baa HacaAKa 


02 


164 


3 13 45 075 01 0 


4014586366371 


HacaAKa Ana Man<OM Me6enn 


02 


164 


3 13 45 076 01 0 


4014586366388 


BcacbiBaioiuafl HacaAKa 


02 


164 


3 13 45 077 01 0 


4014586366395 


HacaAKa-meTKa 


02 


164 


3 13 45 078 01 0 


4014586366401 


BTynKa Ana 3a>KHMa MHcrpyMeHTOB c perynMpoBKOM cunw BcacbiBaHkm 


02 


164 


3 13 45 079 01 0 


4014586366418 


CryneHHaTafl Mycj)Ta 


02 


164 


3 13 45 119 01 0 


4014586370187 


Ka6enbHbiki xoMyT 


02 


164 


3 13 45 123 01 0 


4014586378596 


BTynKa Ana 3a>KHMa MHcrpyMeHTOB c perynnpoBKOM cunw BcacbiBaHHfl 


02 


164 


3 13 45 130 01 0 


4014586379449 


OkinbTp-MeiuoK HEPA 


02 


165 


3 14 14 024 01 0 


4014586060187 


BcacbiBaioiunki ujnaHr KOMnn. 


02 


■B 


3 14 14 054 00 8 


4014586208916 


LUnaHr 


02 


156 


3 14 14 059 01 0 


4014586227108 


BcacbiBaioiuMki ujnaHr 


02 


■9 


3 14 14 070 01 0 


4014586356433 


l~ki6Ki/iki LunaHr 


02 


156 


3 14 15 020 00 8 


4014586060392 


Bycj)ep H3 npope3MHeHHoro MeTanna 


02 


107 


3 14 15 081 00 1 


4014586207865 


Bycj)ep M3 npope3MHeHHoro MeTanna 


02 


107 


3 14 20 120 01 0 


4014586376677 


3amnTHbiM Kowyx AccuTec ASM 


02 




3 14 26 030 00 5 


4014586061641 


AepwaTenb-nnnyHKa 


02 


175 


3 14 26 067 01 6 


4014586236797 


npOTMBOCKOnb3fllUMki KOBpMK 


02 


43 


3 14 28 102 01 6 


4014586195957 


Orpax<AeHne crpy>KKonoMa, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 


3 14 28 156 00 0 


4014586272047 


rinacTkKOBbiki nexon 


02 


^| 


3 14 28 166 00 0 


4014586305134 


Hexon 


02 


^| 


3 18 01 010 01 2 


4014586069210 


Aep>KaTenb 


02 


^| 


3 18 10 070 01 6 


4014586069678 


3aiunTHbiki KonnaK KOMnn. 


02 




3 18 10 071 01 5 


4014586069739 


3aiunTHbiM KonnaK KOMnn. 


02 


■B 


3 18 10 171 00 5 


4014586070124 


3aiunTHbiM KonnaK Bcaca KOMnn. 


02 




3 18 10 209 02 1 


4014586070452 


3aiunTHbiM KonnaK Bcaca KOMnn. 


02 


^B 


3 18 10 247 01 9 


4014586241906 


Crpy>KKoorpaAHTenb 


02 


- 


3 18 10 263 00 0 


4014586325484 


3aiunTa ot npMKocHOBeHMA 


04 


210 


3 18 10 264 01 0 


4014586307343 


KonnaK 


02 


175 


3 18 10 277 00 0 


4014586326238 


3aiunTHbiM KonnaK 


02 


^B 


3 18 10 287 01 0 


4014586369204 


3aiunTHbiki KonnaK 


06 


85 


3 18 10 288 01 0 


4014586369211 


3aiunTHbiki KonnaK 


06 


174 


3 18 10 289 01 0 


4014586369228 


3aiunTHbiki KonnaK 


06 


85 


3 21 09 061 01 6 


4014586074542 


HaTAMKHOH aneMeHT KOMnn. 


02 


^B 


3 21 19 032 00 2 


4014586074689 


BoKOBajq pyHKa 


02 


^B 


3 21 19 047 00 4 


4014586074801 


PyHKa 


02 


- 


3 21 19 058 00 1 


4014586074849 


PyHKa 


02 


- 


3 21 19 078 02 4 


4014586074962 


PyHKa KOMnn. 


02 


- 


3 21 19 103 01 7 


4014586215587 


PyHKa KOMnn. 


02 




3 21 19 107 01 6 


4014586222882 


PyHKa KOMnn. 


02 


■B 


3 21 19 113 01 6 


4014586235264 


PyHKa KOMnn. 


02 


BB 


3 21 19 11601 1 


4014586267616 


PyHKa-CKo6a 


04 


194 


3 21 19 117 01 5 


4014586268125 


aHTHBkl6paUHOHHOkl pyHKM 


02 


106 


3 21 19 11801 3 


4014586268132 


aHTMBkl6paUHOHHOki pyHKM 


02 


106 


3 21 19 11901 7 


4014586268149 


aHTMBn6paUMOHHOki pyHKM 


02 


^B 


3 21 19 124 01 0 


4014586334783 


aHTMBn6paUMOHHOki pyHKM 


02 


106 


3 21 19 127 03 0 


4014586351971 


npMTMpOHHblM MHCTpyMeHT Anfl HaHMHaiOlUMX 


02 


43 


3 21 23 002 00 6 


4014586270906 


KnioH Ana perynMpoBKM KpyTamero MOMeHTa 


02 


- 


3 21 25 043 00 4 


4014586075341 


CKo6a 


02 


^B 


3 21 25 050 00 7 


4014586075396 


rioABecHoe npMcnoco6neHMe 


02 


42 


3 21 26 060 00 0 


4014586305455 


Aep>KaTenb Ann ASM/ASSm 


02 


^B 


3 21 27 003 03 5 


4014586075594 


OrpaHMHMTenb rny6MHbi 


02 


65 


3 21 27 005 02 1 


4014586075617 


OrpaHMHMTenb rny6MHbi 


02 


65 


3 21 27 021 03 6 


4014586075761 


YnopHafl BTynKa KOMnn. 


02 


■ 


3 21 27 021 06 1 


4014586075792 


ynopHa?i BTynKa KOMnn. 


02 


- 


3 21 27 021 10 4 


4014586250717 


ynopHaa BTynKa KOMnn. 


02 


^B 


3 21 27 021 11 3 


4014586250724 


ynopHa?i BTynKa KOMnn. 


02 


IB 


3 21 27 021 12 9 


4014586258669 


ynopHa?i BTynKa KOMnn. 


02 


^B 


3 21 27 021 13 5 


4014586262406 


ynopHafl BTynKa 


02 


^B 


3 21 27 021 14 1 


4014586270531 


OrpaHMHMTenb rny6MHbi KOMnn. 


02 




3 21 27 021 15 0 


4014586295343 


ynopHafl BTynKa KOMnn. 


02 




3 21 27 043 00 0 


4014586075983 


ynopHa?i BTynKa KOMnn. 


02 




3 21 27 057 00 8 


4014586208831 


ynopHafl BTynKa KOMnn. 


02 




3 21 27 059 00 0 


4014586215594 


OrpaHMHMTenb rny6MHbi 


02 




3 21 27 065 01 9 


4014586266077 


OrpaHMHMTenb rny6MHbi KOMnn. 


02 




3 21 27 069 01 0 


4014586351674 


OrpaHMHMTenb rny6MHbi 


04 


199 



250 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


3 21 32 020 12 9 


4014586076706 


l~lacTa aha pe3aHMfl 


04 


112 


3 21 32 022 00 7 


4014586076713 


PyHHOki Hacoc 


02 


156 


3 21 32 031 00 0 


4014586289922 


BbicoK03cj)<j)eKTHBHbiki a3po3onb Arm cMa3KM m oxna>KAeHM?i pe>Kymero MHCTpyMeHTa 


02 


137 


3 21 33 012 01 8 


4014586076775 


3aTA>KHafl KpecTOBMHa 


02 




3 21 73 003 00 3 


4014586265568 


Pa6oHne pyKaBnuw Manwe, napa 


04 


174 


3 21 73 004 00 1 


4014586265575 


Pa6oHne pyKaBnuw cpeAHne, napa 


04 


174 


3 21 73 005 00 5 


4014586265582 


Pa6oHne pyKaBnuw 6onbiune, napa 


04 


174 


3 21 74 003 00 0 


4014586077215 


3amnTHa?i ceTKa 


02 


3 21 74 006 00 5 


4014586199641 


TpemoTKa c peivmeM 


02 


3 21 74 007 00 9 


4014586214740 


TpemoTKa c peivmeM 


02 


3 21 74 008 00 7 


4014586241890 


Kpene>KHbiki peivieHb 


02 




3 21 74 011 00 0 


4014586319056 


3aiUMTHblM KO>KyX 


04 


190 


3 21 74 013 01 0 


4014586335773 


CraKaH Ana CTpy>KKM 


02 


137 


3 21 74 013 10 0 


4014586353128 


3amnTHbiki KO>Kyx 


02 


43 


3 21 74 013 20 0 


4014586353135 


3aiUMTHblM KO>KyX 


02 


43 


3 21 74 014 01 0 


4014586376691 


3amnTHbm Ko>Kyx AccuTec ASW 


02 


3 21 74 015 01 0 


4014586376707 


3aiunTHbiM Kowyx Ana aKKyMynaTopa 


02 


3 21 74 016 01 0 


4014586376714 


3amkiTHbiM KO>nyx Ana aKKyMyrmTopa 


02 


3 24 02 037 00 0 


4014586232812 


Ahck 


02 




3 24 22 326 01 0 


4014586369846 


riepexoAHaa nnacTkma Ana MamMTHbix craHKOB Ana KopoHHaToro cBepneHkm 


02 


63 


3 26 07 058 01 8 


4014586088594 


Konbuo-orpaHMHMTenb KOMnn. 


04 




3 26 07 062 04 0 


4014586299198 


KoMnneKT c orpaHMHMTeneM rny6nHbi 


04 


199 


3 26 07 065 02 0 


4014586290690 


rinnbHbiki ahck HSS (n3 6bicrpope>KymeM crann) c orpam/iHUTeneM rny6nHbi 


04 


210 


3 26 23 009 00 6 


4014586200699 


PeAyKUHOHHbie Konbua 


02 


63 


3 26 23 010 00 8 


4014586200422 


PeAyKUHOHHbie Konbua 


02 


63 


3 26 23 011 01 6 


4014586200439 


PeAyKUHOHHbie Konbua 


02 


63 


3 26 23 012 01 9 


4014586248776 


PeAyKUHOHHbie Konbua 


02 


63 


3 26 23 013 00 4 


4014586248783 


PeAyKUHOHHbie Konbua 


02 


63 


3 26 23 014 01 0 


4014586369853 


PeAyKUHOHHbie Konbua 


02 


63 


3 27 14 035 01 6 


4014586091914 


HanpaBrmioma?i CKo6a 


02 


3 27 14 037 01 3 


4014586091938 


3a>KkiMHafl CKo6a KOMnn. 


02 




3 27 14 062 02 3 


4014586092133 


Onopa aha ocBo6o>KAeHHfl pyK 


02 


130 


3 27 14 071 01 3 


4014586092201 


3a>KMMHafl KonoAKa KOMnn. 


02 




3 27 14 084 00 8 


4014586195872 


HacTkin rmcTOBOki 


02 


126 


3 27 14 088 00 7 


4014586200750 


LU,kiTOK Ana CTpy>KKM 


02 


126 


3 39 01 021 01 1 


4014586110165 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 


02 


65 


3 39 01 022 01 4 


4014586110202 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 


02 


130 


3 39 01 031 00 1 


4014586110233 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 


02 




3 39 01 032 01 3 


4014586110257 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 


02 


57 


3 39 01 045 01 8 


4014586110387 


MHCTpyMeHTanbHbiH HeMOAaHHMK KOMnn. 


02 


3 39 01 073 01 3 


4014586200002 


MHCTpyMeHTanbHbiM hcmoashmmk KOMnn. 


02 


3 39 01 096 01 6 


4014586242095 


MHCTpyMeHTanbHbiM hcmoashmmk KOMnn. 


02 


3 39 01 100 02 0 


4014586287980 


MHCTpyMeHTanbHbiM hcmoashmmk KOMnn. Ann KopoHnaTbix cBepn 


02 


3 39 01 112 02 0 


4014586317939 


MHCTpyMeHTanbHbie neMOAaHHMKH 


04 




3 39 01 118 01 0 


4014586285474 


MHCTpyMeHTanbHbiM neMOAaHHMK KOMnn. 


02 


11 


3 39 01 118 03 0 


4014586285481 


CMCTeMHbIM HeMOAaHHMK, nyCTOM 


04 


3 39 01 118 20 0 


4014586302775 


MHCTpyMeHTanbHbiM HeMOAaH 


04 




3 39 01 118 48 0 


4014586317618 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 


02 


57 


3 39 01 118 93 0 


4014586334974 


CMCTeMHbIM HeMOAaHHMK nyCTOM 


04 


26 


3 39 01 119 00 0 


4014586285498 


rinacTMKOBafl KacceTa 


02 


11 


3 39 01 121 02 0 


4014586317946 


fliUMK Ann xpaHeHMA 


02 




3 39 01 122 01 0 


4014586308791 


MHCTpyMeHTanbHbiM HeMOAaHHMK, b c6ope 


02 


179 


3 39 01 122 06 0 


4014586321165 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 


02 


3 39 01 122 12 0 


4014586336732 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 


02 


3 39 01 124 00 0 


4014586310930 


TpaHCnOpTMpOBOHHbIM fllUMK 




3 39 01 126 02 0 


4014586332406 


51iumk Ann xpaHeHMA 


02 


3 39 01 127 02 0 


4014586325859 


51iumk Ann xpaHeHMA 


02 


3 39 01 128 06 0 


4014586331355 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 


02 


3 39 01 128 58 0 


4014586367897 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 


02 


3 39 01 128 82 0 


4014586349435 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 


02 


3 39 01 130 05 0 


4014586333250 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 


02 


3 39 01 131 03 0 


4014586348957 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 


02 




3 39 01 131 08 0 


4014586348650 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 


02 


42 


3 39 01 131 92 0 


4014586376325 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 


02 


3 39 01 131 94 0 


4014586379630 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 


02 




3 39 01 131 98 0 


4014586376332 


CMCTeMHbIM HeMOAaHHMK nyCTOM 


04 


215 


3 39 01 132 03 0 


4014586340449 


fliUMK Ana xpaHeHMA 


02 


3 39 01 133 05 0 


4014586351247 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 




3 39 01 134 04 0 


4014586340456 


51iumk Ana xpaHeHMA 




3 39 01 135 02 0 


4014586340463 


51iumk Ann xpaHeHMA 


02 


3 39 01 140 99 0 


4014586356310 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 


02 


3 39 01 141 01 0 


4014586365244 


rinacTMKOBbiM HeMOAaH Ana MHCTpyMeHTa 


02 


11 


3 39 01 142 14 0 


4014586356921 


fliUMK Ann xpaHeHMA 


02 


3 39 01 143 06 0 


4014586356938 


fliUMK Ann xpaHeHMA 


02 




3 39 01 144 01 0 


4014586356945 


CMCTeMHbIM HeMOAaHHMK nyCTOM 


02 


215 


3 39 98 140 06 2 


4014586621333 


MHCTpyMeHTanbHbie HeMOAaHHMKM 





251 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


3 39 98 140 08 2 


4014586662039 


MHCTpyMeHTanbHbie neMOAaHHHKM 


02 


3 90 00 000 00 1 


4014586280028 


TpacjjuT 80 x 430mm (5 lut. b ynaKOBKe) 


06 


231 


3 90 00 000 00 2 


4014586280035 


Vh6kuu wnaHr 0 90, 1,0 M 


06 


233 


3 90 00 000 00 3 


4014586280042 


BaHAa>K 0 90 


06 


233 


3 90 00 000 00 4 


4014586280059 


LU,kiTOK Arm rna3 75 3 lut. b ynaKOBKe 


06 


231 


3 90 00 000 00 7 


4014586280080 


LUmtok aha mas GU75/GR/GXR (3 lut.) 


06 


232 


3 90 00 000 05 6 


4014586283517 


Tpa(|>kiT 1 55 x 430 mm, 3 lut. b ynaKOBKe 


06 


233 


3 90 00 000 18 4 


4014586283494 


LUmtok Arm rna3 150,GU150 3 lut. 


06 


233 


3 90 00 000 38 5 


4014586353722 


UncTepHa 


06 


232 


3 90 00 000 49 6 


4014586280325 


HanpaBrmiOLuafl lumhs, naTyHb 


06 


232 


3 90 00 000 49 7 


4014586280332 


HanpaBrmiOLuafl peMKa, HetinoH 


06 


232 


3 90 00 000 69 8 


4014586354361 


3arnyLUKa 


06 


3 90 00 000 70 1 


4014586354378 


EonT 


06 


3 90 00 000 70 7 


4014586354385 


Bmht 




3 90 00 000 78 8 


4014586354392 


riapannenbHbiki ynop 




3 90 00 000 80 7 


4014586354408 


BTynKa 


06 


3 90 00 000 82 1 


4014586354675 


Kopnyc 


06 


3 90 00 000 97 6 


4014586286303 


OunbTpw Arm GIBE, 523 x 241, ynaKOBaHbi 


06 


234 


3 90 00 001 00 2 


4014586353739 


TopM03HOM AMCK 


06 


3 90 00 001 10 1 


4014586302638 


MeTannnnecKUki 4>nnbTp Arm GIXBE 


06 


3 90 00 001 32 0 


4014586294407 


l~lpncnoco6neHne Arm kopotkhx Kpyrnwx 3aroTOBOK 




3 90 00 001 38 3 


4014586354682 


HacTpoeHHbiki 6noK 




3 90 00 001 38 5 


4014586354699 


Ahck 


06 


3 90 00 001 43 1 


4014586295442 


l~lnaTcj)opMa 


13 


3 90 00 001 43 2 


4014586295466 


l~lnaTcj)opMa 


13 


3 90 00 001 43 3 


4014586295459 


l~lnaTcj)opMa 




3 90 00 001 51 7 


4014586297361 


yrnoBaa HaKnaAKa 


13 


3 90 00 003 19 1 


4014586375229 


llonepeHHbie cana3KM 6e3 ratiKki 




3 90 00 003 19 3 


4014586375236 


llonepeHHbie cana3KM c raMKOki 


06 


3 90 00 003 25 6 


4014586341996 


HanpaB/mioLuafl 


06 


3 90 00 003 98 9 


4014586371146 


Pe3b6oBOki LunMHAenb 


06 


3 90 00 004 55 4 


4014586330686 


CBepnkinbHbiki KOHAyKTop 


06 


234 


3 90 00 004 60 9 


4014586356303 


Pe3b6oBOki cTep>KeHb 


06 


3 90 00 004 67 4 


4014586373850 


PacnopKa 


06 


3 90 00 004 72 7 


4014586353746 


KpbiLUKa 


06 


3 90 00 004 72 8 


4014586355504 


HanpaB/miOLuafl 




3 90 00 004 73 6 


4014586373898 


TklCKkl 


06 


3 90 00 004 75 6 


4014586369112 


riepexoAHMK 


06 


3 90 00 004 78 4 


4014586349473 


GRIT GISB 




3 90 00 004 83 2 


4014586364742 


OunbTp 


06 


3 90 00 004 83 3 


4014586364759 


OunbTp 


06 


3 90 00 004 83 7 


4014586376738 


YcTpokicTBO perynkipoBKki no BbicoTe b c6ope Arm GIMS 


06 


4 02 01 096 00 0 


4014586219530 


UnnkiHApuHecKMki lutmc|)t 


02 


57 


4 02 01 097 00 4 


4014586219547 


UnnkiHApunecKHki lutmcJjt 


02 


57 


4 06 11 009 01 9 


4014586126760 


Ha6op ynnoTHkiTenbHbix Koneu 


02 


4 06 12 153 00 7 


4014586219554 


KonbLLO 


02 


57 


4 06 12 154 00 5 


4014586219561 


KonbLLO 


02 


57 


4 11 40 004 00 7 


4014586128399 


LUnaHroBafl Mycjrra 


02 


130 


4 30 33 087 06 5 


4014586225173 


Ha6op 3a>KMMHbix bmhtob 


04 


6 01 10 004 01 8 


4014586165752 


AepwaTenb 0 7 mm c Hapy>KHOki nwcKOM 




6 01 10 008 01 7 


4014586165790 


AepwaTenb 0 7 mm c Hapy>KHOki nwcKoPi 


02 


6 05 03 306 00 8 


4014586262772 


BcTaBKa 1/4" Hapy>KH. 6-rpaHHMK 


02 


19 


6 05 05 015 00 1 


4014586258713 


BcTaBKa 1/4" Hapy>KH. 6-rpaHHHK SW 8 


02 


6 05 05 209 00 6 


4014586235059 


BcTaBKa 1/4" Hapy>KH. 6-rpaHHMK 


02 


6 05 10 011 00 9 


4014586235141 


Aep>KaTenb 1/4" Hapy>KHbiki LuecTkirpaHHMK 


02 


11 


6 05 10 215 00 3 


4014586258812 


Aep>KaTenb 1/4" Hapy>KHbiki LuecTkirpaHHMK 


02 


22 


6 05 10 219 01 0 


4014586367910 


Aep>KaTenb 6nTbi 


02 


11 


6 05 10 221 01 0 


4014586357379 


KoMnneKT 6mt FEIN Impact Bit Box 29 


02 


11 


6 19 15 001 00 7 


4014586166995 


PeAyKLL.. aneMeHT 


02 


57 


6 19 15 002 00 0 


4014586167008 


PeAyKU. aneMeHT 


02 


57 


6 22 05 013 00 7 


4014586167626 


TopuoBbie raeHHbie KnioHn-BCTaBKM 


02 


6 22 10 007 00 4 


4014586167824 


riepexoAHbiki naTpoH 


02 


6 22 19 002 07 9 


4014586168012 


riaTpoH Ann 3axBaTa pe3b6oBbix lutmcJjtob 


02 


75 


6 22 19 002 09 1 


4014586168036 


riaTpoH Ann 3axBaTa pe3b6oBbix lutmcJjtob 


02 


75 


6 22 19 002 10 6 


4014586168043 


riaTpoH Ann 3axBaTa pe3b6oBbix lutmcJjtob 


02 


75 


6 22 19 002 12 1 


4014586168067 


riaTpoH Ann 3axBaTa pe3b6oBbix lutmcJjtob 


02 


75 


6 22 19 002 14 3 


4014586168074 


riaTpoH Ann 3axBaTa pe3b6oBbix lutmc))tob 


02 


75 


6 27 12 109 03 4 


4014586169637 


BcTaBKM 1/4" Hapy>KH. 6-rpaHHMK 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


19 


6 29 01 002 00 4 


4014586172071 


TaeHHbiki khkdh SW8 


02 


6 29 01 003 00 8 


4014586172088 


TaeHHbiki khkdh SW9 


02 


6 29 01 007 00 7 


4014586172125 


TaenHbiki khkdh SW13 




6 29 01 016 00 2 


4014586172217 


TaenHbiki khkdh SW46 


02 


6 29 03 002 00 9 


4014586172255 


TaeHHbiki khkdh SW17 


02 


42 


6 29 03 011 00 5 


4014586172316 


TaenHbiki khkdh SW17 


02 


6 29 04 003 00 0 


4014586172347 


TaeHHbiki khkdh 19 x 22 




6 29 06 009 00 7 


4014586172415 


TopuoBbiki raeHHbiki khkdh SW8 


02 



252 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBaHMe 






PK 


Grp. 


6 29 06 013 00 5 


4014586226101 


TopuoBbiki raeHHbiki khkdh SW46 


02 


6 29 07 004 00 5 


4014586172446 


LLlTMcj)TOBOki raeHHbiki khkdh SW6 




6 29 07 006 00 2 


4014586172453 


LLlTMcj)TOBOki raeHHbiki khkdh SW8 




6 29 07 010 00 0 


4014586172477 


LLlTMcj)TOBOki raeHHbiki khkdh SW4 




6 29 07 011 00 9 


4014586172484 


LLlTMcj)TOBOki raeHHbiki khkdh SW5 




6 29 07 013 00 6 


4014586172491 


LLlTMcj)TOBOki raeHHbiki kdioh SW3 


02 


6 29 07 015 00 8 


4014586172514 


LLlTkicj)TOBOki raeHHbiki khkdh SW2.5 


02 


6 29 07 017 00 5 


4014586172521 


LLlTkictrroBOki raeHHbiki khioh SW4.5 


02 


6 29 07 023 00 5 


4014586172545 


KnioH 


02 


6 29 07 029 00 6 


4014586172590 


LLlTkictrroBOki raeHHbiki khioh SW2 


02 


6 29 07 030 00 8 


4014586172606 


LLlTkictrroBOki raeHHbiki khioh SW8 




6 29 07 034 00 2 


4014586218618 


TopuoBbiki raeHHbiki khkdh SW4 




6 29 07 036 00 9 


4014586253541 


LilTki<j)TOBOki raeHHbiki khioh T20 


02 


6 29 07 037 00 3 


4014586249728 


LilTki<j)TOBOki raeHHbiki khioh 


02 


6 29 07 039 00 0 


4014586348155 


LUecTkirpaHHbiki khkdh 




6 29 10 007 00 7 


4014586172705 


KnioH 


02 


6 29 10 022 00 2 


4014586172736 


TaMKOBepT C AByMfl OTBepCTHflMkl 


02 


6 29 10 023 00 6 


4014586172743 


KnioH 




6 29 10 031 00 8 


4014586172811 


TaMKOBepT C AByMfl OTBepCTklflMkl 




6 29 11 004 00 5 


4014586172828 


HaKnaAHOki raeHHbiki khkdh SW32 


02 


6 29 11 010 00 0 


4014586220772 


HaKnaAHOki raeHHbiki khioh 17x19 




6 29 12 001 00 4 


4014586266107 


BklHTOBepT 




6 29 13 004 00 0 


4014586172859 


LUTkic^TOBOki AepwaTenb 


02 


6 29 13 020 00 4 


4014586172927 


LUTkic^TOBOki AepwaTenb 


02 


6 29 13 021 00 3 


4014586208688 


LUTkic^TOBOki AepwaTenb 


02 


6 29 14 001 00 2 


4014586172934 


KnioH k naTpoHy Ana CBepna 




6 29 14 002 00 5 


4014586172941 


KnioH k naTpoHy Arm CBepna 


02 


6 29 14 004 00 7 


4014586172958 


KnioH k naTpoHy Arm CBepna 




6 29 14 005 00 1 


4014586172965 


KnioH k naTpoHy Arm CBepna 


02 


6 29 14 011 00 1 


4014586173016 


KnioH k naTpoHy Arm CBepna 


02 


6 29 14 012 00 4 


4014586173023 


KnioH k naTpoHy Arm CBepna 


02 


6 31 06 016 01 0 


4014586271767 


yArikiHHTenb 100 mm Ql 


02 


155 


6 31 06 017 01 0 


4014586335063 


YAnkiHkiTenb QIP, 100 mm 


02 


137 


6 31 11 009 01 0 


4014586326597 


CnkipanbHoe CBepno D10 HSS Ql 


02 


155 


6 31 11 010 01 0 


4014586326603 


CnkipanbHoe CBepno D10.2 HSS Ql 


02 


155 


6 31 11 011 01 0 


4014586326610 


CnkipanbHoe CBepno D11 HSS Ql 


02 


155 


6 31 11 012 01 0 


4014586326627 


CnkipanbHoe CBepno D12 HSS Ql 


02 


155 


6 31 11 013 01 0 


4014586326634 


CnkipanbHoe CBepno D13 HSS Ql 


02 


155 


6 31 11 01401 0 


4014586326641 


CnkipanbHoe CBepno D14 HSS Ql 


02 


155 


6 31 11 015 01 0 


4014586326658 


CnkipanbHoe CBepno D15 HSS Ql 


02 


155 


6 31 11 016 01 0 


4014586326665 


CnkipanbHoe CBepno D15.5 HSS Ql 


02 


155 


6 31 14 038 01 0 


4014586331027 


l4eHTpnpyioiune CBepna 


02 


137 


6 31 14 038 02 0 


4014586332796 


UeHTpkipyioiuee CBepno, AnkiHHoe, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


137 


6 31 27 001 01 5 


4014586176130 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 18 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 002 01 8 


4014586176147 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 20 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 003 01 2 


4014586176154 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 22 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 004 01 0 


4014586176161 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 25 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 005 01 4 


4014586176178 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 26 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 006 01 7 


4014586176185 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 28 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 007 01 1 


4014586176192 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 30 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 008 01 9 


4014586176208 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 32 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 009 01 3 


4014586176215 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 34 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 010 01 5 


4014586176222 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 35 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 011 01 4 


4014586176239 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 38 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 012 01 7 


4014586176246 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 40 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 013 01 1 


4014586176253 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 42 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 014 01 9 


4014586176260 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 43 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 015 01 3 


4014586176277 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 45 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 016 01 6 


4014586176284 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 48 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 017 01 0 


4014586176291 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 50 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 018 01 8 


4014586176307 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 52 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 019 01 2 


4014586176314 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 19 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 020 01 4 


4014586176321 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 21 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 021 01 3 


4014586176338 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 23 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 022 01 6 


4014586176345 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 24 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 023 01 0 


4014586176352 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 27 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 024 01 8 


4014586176369 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 29 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 025 01 2 


4014586176376 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 31 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 026 01 5 


4014586176383 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 33 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 027 01 9 


4014586176390 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 36 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 028 01 7 


4014586176406 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 37 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 029 01 1 


4014586176413 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 39 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 030 01 3 


4014586176420 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 41 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 031 01 2 


4014586176437 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 44 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 032 01 5 


4014586176444 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 46 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 


6 31 27 033 01 9 


4014586176451 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 47 M1 


8x6P1 


5 


02 


148 
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6 31 27 034 01 


7 


4014586176468 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 49 MM 


)x6P1,5 


02 


148 


6 31 27 035 01 


1 


4014586176475 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 51 MM 


)x6P1,5 


02 


148 


6 31 27 036 01 


4 


4014586192369 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 53 MM 


)x6P1,5 


02 


148 


6 31 27 037 01 


8 


4014586192376 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 54 MM 


)x6P1,5 


02 


148 


6 31 27 038 01 


6 


4014586192383 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 55 M1 6 


Jx6P1,5 


02 


148 


6 31 27 039 01 


0 


4014586192390 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 56 M1 6 


Jx6P1,5 


02 


148 


6 31 27 040 01 


2 


4014586192406 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 57 M1 6 


Jx6P1,5 


02 


148 


6 31 27 041 01 


1 


4014586192413 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 58 MM 


)x6P1,5 


02 


148 


6 31 27 042 01 


4 


4014586200941 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 12 MM 


)x6P1,5 


02 


148 


6 31 27 043 01 


8 


4014586200958 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 13 MM 


)x6P1,5 


02 


148 


6 31 27 044 01 


6 


4014586200965 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 14 MM 


)x6P1,5 


02 


148 


6 31 27 045 01 


0 


4014586200972 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 15 M1 6 


)x6P1,5 


02 


148 


6 31 27 046 01 


3 


4014586200989 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 16 MM 


Jx6P1,5 


02 


148 


6 31 27 047 01 


7 


4014586200996 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 17 MM 


)x6P1,5 


02 


148 


6 31 27 049 01 


9 


4014586223179 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 59 MM 


Jx6P1,5 


02 


148 


6 31 27 050 01 


1 


4014586223186 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 60 MM 


)x6P1,5 


02 


148 


6 31 27 051 01 


0 


4014586223193 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 61 MM 


)x6P1,5 


02 


148 


6 31 27 052 01 


3 


4014586223209 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 62 MM 


)x6P1,5 


02 


148 


6 31 27 053 01 


7 


4014586223216 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 63 M1 6 


Jx6P1,5 


02 


148 


6 31 27 054 01 


5 


4014586223223 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 64 M1 6 


Jx6P1,5 


02 


148 


6 31 27 055 01 


9 


4014586223230 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 0 65 M1 6 


lx6P1,5 


02 


148 


6 31 27 086 01 


9 


4014586239996 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra 0 12/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 086 04 0 


4014586375533 


KoMnneKT npkiHaAne>KHocTeM HM-Ultra 35 Ql 12,14,16,18,20,22 mm 


02 


147 


6 31 27 087 01 3 


4014586240008 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 13/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 088 01 1 


4014586240015 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 14/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 088 03 0 


4014586281599 


FEIN KopoHHaTbie CBepna TBepAOcnnaBHbie b Ha6ope Ql 14,18,22,32 mm 


02 




6 31 27 089 01 


5 


4014586240022 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 15/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 090 01 


7 


4014586240039 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 16/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 091 01 


6 


4014586240046 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 17/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 092 01 


9 


4014586240053 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 18/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 093 01 


3 


4014586240060 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 19/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 094 01 


1 


4014586240077 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 20/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 095 01 


5 


4014586240084 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 21/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 096 01 


8 


4014586240091 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 22/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 097 01 


2 


4014586240107 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 23/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 098 01 


0 


4014586240114 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 24/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 099 01 


4 


4014586240121 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 25/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 100 01 


5 


4014586240138 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 26/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 101 01 


4 


4014586240145 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 27/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 102 01 


7 


4014586240152 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 28/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 103 01 


1 


4014586240169 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 29/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 104 01 


9 


4014586240176 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 30/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 105 01 


3 


4014586240183 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 31/35 HM Ql 


02 


147 


6 31 27 106 01 


6 


4014586240190 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 32/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 107 01 


0 


4014586240206 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 33/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 108 01 


8 


4014586240213 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 34/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 109 01 


2 


4014586240220 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 35/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 110 01 


4 


4014586240237 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 36/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 111 01 


3 


4014586240244 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 37/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 112 01 


6 


4014586240251 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 38/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 113 01 


0 


4014586240268 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 39/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 114 01 


8 


4014586240275 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 40/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 115 01 


2 


4014586240282 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 41/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 116 01 


5 


4014586240299 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 42/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 117 01 


9 


4014586240305 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 43/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 118 01 


7 


4014586240312 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 44/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 119 01 


1 


4014586240329 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 45/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 120 01 


3 


4014586240336 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 46/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 121 01 


2 


4014586240343 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 47/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 122 01 


5 


4014586240350 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 48/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 123 01 


9 


4014586240367 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 49/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 124 01 


7 


4014586240374 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 50/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 125 01 


1 


4014586240381 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 51/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 126 01 


4 


4014586240398 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 52/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 127 01 


8 


4014586240404 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 53/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 128 01 


6 


4014586240411 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 54/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 129 01 


0 


4014586240428 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 55/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 130 01 


2 


4014586240435 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 56/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 131 01 


1 


4014586240442 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 57/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 132 01 


4 


4014586240459 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 58/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 133 01 


8 


4014586240466 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 59/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 134 01 


6 


4014586240473 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 60/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 135 01 


0 


4014586240480 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 61/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 136 01 


3 


4014586240497 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 62/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 137 01 


7 


4014586240503 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 63/35 HM Ql 


02 


148 


6 31 27 138 01 


5 


4014586240510 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 64/35 HM Ql 


02 


148 
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6 31 27 139 01 9 4014586240527 


KopoHHa-roe CBepno HM-Ultra0 65/35 HM Ql 


02 148 


6 31 27 238 01 1 4014586252469 


KopoHHa-roe CBepno HM-Ultra0 15.5/35 HM Ql 


02 147 


6 31 27 239 01 5 4014586252476 


KopoHHa-roe CBepno HM-Ultra0 17.5/35 HM Ql 


02 147 


6 31 27 240 01 7 4014586252483 


KopoHHa-roe CBepno HM-Ultra0 19.5/35 HM Ql 


02 147 


6 31 27 241 01 6 4014586252490 


KopoHHaToe CBepno HM-Ultra0 26.5/35 HM Ql 


02 147 


6 31 27 276 01 0 4014586272122 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon 0 12/50 


02 149 


6 31 27 276 02 0 4014586375540 


KoMnneKT npkiHaAnexKHOcreki HM-Ultra 50 W 12,14,16,18,20,22 mm 


02 147 


6 31 27 277 01 0 4014586272139 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 13/50 


02 149 


6 31 27 278 01 0 4014586272146 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 14/50 


02 149 


6 31 27 279 01 0 4014586272153 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 15/50 


02 149 


6 31 27 280 01 0 4014586272160 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 16/50 


02 149 


6 31 27 281 01 0 4014586272177 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 17/50 


02 149 


6 31 27 282 01 0 4014586272184 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 18/50 


02 149 


6 31 27 283 01 0 4014586272191 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 19/50 


02 149 


6 31 27 284 01 0 4014586272207 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 20/50 


02 149 


6 31 27 285 01 0 4014586272214 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 21/50 


02 149 


6 31 27 286 01 0 4014586272221 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 22/50 


02 149 


6 31 27 287 01 0 4014586272238 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 23/50 


02 149 


6 31 27 288 01 0 4014586272245 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 24/50 


02 149 


6 31 27 289 01 0 4014586272252 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 25/50 


02 149 


6 31 27 290 01 0 4014586272269 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 26/50 


02 149 


6 31 27 291 01 0 4014586272276 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 27/50 


02 149 


6 31 27 292 01 0 4014586272283 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 28/50 


02 149 


6 31 27 293 01 0 4014586272290 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 29/50 


02 149 


6 31 27 294 01 0 4014586272306 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 30/50 


02 149 


6 31 27 295 01 0 4014586272313 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 31/50 


02 149 


6 31 27 296 01 0 4014586272320 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 32/50 


02 149 


6 31 27 297 01 0 4014586272337 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 33/50 


02 149 


6 31 27 298 01 0 4014586272344 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 34/50 


02 149 


6 31 27 299 01 0 4014586272351 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 35/50 


02 149 


6 31 27 300 01 0 4014586272368 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 36/50 


02 149 


6 31 27 301 01 0 4014586272375 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 37/50 


02 149 


6 31 27 302 01 0 4014586272382 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 38/50 


02 149 


6 31 27 303 01 0 4014586272399 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 39/50 


02 149 


6 31 27 304 01 0 4014586272405 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 40/50 


02 149 


6 31 27 305 01 0 4014586272412 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 41/50 


02 149 


6 31 27 306 01 0 4014586272429 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 42/50 


02 149 


6 31 27 307 01 0 4014586272436 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 43/50 


02 149 


6 31 27 308 01 0 4014586272443 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 44/50 


02 149 


6 31 27 309 01 0 4014586272450 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 45/50 


02 149 


6 31 27 310 01 0 4014586272467 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 46/50 


02 149 


6 31 27 311 01 0 4014586272474 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 47/50 


02 149 


6 31 27 312 01 0 4014586272481 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 48/50 


02 149 


6 31 27 313 01 0 4014586272498 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 49/50 


02 149 


6 31 27 314 01 0 4014586272504 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 50/50 


02 149 


6 31 27 315 01 0 4014586272511 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 51/50 


02 149 


6 31 27 316 01 0 4014586272528 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 52/50 


02 149 


6 31 27 317 01 0 4014586272535 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 53/50 


02 149 


6 31 27 318 01 0 4014586272542 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 54/50 


02 149 


6 31 27 319 01 0 4014586272559 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 55/50 


02 149 


6 31 27 320 01 0 4014586272566 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 56/50 


02 149 


6 31 27 321 01 0 4014586272573 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 57/50 


02 149 


6 31 27 322 01 0 4014586272580 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 58/50 


02 149 


6 31 27 323 01 0 4014586272597 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 59/50 


02 149 


6 31 27 324 01 0 4014586272603 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 60/50 


02 149 


6 31 27 325 01 0 4014586272610 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 61/50 


02 149 


6 31 27 326 01 0 4014586272627 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 62/50 


02 149 


6 31 27 327 01 0 4014586272634 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 63/50 


02 149 


6 31 27 328 01 0 4014586272641 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 64/50 


02 149 


6 31 27 329 01 0 4014586272658 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 Weldon0 65/50 


02 149 


6 31 27 330 01 0 4014586279732 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 50/50 


02 158 


6 31 27 331 01 0 4014586279749 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 51/50 


02 158 


6 31 27 332 01 0 4014586279756 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 52/50 


02 158 


6 31 27 333 01 0 4014586279763 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 53/50 


02 158 


6 31 27 334 01 0 4014586279770 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 54/50 


02 158 


6 31 27 335 01 0 4014586279787 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 55/50 


02 158 


6 31 27 336 01 0 4014586279794 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 56/50 


02 158 


6 31 27 337 01 0 4014586279800 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 57/50 


02 158 


6 31 27 338 01 0 4014586279817 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 58/50 


02 158 


6 31 27 339 01 0 4014586279824 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 59/50 


02 158 


6 31 27 340 01 0 4014586279831 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 60/50 


02 158 


6 31 27 341 01 0 4014586279848 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 61/50 


02 158 


6 31 27 342 01 0 4014586279855 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 62/50 


02 158 


6 31 27 343 01 0 4014586279862 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 63/50 


02 158 


6 31 27 344 01 0 4014586279879 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 64/50 


02 158 


6 31 27 345 01 0 4014586279886 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 65/50 


02 158 



u 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a EAN 


HaMMeHOBahme 


PK Grp. 


6 31 27 346 01 0 4014586279893 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 66/50 


02 158 


6 31 27 347 01 0 4014586279909 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 67/50 


02 158 


6 31 27 348 01 0 4014586279916 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 68/50 


02 158 


6 31 27 349 01 0 4014586279923 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 69/50 


02 158 


6 31 27 350 01 0 4014586279930 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 70/50 


02 158 


6 31 27 351 01 0 4014586279947 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 71/50 


02 158 


6 31 27 352 01 0 4014586279954 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 72/50 


02 158 


6 31 27 353 01 0 4014586279961 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 73/50 


02 158 


6 31 27 354 01 0 4014586279978 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 74/50 


02 158 


6 31 27 355 01 0 4014586279985 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 75/50 


02 158 


6 31 27 456 01 0 4014586304083 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 76/50 


02 158 


6 31 27 457 01 0 4014586304090 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 77/50 


02 158 


6 31 27 458 01 0 4014586304106 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 78/50 


02 158 


6 31 27 459 01 0 4014586304113 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 79/50 


02 158 


6 31 27 460 01 0 4014586304120 


KopoHHaToe CBepno TBepAocnnaBHoe Ultra50 QuickIN MAX 0 80/50 


02 158 


6 31 27 714 01 0 4014586346632 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 714 02 0 4014586375557 


KoMnneKT npkiHaAnoKHocreM HM-Ultra 35 W 12,14,16,18,20,22 mm 


02 140 


6 31 27 715 01 0 4014586346649 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 716 01 0 4014586346656 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 717 01 0 4014586346663 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 718 01 0 4014586346670 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 719 01 0 4014586346687 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 720 01 0 4014586346694 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 721 01 0 4014586346700 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 722 01 0 4014586346717 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 723 01 0 4014586346724 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 724 01 0 4014586346731 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 725 01 0 4014586346748 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 726 01 0 4014586346755 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 727 01 0 4014586346762 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 728 01 0 4014586346779 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 729 01 0 4014586346786 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 730 01 0 4014586346793 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 731 01 0 4014586346809 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 732 01 0 4014586346816 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 733 01 0 4014586346823 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 734 01 0 4014586346830 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 735 01 0 4014586346847 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 736 01 0 4014586346854 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 737 01 0 4014586346861 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 738 01 0 4014586346878 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 739 01 0 4014586346885 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 740 01 0 4014586346892 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 741 01 0 4014586346908 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 742 01 0 4014586346915 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 743 01 0 4014586346922 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 744 01 0 4014586346939 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 745 01 0 4014586346946 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 746 01 0 4014586346953 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 747 01 0 4014586346960 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 748 01 0 4014586346977 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 749 01 0 4014586346984 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 750 01 0 4014586346991 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 751 01 0 4014586347004 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 752 01 0 4014586347011 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 753 01 0 4014586347028 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 754 01 0 4014586347035 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 755 01 0 4014586347042 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 756 01 0 4014586347059 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 757 01 0 4014586347066 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 758 01 0 4014586347073 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 759 01 0 4014586347080 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 760 01 0 4014586347097 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 761 01 0 4014586347103 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 762 01 0 4014586347110 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 35 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 143 


6 31 27 763 01 0 4014586353265 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 148 


6 31 27 764 01 0 4014586353272 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 148 


6 31 27 765 01 0 4014586353289 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 148 


6 31 27 766 01 0 4014586353296 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 148 


6 31 27 767 01 0 4014586353302 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 148 


6 31 27 768 01 0 4014586353319 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 148 


6 31 27 769 01 0 4014586353326 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 148 


6 31 27 770 01 0 4014586353333 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 148 


6 31 27 771 01 0 4014586353340 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 148 


6 31 27 772 01 0 4014586353357 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 148 


6 31 27 773 01 0 4014586353364 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 148 
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6 31 27 774 01 


0 


4014586353371 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 


148 


6 31 27 775 01 


0 


4014586353388 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 


148 


6 31 27 776 01 


0 


4014586353395 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 


148 


6 31 27 777 01 


0 


4014586353401 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 


148 


6 31 27 778 01 


0 


4014586353418 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 


148 


6 31 27 779 01 


0 


4014586353425 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 


148 


6 31 27 780 01 


0 


4014586353432 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 


148 


6 31 27 781 01 


0 


4014586353449 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 


148 


6 31 27 782 01 


0 


4014586353456 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 


148 


6 31 27 783 01 


0 


4014586353463 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 


148 


6 31 27 784 01 


0 


4014586353470 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra c xboctobmkom QuickIN 


02 


148 


6 31 27 785 01 


0 


4014586353487 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 786 01 


0 


4014586353494 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 787 01 


0 


4014586353500 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 788 01 


0 


4014586353517 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 789 01 


0 


4014586353524 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 790 01 


0 


4014586353531 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 791 01 


0 


4014586353548 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 792 01 


0 


4014586353555 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 793 01 


0 


4014586353562 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 794 01 


0 


4014586353579 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 795 01 


0 


4014586353586 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 796 01 


0 


4014586353593 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 797 01 


0 


4014586353609 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 798 01 


0 


4014586353616 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 799 01 


0 


4014586353623 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 800 01 


0 


4014586353630 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 801 01 


0 


4014586353647 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 802 01 


0 


4014586353654 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 803 01 


0 


4014586353661 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 804 01 


0 


4014586353678 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 805 01 


0 


4014586353685 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 27 806 01 


0 


4014586353692 


KopoHHaToe CBepno HM Ultra 75 c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


150 


6 31 30 014 01 


0 


4014586331034 


KopoHHaToe CBepno D14/20 HM QIP 


02 


IB 


6 31 30 015 01 


0 


4014586331041 


KopoHHaToe CBepno D15/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 016 01 


0 


4014586331058 


KopoHHaToe CBepno D16/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 017 01 


0 


4014586331065 


KopoHHaToe CBepno D17/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 018 01 


0 


4014586331072 


KopoHHaToe CBepno D18/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 019 01 


0 


4014586331089 


KopoHHaToe CBepno D19/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 020 01 


0 


4014586331096 


KopoHHaToe CBepno D20/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 021 01 


0 


4014586331102 


KopoHHaToe CBepno D21/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 022 01 


0 


4014586331119 


KopoHHaToe CBepno D22/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 023 01 


0 


4014586331126 


KopoHHaToe CBepno D23/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 024 01 


0 


4014586331133 


KopoHHaToe CBepno D24/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 025 01 


0 


4014586331140 


KopoHHaToe CBepno D25/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 026 01 


0 


4014586331157 


KopoHHaToe CBepno D26/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 027 01 


0 


4014586331164 


KopoHHaToe CBepno D27/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 028 01 


0 


4014586331171 


KopoHHaToe CBepno D28/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 029 01 


0 


4014586331188 


KopoHHaToe CBepno D29/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 030 01 


0 


4014586331195 


KopoHHaToe CBepno D30/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 11401 


0 


4014586331409 


KopoHHaToe CBepno D14/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 115 01 


0 


4014586331416 


KopoHHaToe CBepno D15/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 115 51 


0 


4014586368986 


KopoHHaToe CBepno c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 


02 


- 


6 31 30 116 01 


0 


4014586331423 


KopoHHaToe CBepno D16/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 117 01 


0 


4014586331430 


KopoHHaToe CBepno D17/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 117 51 


0 


4014586368993 


KopoHHaToe CBepno c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 


02 




6 31 30 118 01 


0 


4014586331447 


KopoHHaToe CBepno D18/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 119 01 


0 


4014586331454 


KopoHHaToe CBepno D19/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 119 51 


0 


4014586369006 


KopoHHaToe CBepno c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 


02 


^| 


6 31 30 120 01 


0 


4014586331461 


KopoHHaToe CBepno D20/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 121 01 


0 


4014586331478 


KopoHHaToe CBepno D21/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 122 01 


0 


4014586331485 


KopoHHaToe CBepno D22/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 123 01 


0 


4014586331492 


KopoHHaToe CBepno D23/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 124 01 


0 


4014586331508 


KopoHHaToe CBepno D24/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 125 01 


0 


4014586331515 


KopoHHaToe CBepno D25/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 126 01 


0 


4014586331522 


KopoHHaToe CBepno D26/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 127 01 


0 


4014586331539 


KopoHHaToe CBepno D27/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 128 01 


0 


4014586331546 


KopoHHaToe CBepno D28/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 129 01 


0 


4014586331553 


KopoHHaToe CBepno D29/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 130 01 


0 


4014586331560 


KopoHHaToe CBepno D30/20 HM QIP 


02 


135 


6 31 30 200 01 


0 


4014586331201 


KopoHHaToe CBepno D9/16" x 3/4" HM QIP 


02 


135 


6 31 30 201 01 


0 


4014586331218 


KopoHHaToe CBepno D5/8" x 3/4" HM QIP 


02 


135 


6 31 30 202 01 


0 


4014586331225 


KopoHHaToe CBepno D11/16" x 3/4" HM QIP 


02 


135 


6 31 30 203 01 


0 


4014586331232 


KopoHHaToe CBepno D3/4" x 3/4" HM QIP 


02 


135 


6 31 30 204 01 


0 


4014586331249 


KopoHHaToe CBepno D13/16" x 3/4" HM QIP 


02 


135 


6 31 30 205 01 


0 


4014586331256 


KopoHHaToe CBepno D7/8" x 3/4" HM QIP 


02 


135 
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6 31 30 206 01 0 4014586331263 


KopoHHaToe CBepno D15/16" x 3/4" HM QIP 


02 135 


6 31 30 207 01 0 4014586331270 


KopoHHaToe CBepno D1" x 3/4" HM QIP 


02 135 


6 31 30 208 01 0 4014586331287 


KopoHHaToe CBepno D1 1/16" x 3/4" HM QIP 


02 135 


6 31 30 209 01 0 4014586331294 


KopoHHaToe CBepno D1 1/8" x 3/4" HM QIP 


02 135 


6 31 30 210 01 0 4014586331300 


KopoHHaToe CBepno D1 3/16" x 3/4" HM QIP 


02 135 


6 31 30 300 01 0 4014586331577 


KopoHHaToe CBepno D9/16" x 3/4" HM QIP 


02 135 


6 31 30 301 01 0 4014586331584 


KopoHHaToe CBepno D5/8" x 3/4" HM QIP 


02 135 


6 31 30 302 01 0 4014586331591 


KopoHHaToe CBepno D11/16" x 3/4" HM QIP 


02 135 


6 31 30 303 01 0 4014586331607 


KopoHHaToe CBepno D3/4" x 3/4" HM QIP 


02 135 


6 31 30 304 01 0 4014586331614 


KopoHHaToe CBepno D13/16" x 3/4" HM QIP 


02 135 


6 31 30 305 01 0 4014586331621 


KopoHHaToe CBepno D7/8" x 3/4" HM QIP 


02 135 


6 31 30 306 01 0 4014586331638 


KopoHHaToe CBepno D15/16" x 3/4" HM QIP 


02 135 


6 31 30 307 01 0 4014586331645 


KopoHHaToe CBepno D1" x 3/4" HM QIP 


02 135 


6 31 30 308 01 0 4014586331652 


KopoHHaToe CBepno D1 1/16" x 3/4" HM QIP 


02 135 


6 31 30 309 01 0 4014586331669 


KopoHHaToe CBepno D1 1/8" x 3/4" HM QIP 


02 135 


6 31 30 310 01 0 4014586331676 


KopoHHaToe CBepno D1 3/16" x 3/4" HM QIP 


02 135 


6 31 31 014 01 0 4014586333274 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMk HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 14 


02 135 


6 31 31 015 01 0 4014586333281 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMk HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 15 


02 135 


6 31 31 016 01 0 4014586333298 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMk! HananKaMH m xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 16 


02 135 


6 31 31 017 01 0 4014586333304 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH h xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 17 


02 135 


6 31 31 018 01 0 4014586333311 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH h xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 18 


02 135 


6 31 31 019 01 0 4014586333328 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH h xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 19 


02 135 


6 31 31 020 01 0 4014586333335 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH h xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 20 


02 135 


6 31 31 021 01 0 4014586333922 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 21 


02 135 


6 31 31 022 01 0 4014586333342 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 22 


02 135 


6 31 31 023 01 0 4014586333939 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 23 


02 135 


6 31 31 024 01 0 4014586333359 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 24 


02 135 


6 31 31 025 01 0 4014586333366 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 25 


02 136 


6 31 31 026 01 0 4014586333373 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 26 


02 136 


6 31 31 027 01 0 4014586333380 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 27 


02 136 


6 31 31 028 01 0 4014586333946 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 28 


02 136 


6 31 31 029 01 0 4014586333397 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 29 


02 136 


6 31 31 030 01 0 4014586333403 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 30 


02 136 


6 31 31 031 01 0 4014586333953 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 31 


02 136 


6 31 31 032 01 0 4014586333410 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 32 


02 136 


6 31 31 033 01 0 4014586333427 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 33 


02 136 


6 31 31 034 01 0 4014586333960 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 34 


02 136 


6 31 31 035 01 0 4014586333434 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 35 


02 136 


6 31 31 036 01 0 4014586333977 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 36 


02 136 


6 31 31 037 01 0 4014586333441 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 37 


02 136 


6 31 31 038 01 0 4014586333458 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 38 


02 136 


6 31 31 039 01 0 4014586333984 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 39 


02 136 


6 31 31 040 01 0 4014586333465 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 40 


02 136 


6 31 31 041 01 0 4014586333991 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 41 


02 136 


6 31 31 042 01 0 4014586333472 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 42 


02 136 


6 31 31 043 01 0 4014586334004 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 43 


02 136 


6 31 31 044 01 0 4014586333489 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 44 


02 136 


6 31 31 045 01 0 4014586334011 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 45 


02 136 


6 31 31 046 01 0 4014586334028 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 46 


02 136 


6 31 31 047 01 0 4014586334035 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 47 


02 136 


6 31 31 048 01 0 4014586334042 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 48 


02 136 


6 31 31 049 01 0 4014586334059 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 49 


02 136 


6 31 31 050 01 0 4014586333496 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 50 


02 136 


6 31 31 051 01 0 4014586333502 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 51 


02 136 


6 31 31 052 01 0 4014586334066 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 52 


02 136 


6 31 31 053 01 0 4014586334073 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 53 


02 136 


6 31 31 054 01 0 4014586333519 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 54 


02 136 


6 31 31 055 01 0 4014586366470 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 31 056 01 0 4014586366487 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 31 057 01 0 4014586366494 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 31 058 01 0 4014586366500 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 31 059 01 0 4014586366517 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 060 01 0 4014586366524 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 065 01 0 4014586366531 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 068 01 0 4014586366548 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 31 070 01 0 4014586366555 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 075 01 0 4014586366562 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 080 01 0 4014586366579 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 31 200 01 0 4014586334080 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 9/16" 


02 136 


6 31 31 201 01 0 4014586334097 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 5/8" 


02 136 


6 31 31 202 01 0 4014586334103 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 11/16" 


02 136 


6 31 31 203 01 0 4014586334110 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 3/4" 


02 136 


6 31 31 204 01 0 4014586334127 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 13/16" 


02 136 


6 31 31 205 01 0 4014586334134 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 7/8" 


02 136 


6 31 31 206 01 0 4014586334141 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 15/16" 


02 136 


6 31 31 207 01 0 4014586334158 


KopoHKa c TBepAOcnnaBHbiMH HananKaMH n xboctobhkom QuicklN-PLUS 0 1" 


02 136 
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6 31 31 208 01 0 4014586334165 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMki HanaMKaMM m xboctobukom QuicklN-PLUS 0 1-1/16" 


02 136 


6 31 31 209 01 0 4014586334172 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMki HanaMKaMM m xboctobukom QuicklN-PLUS 0 1-1/8" 


02 136 


6 31 31 210 01 0 4014586334189 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobukom QuicklN-PLUS 0 1-3/16" 


02 136 


6 31 31 211 01 0 4014586334196 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobukom QuicklN-PLUS 0 1-1/4" 


02 136 


6 31 31 212 01 0 4014586334202 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-5/16" 


02 136 


6 31 31 213 01 0 4014586334219 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-3/8" 


02 136 


6 31 31 214 01 0 4014586334226 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-7/16" 


02 136 


6 31 31 215 01 0 4014586334233 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-1/2" 


02 136 


6 31 31 216 01 0 4014586334240 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-9/16" 


02 136 


6 31 31 217 01 0 4014586334257 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-5/8" 


02 136 


6 31 31 218 01 0 4014586334264 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-11/16" 


02 136 


6 31 31 219 01 0 4014586334271 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-3/4" 


02 136 


6 31 31 220 01 0 4014586334288 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-1 3/16" 


02 136 


6 31 31 221 01 0 4014586334295 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-7/8" 


02 136 


6 31 31 222 01 0 4014586334301 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-1 5/16" 


02 136 


6 31 31 223 01 0 4014586334318 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 2" 


02 136 


6 31 31 224 01 0 4014586334325 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 2-1/16" 


02 136 


6 31 31 225 01 0 4014586334332 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 2-1/8" 


02 136 


6 31 31 226 01 0 4014586366586 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 227 01 0 4014586366593 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 31 228 01 0 4014586366609 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 229 01 0 4014586366616 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 230 01 0 4014586366623 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 31 231 01 0 4014586366630 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 31 232 01 0 4014586366647 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 31 233 01 0 4014586366654 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 234 01 0 4014586366661 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM m xboctobmkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 31 421 01 0 4014586333526 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMfl Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 21 


02 136 


6 31 31 422 01 0 4014586334349 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMfl Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 22 


02 136 


6 31 31 423 01 0 4014586334356 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 23 


02 136 


6 31 31 424 01 0 4014586334363 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 24 


02 136 


6 31 31 425 01 0 4014586333533 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 25 


02 136 


6 31 31 426 01 0 4014586334370 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 26 


02 136 


6 31 31 427 01 0 4014586333540 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 27 


02 136 


6 31 31 428 01 0 4014586333557 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 28 


02 136 


6 31 31 429 01 0 4014586334387 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 29 


02 136 


6 31 31 430 01 0 4014586333564 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMfl Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 30 


02 136 


6 31 31 431 01 0 4014586334394 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHM?i Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 31 


02 136 


6 31 31 432 01 0 4014586334400 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 32 


02 136 


6 31 31 433 01 0 4014586333571 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 33 


02 136 


6 31 31 434 01 0 4014586334417 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 34 


02 136 


6 31 31 435 01 0 4014586333588 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 35 


02 136 


6 31 31 436 01 0 4014586334424 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 36 


02 136 


6 31 31 437 01 0 4014586334431 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 37 


02 136 


6 31 31 438 01 0 4014586334448 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 38 


02 136 


6 31 31 439 01 0 4014586334455 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 39 


02 136 


6 31 31 440 01 0 4014586333595 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 40 


02 136 


6 31 31 441 01 0 4014586334462 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 41 


02 136 


6 31 31 442 01 0 4014586333601 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 42 


02 136 


6 31 31 443 01 0 4014586334479 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 43 


02 136 


6 31 31 444 01 0 4014586334486 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMfl Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 44 


02 136 


6 31 31 445 01 0 4014586334493 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMfl Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 45 


02 136 


6 31 31 446 01 0 4014586334509 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 46 


02 136 


6 31 31 447 01 0 4014586334516 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 47 


02 136 


6 31 31 448 01 0 4014586333618 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMfl Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 48 


02 136 


6 31 31 449 01 0 4014586334523 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMfl Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 49 


02 136 


6 31 31 450 01 0 4014586333625 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMfl Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 50 


02 136 


6 31 31 451 01 0 4014586333632 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 51 


02 136 


6 31 31 452 01 0 4014586334530 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 52 


02 136 


6 31 31 453 01 0 4014586334547 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 53 


02 136 


6 31 31 454 01 0 4014586333649 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 54 


02 136 


6 31 31 455 01 0 4014586366678 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 456 01 0 4014586366685 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 31 457 01 0 4014586366692 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 458 01 0 4014586366708 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 459 01 0 4014586366715 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMfl Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 31 460 01 0 4014586366722 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMfl Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 31 465 01 0 4014586366739 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHM?i Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 468 01 0 4014586366746 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 605 01 0 4014586334554 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 7/8" 


02 137 


6 31 31 606 01 0 4014586334561 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1 5/16" 


02 137 


6 31 31 607 01 0 4014586334578 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1" 


02 137 


6 31 31 608 01 0 4014586334585 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-1/16" 


02 137 


6 31 31 609 01 0 4014586334592 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1- 1/8" 


02 137 


6 31 31 610 01 0 4014586334608 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-3/16" 


02 137 


6 31 31 611 01 0 4014586334615 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMiq Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-1/4" 


02 137 
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6 31 31 612 01 0 4014586334622 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-5/16" 


02 137 


6 31 31 613 01 0 4014586334639 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-3/8" 


02 137 


6 31 31 614 01 0 4014586334646 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-7/16" 


02 137 


6 31 31 615 01 0 4014586334653 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-1/2" 


02 137 


6 31 31 616 01 0 4014586334660 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-9/16" 


02 137 


6 31 31 617 01 0 4014586334677 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-5/8" 


02 137 


6 31 31 618 01 0 4014586334684 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-11/16" 


02 137 


6 31 31 619 01 0 4014586334691 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-3/4" 


02 137 


6 31 31 620 01 0 4014586334707 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-1 3/16" 


02 137 


6 31 31 621 01 0 4014586334714 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-7/8" 


02 137 


6 31 31 622 01 0 4014586334721 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 1-15/16" 


02 137 


6 31 31 623 01 0 4014586334738 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMs Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 2" 


02 137 


6 31 31 624 01 0 4014586334745 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMs Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 2-1/16" 


02 137 


6 31 31 625 01 0 4014586334752 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMs Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 0 2-1/8" 


02 137 


6 31 31 626 01 0 4014586366753 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 627 01 0 4014586366760 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 31 628 01 0 4014586366777 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMfl Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 31 629 01 0 4014586366784 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 630 01 0 4014586366791 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 




6 31 31 631 01 0 4014586366807 


KopoHKa c TBepAocnnaBHbiMM HanaMKaMM Ana CBepneHMA Tpy6 c xboctobmkom QuicklN-PLUS 


02 


6 31 33 119 05 1 4014586611471 


HSS-Nova 25 KopoHnaToe cBepno 0 12 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 119 05 2 4014586611501 


HSS-Nova 50 KopoHnaToe CBepno 0 12 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 120 06 7 4014586615578 


HSS-Dura 25 KopoHnaToe CBepno 0 12 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 120 06 8 4014586615639 


HSS-Dura 50 KopoHnaToe CBepno 0 12 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 129 05 1 4014586611815 


HSS-Nova 25 KopoHnaToe CBepno 0 1 3 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 129 05 2 4014586611853 


HSS-Nova 50 KopoHnaToe CBepno 0 13 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 130 06 7 4014586611822 


HSS-Dura 25 KopoHnaToe CBepno 0 1 3 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 130 06 8 4014586611860 


HSS-Dura 50 KopoHnaToe CBepno 0 1 3 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 140 05 1 4014586611891 


HSS-Nova 25 KopoHnaToe CBepno 0 14 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 140 05 2 4014586611938 


HSS-Nova 50 KopoHnaToe CBepno 0 14 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 140 06 7 4014586611907 


HSS-Dura 25 KopoHnaToe CBepno 0 14 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 140 06 8 4014586611945 


HSS-Dura 50 KopoHnaToe CBepno 0 14 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 150 05 1 4014586612188 


HSS-Nova 25 KopoHnaToe CBepno 0 1 5 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 150 05 2 4014586612225 


HSS-Nova 50 KopoHnaToe CBepno 0 15 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 150 06 7 4014586612195 


HSS-Dura 25 KopoHnaToe CBepno 0 1 5 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 150 06 8 4014586612232 


HSS-Dura 50 KopoHnaToe CBepno 0 1 5 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 159 05 1 4014586612263 


HSS-Nova 25 KopoHnaToe CBepno 0 16 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 159 05 2 4014586612300 


HSS-Nova 50 KopoHnaToe CBepno 0 16 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 160 06 7 4014586612270 


HSS-Dura 25 KopoHnaToe CBepno 0 16 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 160 06 8 4014586612317 


HSS-Dura 50 KopoHnaToe CBepno 0 16 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 170 05 1 4014586612485 


HSS-Nova 25 KopoHnaToe CBepno 0 17 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 170 05 2 4014586612522 


HSS-Nova 50 KopoHnaToe CBepno 0 17 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 170 06 7 4014586612492 


HSS-Dura 25 KopoHnaToe CBepno 0 17 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 170 06 8 4014586612539 


HSS-Dura 50 KopoHnaToe CBepno 0 17 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 180 05 1 4014586612560 


HSS-Nova 25 KopoHnaToe CBepno 0 18 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 180 05 2 4014586612607 


HSS-Nova 50 KopoHnaToe CBepno 0 18 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 180 06 7 4014586612577 


HSS-Dura 25 KopoHnaToe CBepno 0 18 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 180 06 8 4014586612614 


HSS-Dura 50 KopoHnaToe CBepno 0 18 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 189 05 1 4014586612713 


HSS-Nova 25 KopoHnaToe CBepno 0 19 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 189 05 2 4014586612751 


HSS-Nova 50 KopoHnaToe CBepno 0 19 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 190 06 7 4014586612720 


HSS-Dura 25 KopoHnaToe CBepno 0 19 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 190 06 8 4014586612768 


HSS-Dura 50 KopoHnaToe CBepno 0 19 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 199 05 2 4014586612904 


HSS-Nova 50 KopoHnaToe CBepno 0 20 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 199 06 3 4014586612874 


HSS-Nova 25 KopoHnaToe CBepno 0 20 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 200 06 7 4014586612867 


HSS-Dura 25 KopoHnaToe CBepno 0 20 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 200 06 8 4014586612911 


HSS-Dura 50 KopoHnaToe CBepno 0 20 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 210 05 1 4014586613123 


HSS-Nova 25 KopoHnaToe CBepno 0 21 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 210 05 2 4014586613161 


HSS-Nova 50 KopoHnaToe CBepno 0 21 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 210 06 7 4014586613130 


HSS-Dura 25 KopoHnaToe CBepno 0 21 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 210 06 8 4014586613178 


HSS-Dura 50 KopoHnaToe CBepno 0 21 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 219 05 1 4014586613215 


HSS-Nova 25 KopoHnaToe CBepno 0 22 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 219 05 2 4014586613253 


HSS-Nova 50 KopoHnaToe CBepno 0 22 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 220 06 7 4014586613222 


HSS-Dura 25 KopoHnaToe CBepno 0 22 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 220 06 8 4014586613260 


HSS-Dura 50 KopoHnaToe CBepno 0 22 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 229 05 1 4014586613406 


HSS-Nova 25 KopoHnaToe CBepno 0 23 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 229 05 2 4014586613444 


HSS-Nova 50 KopoHnaToe CBepno 0 23 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 230 06 7 4014586613413 


HSS-Dura 25 KopoHnaToe CBepno 0 23 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 230 06 8 4014586613451 


HSS-Dura 50 KopoHnaToe CBepno 0 23 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 240 05 1 4014586613499 


HSS-Nova 25 KopoHnaToe CBepno 0 24 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 240 05 2 4014586613536 


HSS-Nova 50 KopoHnaToe CBepno 0 24 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 240 06 7 4014586613505 


HSS-Dura 25 KopoHnaToe CBepno 0 24 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 240 06 8 4014586613543 


HSS-Dura 50 KopoHnaToe CBepno 0 24 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 250 05 1 4014586613635 


HSS-Nova 25 KopoHnaToe CBepno 0 25 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 250 05 2 4014586613673 


HSS-Nova 50 KopoHnaToe CBepno 0 25 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 250 06 7 4014586613642 


HSS-Dura 25 KopoHnaToe CBepno 0 25 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 250 06 8 4014586613680 


HSS-Dura 50 KopoHnaToe CBepno 0 25 x 50 QuickIN TIN 


02 151 
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6 31 33 259 05 1 4014586613727 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 26 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 259 05 2 4014586613765 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 26 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 260 06 7 4014586613734 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 26 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 260 06 8 4014586613772 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 26 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 270 05 1 4014586613819 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 27 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 270 05 2 4014586613857 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 27 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 270 06 7 4014586613826 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 27 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 270 06 8 4014586613864 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 27 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 279 05 1 4014586613901 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 28 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 279 05 2 4014586613949 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 28 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 280 06 7 4014586613918 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 28 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 280 06 8 4014586613956 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 28 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 289 05 1 4014586613994 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 29 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 289 05 2 4014586614038 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 29 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 290 06 7 4014586614007 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 29 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 290 06 8 4014586614045 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 29 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 299 05 1 4014586614229 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 30 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 299 05 2 4014586614267 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 30 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 300 06 7 4014586614236 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 30 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 300 06 8 4014586614274 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 30 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 309 05 1 4014586614311 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 31 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 309 05 2 4014586614359 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 31 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 310 06 7 4014586614328 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 31 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 310 06 8 4014586614366 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 31 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 319 05 1 4014586614397 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 32 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 319 05 2 4014586614434 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 32 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 320 06 7 4014586614403 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 32 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 320 06 8 4014586614441 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 32 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 329 05 1 4014586614489 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 33 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 329 05 2 4014586614526 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 33 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 330 06 7 4014586614496 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 33 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 330 06 8 4014586614533 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 33 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 339 05 1 4014586614564 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 34 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 339 05 2 4014586614601 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 34 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 340 06 7 4014586614571 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 34 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 340 06 8 4014586614618 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 34 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 350 05 1 4014586614649 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 35 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 350 05 2 4014586614687 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 35 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 350 06 7 4014586614656 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 35 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 350 06 8 4014586614694 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 35 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 359 05 1 4014586614731 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 36 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 359 05 2 4014586614779 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 36 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 360 06 7 4014586614748 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 36 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 360 06 8 4014586614786 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 36 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 369 05 1 4014586614823 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 37 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 369 05 2 4014586614861 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 37 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 370 06 7 4014586614830 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 37 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 370 06 8 4014586614878 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 37 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 379 05 1 4014586614908 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 38 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 379 05 2 4014586614946 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 38 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 380 06 7 4014586614915 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 38 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 380 06 8 4014586614953 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 38 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 389 05 1 4014586614984 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 39 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 389 05 2 4014586615028 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 39 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 390 06 7 4014586614991 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 39 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 390 06 8 4014586615035 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 39 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 399 05 1 4014586615066 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 40 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 399 05 2 4014586615103 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 40 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 400 06 7 4014586615073 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 40 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 400 06 8 4014586615110 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 40 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 409 05 1 4014586615158 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 41 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 409 05 2 4014586615196 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 41 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 410 06 7 4014586615165 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 41 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 410 06 8 4014586615202 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 41 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 420 05 1 4014586615233 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 42 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 420 05 2 4014586615271 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 42 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 420 06 7 4014586615240 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 42 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 420 06 8 4014586615288 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 42 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 429 05 1 4014586615318 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 43 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 429 05 2 4014586615356 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 43 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 430 06 7 4014586615325 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 43 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 430 06 8 4014586615363 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 43 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 439 05 1 4014586615394 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 44 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 439 05 2 4014586615431 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 44 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 440 06 7 4014586615400 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 44 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 440 06 8 4014586615448 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 44 x 50 QuickIN TIN 


02 151 
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6 31 33 449 05 1 4014586615479 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 45 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 449 05 2 4014586615516 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 45 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 450 06 7 4014586615486 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 45 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 450 06 8 4014586615523 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 45 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 459 05 1 4014586615561 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 46 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 459 05 2 4014586615622 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 46 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 460 06 7 4014586615585 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 46 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 460 06 8 4014586615646 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 46 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 469 05 1 4014586615684 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 47 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 469 05 2 4014586615721 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 47 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 470 06 7 4014586615691 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 47 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 470 06 8 4014586615738 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 47 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 479 05 1 4014586615769 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 48 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 479 05 2 4014586615806 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 48 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 480 06 7 4014586615776 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 48 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 480 06 8 4014586615813 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 48 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 489 05 1 4014586615844 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 49 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 489 05 2 4014586615882 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 49 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 490 06 7 4014586615851 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 49 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 490 06 8 4014586615899 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 49 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 499 05 1 4014586615981 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 50 x 25 QuickIN 


02 152 


6 31 33 499 05 2 4014586616018 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 50 x 50 QuickIN 


02 153 


6 31 33 500 06 7 4014586615592 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 50 x 25 QuickIN TIN 


02 150 


6 31 33 500 06 8 4014586615653 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 50 x 50 QuickIN TIN 


02 151 


6 31 33 999 01 0 4014586375571 


KoMnneKT npkmaAne>KHocTeki HSS Nova 50 Ql 12,14,16,18,20,22 mm 


02 150 


6 31 34 120 05 1 4014586611457 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 12 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 120 05 2 4014586611488 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 12 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 120 07 5 4014586611464 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 12 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 120 07 6 4014586611495 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 12 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 130 05 1 4014586611792 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 1 3 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 130 05 2 4014586611839 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 1 3 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 130 07 5 4014586611808 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 1 3 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 130 07 6 4014586611846 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 1 3 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 140 05 1 4014586611877 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 14 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 140 05 2 4014586611914 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 14 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 140 07 5 4014586611884 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 14 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 140 07 6 4014586611921 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 14 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 150 05 1 4014586612164 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 1 5 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 150 05 2 4014586612201 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 15x50 Weldon 


02 141 


6 31 34 150 07 5 4014586612171 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 1 5 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 150 07 6 4014586612218 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 1 5 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 160 05 1 4014586612249 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 16 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 160 05 2 4014586612287 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 16 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 160 07 5 4014586612256 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 16 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 160 07 6 4014586612294 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 16 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 170 05 1 4014586612461 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 17 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 170 05 2 4014586612508 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 17 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 170 07 5 4014586612478 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 17 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 170 07 6 4014586612515 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 17 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 180 05 1 4014586612546 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 18 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 180 05 2 4014586612584 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 18 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 180 07 5 4014586612553 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 18 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 180 07 6 4014586612591 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 18 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 190 05 1 4014586612690 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 19 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 190 05 2 4014586612737 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 19 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 190 05 3 4014586612775 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 19 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 190 07 5 4014586612706 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 19 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 190 07 6 4014586612744 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 19 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 200 05 1 4014586612843 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 20 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 200 05 2 4014586612881 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 20 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 200 05 3 4014586612928 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 20 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 200 07 5 4014586612850 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 20 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 200 07 6 4014586612898 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 20 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 210 05 1 4014586613109 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 21 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 210 05 2 4014586613147 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 21 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 210 05 3 4014586613185 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 21 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 210 07 5 4014586613116 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 21 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 210 07 6 4014586613154 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 21 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 220 05 1 4014586613192 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 22 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 220 05 2 4014586613239 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 22 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 220 05 3 4014586613277 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 22 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 220 07 5 4014586613208 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 22 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 220 07 6 4014586613246 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 22 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 230 05 1 4014586613383 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 23 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 230 05 2 4014586613420 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 23 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 230 05 3 4014586613468 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 23 x 75 Weldon 


02 141 
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6 31 34 230 07 5 4014586613390 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 23 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 230 07 6 4014586613437 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 23 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 240 05 1 4014586613475 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 24 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 240 05 2 4014586613512 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 24 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 240 05 3 4014586613550 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 24 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 240 07 5 4014586613482 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 24 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 240 07 6 4014586613529 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 24 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 250 05 1 4014586613611 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 25 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 250 05 2 4014586613659 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 25 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 250 05 3 4014586613697 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 25 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 250 07 5 4014586613628 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 25 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 250 07 6 4014586613666 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 25 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 260 05 1 4014586613703 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 26 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 260 05 2 4014586613741 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 26 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 260 05 3 4014586613789 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 26 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 260 07 5 4014586613710 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 26 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 260 07 6 4014586613758 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 26 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 270 05 1 4014586613796 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 27 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 270 05 2 4014586613833 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 27 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 270 05 3 4014586613871 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 27 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 270 07 5 4014586613802 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 27 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 270 07 6 4014586613840 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 27 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 280 05 1 4014586613888 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 28 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 280 05 2 4014586613925 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 28 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 280 05 3 4014586613963 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 28 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 280 07 5 4014586613895 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 28 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 280 07 6 4014586613932 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 28 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 290 05 1 4014586613970 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 29 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 290 05 2 4014586614014 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 29 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 290 05 3 4014586614052 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 29 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 290 07 5 4014586613987 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 29 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 290 07 6 4014586614021 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 29 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 300 05 1 4014586614205 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 30 x 25 Weldon 


02 140 


6 31 34 300 05 2 4014586614243 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 30 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 300 05 3 4014586614281 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 30 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 300 07 5 4014586614212 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 30 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 300 07 6 4014586614250 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 30 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 310 05 1 4014586614298 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 31 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 310 05 2 4014586614335 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 31 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 310 07 5 4014586614304 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 31 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 310 07 6 4014586614342 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 31 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 320 05 1 4014586614373 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 32 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 320 05 2 4014586614410 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 32 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 320 05 3 4014586614458 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 32 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 320 07 5 4014586614380 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 32 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 320 07 6 4014586614427 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 32 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 330 05 1 4014586614465 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 33 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 330 05 2 4014586614502 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 33 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 330 07 5 4014586614472 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 33 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 330 07 6 4014586614519 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 33 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 340 05 1 4014586614540 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 34 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 340 05 2 4014586614588 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 34 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 340 07 5 4014586614557 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 34 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 340 07 6 4014586614595 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 34 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 350 05 1 4014586614625 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 35 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 350 05 2 4014586614663 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 35 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 350 05 3 4014586614700 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 35 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 350 07 5 4014586614632 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 35 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 350 07 6 4014586614670 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 35 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 360 05 1 4014586614717 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 36 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 360 05 2 4014586614755 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 36 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 360 05 3 4014586614793 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 36 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 360 07 5 4014586614724 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 36 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 360 07 6 4014586614762 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 36 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 370 05 1 4014586614809 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 37 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 370 05 2 4014586614847 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 37 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 370 07 5 4014586614816 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 37 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 370 07 6 4014586614854 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 37 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 380 05 1 4014586614885 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 38 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 380 05 2 4014586614922 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 38 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 380 07 5 4014586614892 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 38 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 380 07 6 4014586614939 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 38 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 390 05 1 4014586614960 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 39 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 390 05 2 4014586615004 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 39 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 390 07 5 4014586614977 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 39 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 390 07 6 4014586615011 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 39 x 50 Weldon TIN 


02 142 
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6 31 34 400 05 1 4014586615042 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 40 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 400 05 2 4014586615080 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 40 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 400 05 3 4014586615127 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 40 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 400 07 5 4014586615059 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 40 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 400 07 6 4014586615097 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 40 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 410 05 1 4014586615134 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 41 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 410 05 2 4014586615172 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 41 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 410 07 5 4014586615141 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 41 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 410 07 6 4014586615189 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 41 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 420 05 1 4014586615219 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 42 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 420 05 2 4014586615257 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 42 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 420 07 5 4014586615226 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 42 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 420 07 6 4014586615264 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 42 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 430 05 1 4014586615295 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 43 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 430 05 2 4014586615332 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 43 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 430 07 5 4014586615301 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 43 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 430 07 6 4014586615349 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 43 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 440 05 1 4014586615370 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 44 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 440 05 2 4014586615417 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 44 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 440 07 5 4014586615387 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 44 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 440 07 6 4014586615424 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 44 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 450 05 1 4014586615455 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 45 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 450 05 2 4014586615493 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 45 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 450 05 3 4014586615530 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 45 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 450 07 5 4014586615462 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 45 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 450 07 6 4014586615509 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 45 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 460 05 1 4014586615547 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 46 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 460 05 2 4014586615608 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 46 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 460 07 5 4014586615554 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 46 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 460 07 6 4014586615615 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 46 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 470 05 1 4014586615660 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 47 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 470 05 2 4014586615707 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 47 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 470 07 5 4014586615677 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 47 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 470 07 6 4014586615714 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 47 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 480 05 1 4014586615745 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 48 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 480 05 2 4014586615783 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 48 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 480 07 5 4014586615752 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 48 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 480 07 6 4014586615790 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 48 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 490 05 1 4014586615820 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 49 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 490 05 2 4014586615868 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 49 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 490 07 5 4014586615837 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 49 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 490 07 6 4014586615875 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 49 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 500 05 1 4014586615967 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 50 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 500 05 2 4014586615998 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 50 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 500 05 3 4014586616025 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 50 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 500 07 5 4014586615974 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 50 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 500 07 6 4014586616001 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 50 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 510 05 1 4014586616032 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 51 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 510 05 2 4014586616056 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 51 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 510 07 5 4014586616049 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 51 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 510 07 6 4014586616063 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 51 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 520 05 1 4014586616070 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 52 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 520 05 2 4014586616094 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 52 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 520 07 5 4014586616087 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 52 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 520 07 6 4014586616100 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 52 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 530 05 1 4014586616117 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 53 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 530 05 2 4014586616131 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 53 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 530 07 5 4014586616124 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 53 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 530 07 6 4014586616148 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 53 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 540 05 1 4014586616155 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 54 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 540 05 2 4014586616179 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 54 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 540 07 5 4014586616162 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 54 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 540 07 6 4014586616186 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 54 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 550 05 1 4014586616193 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 55 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 550 05 2 4014586616216 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 55 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 550 05 3 4014586616230 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 55 x 75 Weldon 


02 141 


6 31 34 550 07 5 4014586616209 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 55 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 550 07 6 4014586616223 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 55 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 560 05 1 4014586616247 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 56 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 560 05 2 4014586616261 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 56 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 560 07 5 4014586616254 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 56 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 560 07 6 4014586616278 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 56 x 50 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 570 05 1 4014586616285 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 57 x 25 Weldon 


02 141 


6 31 34 570 05 2 4014586616308 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 57 x 50 Weldon 


02 141 


6 31 34 570 07 5 4014586616292 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 57 x 25 Weldon TIN 


02 142 


6 31 34 570 07 6 4014586616315 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 57 x 50 Weldon TIN 


02 142 
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6 31 34 580 05 1 


4014586616322 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 58 x 25 Weldon 


02 


141 


6 31 34 580 05 2 


4014586616346 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 58 x 50 Weldon 


02 


141 


6 31 34 580 07 5 


4014586616339 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 58 x 25 Weldon TIN 


02 


142 


6 31 34 580 07 6 


4014586616353 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 58 x 50 Weldon TIN 


02 


142 


6 31 34 590 05 1 


4014586616360 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 59 x 25 Weldon 


02 


141 


6 31 34 590 05 2 


4014586616384 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 59 x 50 Weldon 


02 


141 


6 31 34 590 07 5 


4014586616377 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 59 x 25 Weldon TIN 


02 


142 


6 31 34 590 07 6 


4014586616391 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 59 x 50 Weldon TIN 


02 


142 


6 31 34 600 05 1 


4014586616407 


HSS-Nova 25 KopoHHaToe CBepno 0 60 x 25 Weldon 


02 


141 


6 31 34 600 05 2 


4014586616421 


HSS-Nova 50 KopoHHaToe CBepno 0 60 x 50 Weldon 


02 


141 


6 31 34 600 05 3 


4014586616445 


HSS-Nova 75 KopoHHaToe CBepno 0 60 x 75 Weldon 


02 


141 


6 31 34 600 07 5 


4014586616414 


HSS-Dura 25 KopoHHaToe CBepno 0 60 x 25 Weldon TIN 


02 


142 


6 31 34 600 07 6 


4014586616438 


HSS-Dura 50 KopoHHaToe CBepno 0 60 x 50 Weldon TIN 


02 


142 


6 31 34 999 06 1 


4014586375588 


KoMnneKT npMHaAnewHOcreki HSS Nova 25 W 12,14,16,18,20,22 mm 


02 


140 


6 31 34 999 06 2 


4014586375595 


KoMnneKT npMHaAne>KHOCTeM HSS Nova 25 W 2 x 14 mm, 2 x 18 mm 


02 


140 


6 31 34 999 06 3 


4014586375601 


KoMnneKT npnHaAne>KHocTeM HSS Nova 50 W 12,14,16,18,20,22 mm 


02 


140 


6 31 34 999 06 4 


4014586375618 


KoMnneKT npnHaAne>KHocTeM HSS Nova 50 W 2 x 14 mm, 2 x 18 mm 


02 


140 


6 32 02 003 01 4 


4014586176925 


CBepni/inbHbiki naTpoH c 3y6naTbiM b6hliom 


02 


^| 


6 32 02 022 01 8 


4014586176956 


CBepni/inbHbiki naTpoH c 3y6naTbiM bchuom 


02 


58 


6 32 02 028 01 9 


4014586176963 


CBepni/inbHbiki naTpoH c 3y6naTbiM bchuom 


02 


■3 


6 32 02 030 01 5 


4014586176987 


CBepni/inbHbiki naTpoH c 3y6naTbiM bchuom 


02 


137 


6 32 02 037 01 0 


4014586177007 


CBepni/inbHbiki naTpoH c 3y6naTbiM bchuom 


02 


57 


6 32 02 043 01 0 


4014586177038 


CBepnkinbHbiki naTpoH c 3y6naTbiM bchuom 


02 


42 


6 32 02 044 01 8 


4014586223674 


CBepnkinbHbiki naTpoH c 3y6naTbiM bchuom 


02 


42 


6 32 03 034 01 0 


4014586177052 


CBepnmibHbiki naTpoH c 3y6naTbiM bchuom 


02 


58 


6 32 03 041 01 4 


4014586177083 


CBepni/inbHbiki naTpoH c 3y6naTbiM bchuom 


02 


58 


6 32 03 050 01 4 


4014586204291 


CBepni/inbHbiki naTpoH c 3y6naTbiM bchuom 


02 


- 


6 32 04 016 00 7 


4014586177212 


BbiCTpo3a>KHMHbie cBepnunbHbie naTpoHbi 


02 


57 


6 32 04 017 00 1 


4014586177229 


BbiCTpo3a>KMMHbie CBepnunbHbie naTpoHbi 


02 


57 


6 32 04 020 00 5 


4014586177250 


BbicTpo3a>KHMHbie CBepnunbHbie naTpoHbi 


02 


- 


6 32 04 021 00 4 


4014586177267 


BbicTpo3a>KHMHbie CBepnunbHbie naTpoHbi 


02 




6 32 04 025 00 3 


4014586177281 


BbicTpo3a>KHMHbie CBepnunbHbie naTpoHbi 


02 


57 


6 32 04 028 00 8 


4014586177311 


BbiCTpo3a>KHMHbie cBepnnnbHbie naTpoHbi 


02 




6 32 04 030 00 4 


4014586177335 


BbiCTpo3a>KHMHbie CBepnunbHbie naTpoHbi 


02 


HI 


6 32 04 032 00 6 


4014586177359 


BbiCTpo3a>KHMHbie cBepnnnbHbie naTpoHbi 


02 


137 


6 32 05 029 00 3 


4014586224718 


riaTpoH Ana CBepna 6e3 Kniona 


02 


- 


6 32 05 031 01 3 


4014586256788 


BbicTpo3a>KHMHbie CBepnunbHbie naTpoHbi 


02 


- 


6 32 05 032 01 6 


4014586256795 


BbicTpo3a>KHMHbie CBepnunbHbie naTpoHbi 


02 


IB 


6 32 05 033 01 0 


4014586266084 


BbicTpo3a>KHMHbie CBepnunbHbie naTpoHbi 


02 


58 


6 32 05 034 01 8 


4014586266923 


BbicTpo3a>KHMHbie CBepnunbHbie naTpoHbi 


02 


^| 


6 32 05 035 01 0 


4014586321721 


BbiCTpo3a>KHMHbie CBepnunbHbie naTpoHbi 


02 


42 


6 32 05 036 01 0 


4014586321738 


BbiCTpo3a>KHMHbie CBepnunbHbie naTpoHbi 


02 


42 


6 32 05 037 02 0 


4014586365091 


riaTpoH Ana CBepna 


02 


IB 


6 32 05 038 01 0 


4014586368870 


BbicTpo3a>KHMHbie CBepnunbHbie naTpoHbi 


02 


137 


6 32 06 018 00 5 


4014586177410 


KynaHKOBbiM naTpoH 


02 


65 


6 32 06 018 01 0 


4014586336459 


KynaHKOBbiM naTpoH 


02 


137 


6 32 06 019 00 9 


4014586177427 


KynaHKOBbiM naTpoH 


02 


65 


6 32 06 040 00 9 


4014586177441 


KynaHKOBbiM naTpOH MaflTHMKOBbIM 


02 


65 


6 32 06 041 00 8 


4014586177458 


KynaHKOBbiM naTpOH MaflTHMKOBbIM 


02 


65 


6 32 06 061 02 1 


4014586177465 


KynaHKOBbiM naTpOH MaflTHMKOBbIM 


02 


65 


6 32 06 063 01 2 


4014586177489 


UaHroBbiM naTpoH 


02 


65 


6 32 06 064 00 1 


4014586177496 


3a>KMMHbie uaHTM 0 3.5 


02 


65 


6 32 06 065 00 5 


4014586177502 


3a>KMMHbie uaHTM 0 4.5 


02 


137 


6 32 06 066 00 8 


4014586177519 


3a>KMMHbie uaHTM 0 6 


02 


137 


6 32 06 067 01 1 


4014586177526 


UaHroBbiM naTpoH 


02 


65 


6 32 06 067 02 0 


4014586336749 


UaHroBbiM naTpoH 


02 


137 


6 32 06 070 00 6 


4014586177533 


3a>KMMbl 


02 


137 


6 32 06 075 00 4 


4014586177588 


3a>KMMHa?i uaHra 0 9 


02 


137 


6 32 06 076 02 2 


4014586177595 


UaHroBbiM naTpoH MaaTHMKOBbiM 


02 


65 


6 32 06 077 00 1 


4014586177601 


3a>KMMHa?i uaHra 0 2.8 


02 


65 


6 32 06 078 00 9 


4014586177618 


3a>KMMHa?i uaHra 0 8 


02 


137 


6 32 06 079 00 3 


4014586177625 


3a>KMMHa?i uaHra 0 10 


02 


137 


6 32 06 095 01 1 


4014586224350 


HacaAKM Ann Hape3aHM?i pe3b6w M6 


02 


156 


6 32 06 096 01 4 


4014586224367 


HacaAKM Ann Hape3aHM?i pe3b6w M10 


02 


156 


6 32 06 097 01 8 


4014586224374 


HacaAKM Ann Hape3aHM?i pe3b6w M12 


02 


156 


6 32 06 098 01 6 


4014586224381 


HacaAKM Ana Hape3aHMfl pe3b6w M14 


02 


156 


6 32 06 099 01 0 


4014586224398 


HacaAKM Ann Hape3aHM?i pe3b6w M16 


02 


156 


6 32 06 100 01 1 


4014586224404 


HacaAKM Ann Hape3aHM?i pe3b6w M18 


02 


156 


6 32 06 101 01 0 


4014586224411 


HacaAKM Ann Hape3aHM?i pe3b6bi M20 


02 


156 


6 32 06 102 01 3 


4014586229294 


HacaAKM Ann Hape3aHM?i pe3b6w M8 c Mycjrroki 


02 


156 


6 32 06 103 01 7 


4014586229300 


HacaAKM Ana Hape3aHM?i pe3b6w M10 c My<(>TOM 


02 


156 


6 32 06 104 01 5 


4014586229317 


HacaAKM Ana Hape3aHM?i pe3b6w M12 c My<)>TOM 


02 


156 


6 32 06 105 01 9 


4014586229324 


HacaAKM Ann Hape3aHM?i pe3b6w M14 c My<j>TOM 


02 


156 


6 32 06 106 01 2 


4014586229331 


HacaAKM Ann Hape3aHM?i pe3b6w M16 c MycjjTOM 


02 


156 


6 32 06 107 01 6 


4014586229348 


HacaAKM Ann Hape3aHM?i pe3b6w M18 c MycjjTOM 


02 


156 


6 32 06 108 01 4 


4014586229355 


HacaAKM Ana Hape3aHMfl pe3b6bi M20 c My<t>TOM 


02 


156 
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6 32 06 117 01 5 


4014586253459 


HacaAKM Ana Hape3aHkm pe3b6w M6 


02 


156 


6 32 06 118 01 3 


4014586253466 


HacaAKM Ana Hape3aHMfl pe3b6w M6 c Mycj)TOM 


02 


156 


6 32 06 119 01 0 


4014586298689 


HacaAKM Ana Hape3am/m pe3b6w M22/ M24 


02 


159 


6 32 06 120 01 0 


4014586298696 


HacaAKM Ana Hape3aHMA pe3b6w M27 


02 


159 


6 32 06 122 01 0 


4014586298719 


HacaAKM Arm Hape3aHM?i pe3b6w M22/ M24 c Mycj)TOM 


02 


159 


6 32 06 123 01 0 


4014586298726 


HacaAKM Arm Hape3aHM?i pe3b6w M27 c My<(>TOM 


02 


159 


6 32 06 125 01 0 


4014586298740 


riepexoAHMK 


02 


159 


6 32 06 138 01 0 


4014586354446 


HacaAKM Arm Hape3aHM?i pe3b6w M8 


02 


156 


6 32 06 139 01 0 


4014586354453 


HacaAKM Ana Hape3aHMfl pe3b6w M10 


02 


156 


6 32 06 140 01 0 


4014586354460 


HacaAKM Arm Hape3aHM?i pe3b6w M8 c Myc|)TOM 


02 


156 


6 32 06 141 01 0 


4014586354477 


HacaAKM Arm Hape3aHMfl pe3b6w M10 c MycJrroM 


02 


156 


6 32 07 059 00 6 


4014586177786 


3a>KMMHbie KnemM 0 6 


02 


95 


6 32 07 069 00 5 


4014586177793 


3a>KMMHafl uaHra 0 8 


02 


95 


6 32 07 087 00 1 


4014586177809 


3a>KMMHbie KnemM 0 3 


02 


95 


6 32 07 088 00 9 


4014586177816 


3a>KMMHbie KnemM 0 1/4Z 


02 


95 


6 32 07 097 00 0 


4014586177861 


3a>KMMHbie uaHTM 0 3 


02 


95 


6 32 07 103 00 9 


4014586177922 


3a>KMMHbie uaHTM 0 6 


02 


95 


6 32 07 128 00 0 


4014586375922 


3a>KMMHbie KnemM 0 6 


02 


95 


6 32 07 129 00 0 


4014586375939 


3a>KMMHafl uaHra 0 8 


02 


95 


6 32 07 130 00 0 


4014586375946 


3a>KMMHbie KnemM 0 3 


02 


95 


6 32 07 131 00 0 


4014586375953 


3a>KMMHbie KnemM 0 1/4" 


02 


95 


6 32 07 132 00 0 


4014586375960 


3a>KMMHbie KnemM 0 3 Inox 


02 


95 


6 32 07 133 00 0 


4014586375977 


3a>KMMHbie KnemM 0 6 Inox 


02 


95 


6 32 07 134 00 0 


4014586375984 


3a>KMMHbie KnemM 0 8 Inox 


02 


95 


6 32 07 135 00 0 


4014586375991 


3a>KMMHbie KnemM 0 1/4" Inox 


02 


95 


6 32 08 001 02 0 


4014586368153 


riaTpoH Ana CBepna 


02 


11 


6 33 01 006 00 5 


4014586178103 


KoHycHbiM aAanrep Ana naTpoHa 


02 


6 33 01 008 00 7 


4014586178110 


KoHycHbiM aAanrep Ana naTpoHa 


02 


6 33 01 012 00 5 


4014586178141 


KoHycHbiM aAanTep Ana naTpoHa 


02 


57 


6 33 01 014 00 7 


4014586178165 


KoHycHbiM aAanTep Ana naTpoHa 


02 


57 


6 33 01 016 00 4 


4014586178172 


KoHycHbiM aAanTep Ana naTpoHa 


02 


58 


6 33 01 021 00 1 


4014586223704 


KoHycHbiM aAanTep Ana naTpoHa 


02 


6 33 02 002 00 0 


4014586178189 


riepexoAHaa BTynKa 




6 33 02 003 00 4 


4014586178196 


llepexoAHafl BTynKa 


02 


57 


6 33 02 004 00 2 


4014586178202 


llepexoAHafl BTynKa 


02 


58 


6 33 04 003 00 2 


4014586178226 


AononHMTenbHbiM KOHyc 


02 


6 33 04 004 00 0 


4014586178233 


AononHMTenbHbiM KOHyc 


02 


57 


6 33 04 005 00 0 


4014586312996 


AononHMTenbHbiM KOHyc 


02 


158 


6 33 05 003 00 3 


4014586178257 


KnMH-BbiKonoTKa 


02 


57 


6 33 05 004 00 1 


4014586178264 


KnMH-BbiKonoTKa 


02 


57 


6 33 05 006 00 8 


4014586178288 


KnMH-BbiKonoTKa 


02 


130 


6 33 05 009 01 3 


4014586230627 


KnMH-BbiKonoTKa 


02 


65 


6 33 05 010 01 5 


4014586230634 


KnMH-BbiKonoTKa 


02 


65 


6 34 02 027 00 0 


4014586199672 


TpemoTKa c BHyTp. KBaApaTOM 


02 


6 35 02 096 01 7 


4014586178707 


rinnbHoe nonoTHo M3 6bicTpope>KymeM crann, KpyroBoe, 0 63, 2 lut. b 


ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 096 02 3 


4014586178714 


rinnbHoe nonoTHo M3 6bicTpope>KymeM crann, KpyroBoe, 0 63, 1 lut. b 


ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 096 05 0 


4014586291680 


riMnbHbiM amck HSS (m3 6bicrpope>KyLueM CTann), amck 0 63 mm, 5 lut. 


b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 097 01 1 


4014586178738 


riMnbHoe nonoTHo M3 6bicTpope>KymeM cTann, KpyroBoe, 0 80, 2 lut. b 


ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 097 02 7 


4014586211015 


flMnbHoe nonoTHo M3 6bicTpope>KymeM CTann, KpyroBoe, 0 80, 1 lut. b 


ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 097 05 0 


4014586291697 


flMnbHoe nonoTHo, KpyroBoe, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 102 01 6 


4014586178783 


riMnbHoe nonoTHo M3 6bicTpope>KymeM CTann, KpyroBoe, 0 63, 2 lut. b 


ynaKOBKe 


04 


190 


6 35 02 102 07 0 


4014586291703 


riMnbHbiM amck HSS (m3 6bicrpope>KyLueM CTann), amck 0 63 mm, 5 lut. 


b ynaKOBKe 


04 


190 


6 35 02 103 01 0 


4014586178806 


flnnbHoe nonoTHo M3 6bicTpope>KymeM CTann, KpyroBoe, 0 80, 2 lut. b 


ynaKOBKe 


04 


190 


6 35 02 103 05 0 


4014586291710 


riMnbHoe nonoTHo, KpyroBoe, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


190 


6 35 02 105 01 2 


4014586208855 


AnMa3Hoe nnnbHoe nonoTHo 


04 


212 


6 35 02 105 02 0 


4014586316024 


AnMa3Hoe nnnbHoe nonoTHo, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


212 


6 35 02 106 01 5 


4014586215044 


CerMeHTHbiM nnnbHbiM amck HSS (m3 6biCTpope>KymeM crann) 0 80 mm, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 106 07 0 


4014586291758 


rionoTHo rinnbHoe 


04 


209 


6 35 02 106 08 0 


4014586291765 


rionoTHo rinnbHoe 


04 


209 


6 35 02 113 01 9 


4014586229751 


CerMeHTHoe nnnbHoe nonoTHo, c ycrynoM, 0 84 


04 


209 


6 35 02 114 01 7 


4014586231907 


AnMa3Hoe cerMeHTHoe nnnbHoe nonoTHo 


04 


212 


6 35 02 114 02 0 


4014586316031 


AnMa3Hoe cerMeHTHoe nnnbHoe nonoTHo, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


212 


6 35 02 115 01 1 


4014586231914 


riMnbHoe nonoTHo, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 35 02 115 03 0 


4014586315058 


riMnbHoe nonoTHo, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 35 02 116 01 4 


4014586231921 


riMnbHoe nonoTHo, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 35 02 116 02 0 


4014586315065 


rinnbHoe nonoTHo, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 35 02 118 01 6 


4014586232508 


CerMeHTHoe nnnbHoe nonoTHo c TBepAocnnaBHbiM HanbineHMeM 


04 


211 


6 35 02 119 01 0 


4014586232348 


BbicoKOTOHHoe nnnbHoe nonoTHo E-Cut 


04 


198 


6 35 02 119 03 2 


4014586258829 


BbicoKOTOHHoe nnnbHoe nonoTHo E-Cut, 25 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 119 04 8 


4014586264561 


BbicoKOTOHHoe nnnbHoe nonoTHo E-Cut, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 120 01 2 


4014586232355 


BbicoKOTOHHoe nnnbHoe nonoTHo E-Cut 


04 


199 


6 35 02 120 03 4 


4014586258836 


BbicoKOTOHHoe nnnbHoe nonoTHo E-Cut, 25 lut. b ynaKOBKe 


04 


199 


6 35 02 120 04 0 


4014586264578 


BbicoKOTOHHoe nnnbHoe nonoTHo E-Cut, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


199 


6 35 02 121 01 1 


4014586232362 


BbicoKOTOHHoe nnnbHoe nonoTHo E-Cut 


04 


199 


6 35 02 121 03 3 


4014586258843 


BbicoKOTOHHoe nnnbHoe nonoTHo E-Cut, 25 lut. b ynaKOBKe 


04 


199 


6 35 02 121 04 9 


4014586264585 


BbicoKOTOHHoe nnnbHoe nonoTHo E-Cut, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


199 



266 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHoeaHMe 




PK 


Grp. 


6 35 02 122 01 4 


4014586232379 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut 


04 


199 


6 35 02 122 03 6 


4014586258850 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut, 25 lut. b ynaKOBKe 


04 


199 


6 35 02 122 04 2 


4014586264592 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


199 


6 35 02 123 01 8 


4014586232386 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut 


04 


198 


6 35 02 123 03 0 


4014586250793 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut, 25 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 123 04 6 


4014586264608 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 124 01 6 


4014586232393 


BbicoKOTOHHoe ni/inbHoe nonoTHO E-Cut 


04 


198 


6 35 02 124 03 8 


4014586250809 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut, 25 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 124 04 4 


4014586264615 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 125 01 0 


4014586233888 


nunbHoe nonoTHO, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


212 


6 35 02 126 01 3 


4014586234731 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut (35 mm), 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 126 03 0 


4014586268071 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut (35 mm), 3 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 126 04 0 


4014586291871 


nunbHoe nonoTHO E-Cut, 10 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 127 01 7 


4014586234748 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut (65 mm), 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 127 02 0 


4014586268088 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut (65 mm), 3 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 127 03 0 


4014586291888 


BbicoKOTOHHbiki amck E-Cut (65 mm), 10 LUT. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 127 04 0 


4014586291895 


E-Cut Combo 


04 


209 


6 35 02 129 01 9 


4014586248400 


nunbHoe nonoTHO MiniCut M3 6bicrpope>KyLueM cranH (20 mm), 2 lut. e 


5 ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 130 01 1 


4014586248417 


l~lnnbHoe nonoTHO MiniCut M3 6bicrpope>KyLueM cranH (10 mm), 2 lut. e 


j ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 131 01 0 


4014586248424 


IlkinbHoe nonoTHO MiniCut (20 mm), 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 132 01 3 


4014586248431 


IlkinbHoe nonoTHO MiniCut (10 mm), 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 133 01 7 


4014586248462 


CraHAapTHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut (35 mm), 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 133 03 0 


4014586268095 


OraH AapTH oe nunbHoe nonoTHO E-Cut (35 mm), 3 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 133 04 0 


4014586291901 


l~lnnbHoe nonoTHO, 10 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 134 01 5 


4014586248479 


OraH AapTH oe nunbHoe nonoTHO E-Cut (65 mm), 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 134 02 5 


4014586268101 


CraHAapTHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut (65 mm), 3 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 134 03 0 


4014586291918 


OraH AapTH bi v\ amck E-Cut (65 mm), 10 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 135 01 9 


4014586248486 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut 


04 


198 


6 35 02 135 02 5 


4014586258867 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut, 25 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 135 03 1 


4014586264622 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 136 01 2 


4014586248493 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut 


04 


198 


6 35 02 136 02 8 


4014586258874 


BbicoKOTOHHoe nunbHoe nonoTHO E-Cut, 25 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 136 03 4 


4014586264639 


BbicoKOTOHHoe nnnbHoe nonoTHO E-Cut, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 137 01 6 


4014586251950 


l~lnnbHoe nonoTHO, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


190 


6 35 02 137 02 0 


4014586291727 


l~lnnbHbie nonoTHa M3 6biCTpope>KyLueM crann, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


190 


6 35 02 138 01 4 


4014586252247 


rionoTHO nunbHoe 


04 


191 


6 35 02 144 01 4 


4014586257020 


nunbHoe nonoTHO H3 6bicrpope>KyLueM crann, KpyroBoe, c ycTynoM, 0 85 


04 


209 


6 35 02 144 02 0 


4014586291734 


rinnbHbie nonoTHa M3 6bicTpope>KyLueM CTanH, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 145 01 8 


4014586257037 


nunbHoe nonoTHO, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


190 


6 35 02 145 02 0 


4014586291741 


rinnbHbie nonoTHa M3 6bicTpope>KyLueM crann, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


190 


6 35 02 146 01 1 


4014586259437 


anMa3Hbiki Kpyr 0 180 mm 


02 


131 


6 35 02 147 01 5 


4014586262321 


YHMBepcanbHbie nnnbHbie nonoTHa E-Cut 


04 


191 


6 35 02 147 02 1 


4014586264646 


YHMBepcanbHbie nnnbHbie nonoTHa E-Cut, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


191 


6 35 02 147 03 7 


4014586264721 


YHMBepcanbHbie nnnbHbie nonoTHa E-Cut, 25 lut. b ynaKOBKe 


04 


199 


6 35 02 147 12 0 


4014586369655 


KoMnneKT npkiHaAnoKHocreM Best of E-Cut 


04 


198 


6 35 02 148 01 3 


4014586262338 


YHMBepcanbHbie nnnbHbie nonoTHa E-Cut 


04 


191 


6 35 02 148 02 9 


4014586264653 


YHMBepcanbHbie nnnbHbie nonoTHa E-Cut, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


191 


6 35 02 148 03 5 


4014586264738 


YHMBepcanbHbie nnnbHbie nonoTHa E-Cut, 25 lut. b ynaKOBKe 


04 


199 


6 35 02 151 01 8 


4014586267623 


YHMBepcanbHoe nnnbHoe nonoTHO E-Cut (29 mm), 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 151 02 0 


4014586268118 


YHMBepcanbHoe nnnbHoe nonoTHO E-Cut (29 mm), 3 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 151 03 0 


4014586291925 


YHMBepcanbHbiM amck E-Cut (29 mm), 10 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 152 01 0 


4014586285399 


YHMBepcanbHoe nnnbHoe nonoTHO E-Cut (44 mm), 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 152 02 0 


4014586285405 


YHMBepcanbHoe nnnbHoe nonoTHO E-Cut (44 mm), 3 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 152 03 0 


4014586291932 


YHMBepcanbHbiM amck E-Cut (44 mm), 10 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 152 15 0 


4014586364773 


KoMnneKT npMHaAne>KHOCTeM Best of E-Cut 


04 


209 


6 35 02 152 19 0 


4014586375861 


KoMnneKT npMHaAne>KHOCTeM Best of Renovation 


04 


209 


6 35 02 153 01 0 


4014586293882 


riMnbHbie nonoTHa M3 6bicrpope>KyLueM CTanM Ann AepeBa, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


199 


6 35 02 154 01 0 


4014586290416 


riMnbHbie nonoTHa M3 6bicTpope>KyLueM crann Ann AepeBa, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


210 


6 35 02 155 01 0 


4014586291956 


riMnbHbie nonoTHa HM , 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


203 


6 35 02 155 02 0 


4014586294186 


riMnbHbie nonoTHa HM , 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


203 


6 35 02 156 01 0 


4014586291963 


riMnbHbie nonoTHa HM , 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


203 


6 35 02 156 02 0 


4014586294209 


riMnbHbie nonoTHa HM , 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


203 


6 35 02 157 01 0 


4014586293899 


rinnbHoe rionoTHO M-Cut 


04 


210 


6 35 02 157 02 0 


4014586304885 


rionoTHO riMnbHoe 


04 


210 


6 35 02 158 01 0 


4014586304892 


rionoTHO riMnbHoe 


04 


191 


6 35 02 159 01 0 


4014586304908 


rionoTHO riMnbHoe 


04 


210 


6 35 02 160 01 0 


4014586335940 


riMnbHoe nonoTHO E-Cut Long-Life, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 160 02 0 


4014586335957 


riMnbHoe nonoTHO E-Cut Long-Life, 3 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 160 03 0 


4014586335964 


riMnbHoe nonoTHO E-Cut Long-Life, 10 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 161 01 0 


4014586335971 


riMnbHoe nonoTHO E-Cut Long-Life, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 161 02 0 


4014586335988 


riMnbHoe nonoTHO E-Cut Long-Life, 3 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 161 03 0 


4014586335995 


riMnbHoe nonoTHO E-Cut Long-Life, 10 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 162 01 0 


4014586336008 


riMnbHoe nonoTHO E-Cut Long-Life, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 162 02 0 


4014586336015 


riMnbHoe nonoTHO E-Cut Long-Life, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 162 03 0 


4014586336022 


riMnbHoe nonoTHO E-Cut Long-Life, 25 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 162 15 0 


4014586376295 


KoMnneKT npMH3Ane>KHOCTeM Best of E-Cut XXL 


04 


198 



u 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


6 35 02 163 01 0 


4014586336039 


rikinbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 163 02 0 


4014586336046 


rikinbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 163 03 0 


4014586336053 


rikinbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 25 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 164 01 0 


4014586336060 


rikinbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 164 02 0 


4014586336077 


rikinbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 164 03 0 


4014586336084 


rikinbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 25 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 165 01 0 


4014586336091 


rikinbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 165 02 0 


4014586336107 


rikinbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 165 03 0 


4014586336114 


rikinbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 25 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 166 01 0 


4014586342009 


AnMa3Hoe cenvieHTHoe nmibHoe nonoTHo 


04 


212 


6 35 02 166 02 0 


4014586342016 


AnMa3Hoe cenvieHTHoe nmibHoe nonoTHo, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


212 


6 35 02 167 01 0 


4014586342023 


AnMa3Hoe nunbHoe nonoTHo 


04 


202 


6 35 02 167 02 0 


4014586342030 


AnMa3Hoe nunbHoe nonoTHo, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 35 02 168 01 0 


4014586342047 


AnMa3Hoe nunbHoe nonoTHo 


04 


202 


6 35 02 168 02 0 


4014586342054 


AnMa3Hoe nunbHoe nonoTHo, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 35 02 169 01 0 


4014586347639 


CenvieHTHoe nunbHoe nonoTHo c TBepAocnnaBHbiM HanbineHMeM 


04 


211 


6 35 02 169 02 0 


4014586347646 


CenvieHTHoe nunbHoe nonoTHo c TBepAocnnaBHbiM HanbineHMeM 


04 


211 


6 35 02 170 01 0 


4014586347653 


CenvieHTHoe nunbHoe nonoTHo c TBepAocnnaBHbiM HanbineHMeM 


04 


211 


6 35 02 170 02 0 


4014586347660 


CenvieHTHoe nunbHoe nonoTHo c TBepAocnnaBHbiM HanbineHMeM 


04 


211 


6 35 02 171 01 0 


4014586347677 


CenvieHTHoe nunbHoe nonoTHo c TBepAocnnaBHbiM HanbineHMeM 


04 


211 


6 35 02 171 02 0 


4014586347684 


CenvieHTHoe nunbHoe nonoTHo c TBepAocnnaBHbiM HanbineHMeM 


04 


211 


6 35 02 172 01 0 


4014586347691 


riMnbHbie nonoTHa HM, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


203 


6 35 02 172 02 0 


4014586347707 


riMnbHbie nonoTHa HM, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


203 


6 35 02 173 01 0 


4014586347714 


riMnbHbie nonoTHa HM, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


203 


6 35 02 173 02 0 


4014586347721 


riMnbHbie nonoTHa HM, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


203 


6 35 02 180 01 0 


4014586351643 


riMnbHoe nonoTHo, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


190 


6 35 02 180 02 0 


4014586351650 


riMnbHoe nonoTHo, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


190 


6 35 02 183 01 0 


4014586369662 


riMnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 183 02 0 


4014586369679 


riMnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 3 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 183 03 0 


4014586369686 


riMnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 10 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 184 01 0 


4014586369693 


riMnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 184 02 0 


4014586369709 


riMnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 3 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 184 03 0 


4014586369716 


riMnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 10 lut. b ynaKOBKe 


04 


209 


6 35 02 184 04 0 


4014586378145 


rionoTHO riMnbHoe 


04 


211 


6 35 02 185 01 0 


4014586369723 


riMnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 185 02 0 


4014586369730 


riMnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 185 03 0 


4014586369747 


riMnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 25 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 186 01 0 


4014586369754 


riMnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 186 02 0 


4014586369761 


riMnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 186 03 0 


4014586369778 


riMnbHoe nonoTHo E-Cut Long-Life, 25 lut. b ynaKOBKe 


04 


198 


6 35 02 187 01 0 


4014586377513 


CenvieHTHoe nnnbHoe nonoTHo c TBepAoennaBHbiMM HanaMKaMM c OTKpbiTbiMM 3y6bflMM 


04 


211 


6 35 02 188 01 0 


4014586377520 


AnMa3Hoe cenvieHTHoe nnnbHoe nonoTHo c OTKpbiTbiMM 3y6b?iMM 


04 


211 


6 35 02 189 01 0 


4014586377537 


riMnbHoe nonoTHo c TBepAoennaBHbiMM HanaMKaMM c OTKpbiTbiMM 3y6b?iMM 


04 


205 


6 35 02 190 01 0 


4014586377544 


AnMa3Hoe cenvieHTHoe nnnbHoe nonoTHo c OTKpbiTbiMM 3y6bflMM 


04 


205 


6 35 02 191 01 0 


4014586377551 


riMnbHoe nonoTHo c TBepAoennaBHbiMM HanaMKaMM E-Cut 


04 


211 


6 35 02 192 01 0 


4014586378152 


riMnbHoe nonoTHo c TBepAoennaBHbiMM HanaMKaMM E-Cut 


04 


205 


6 35 02 193 01 0 


4014586378169 


AnMa3Hoe nnnbHoe nonoTHo E-Cut 


04 


211 


6 35 02 194 01 0 


4014586378176 


AnMa3Hoe nnnbHoe nonoTHo E-Cut 


04 


205 


6 35 02 195 01 0 


4014586378183 


AnMa3Hoe nnnbHoe nonoTHo E-Cut 


04 


205 


6 35 03 035 01 1 


4014586178912 


riMnbHoe nonoTHo M3 6bicrpope>KyLueM crann (HSS), 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 


6 35 03 036 01 4 


4014586178929 


riMnbHbie nonoTHa, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 


6 35 03 037 01 8 


4014586178936 


riMnbHbie nonoTHa, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 


6 35 03 038 01 6 


4014586178943 


riMnbHbie nonoTHa, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 


6 35 03 039 01 0 


4014586178950 


riMnbHbie nonoTHa, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 


6 35 03 040 00 3 


4014586178967 


riMnbHoe nonoTHo 


02 


129 


6 35 03 042 01 4 


4014586178998 


riMnbHbie nonoTHa, 3 lut. b ynaKOBKe 


02 


6 35 03 043 01 8 


4014586179001 


riMnbHbie nonoTHa, 3 lut. b ynaKOBKe 


02 


6 35 03 047 01 7 


4014586179049 


riMnbHbie nonoTHa, 3 lut. b ynaKOBKe 


02 


6 35 03 048 01 5 


4014586179056 


riMnbHbie nonoTHa, 3 lut. b ynaKOBKe 


02 


6 35 03 051 01 0 


4014586179087 


riMnbHbie nonoTHa, 3 lut. b ynaKOBKe 


02 


6 35 03 058 01 4 


4014586179148 


riMnbHbie nonoTHa, 3 lut. b ynaKOBKe 


02 


6 35 03 059 01 8 


4014586179155 


riMnbHbie nonoTHa, 3 lut. b ynaKOBKe 


02 


6 35 03 060 01 0 


4014586179162 


riMnbHbie nonoTHa, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 


6 35 03 061 01 9 


4014586179186 


rinnbHoe nonoTHo, 1 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 


6 35 03 063 00 7 


4014586179209 


riMnbHoe nonoTHo M3 6bicrpope>KyLueM cTann 


02 


129 


6 35 03 064 00 5 


4014586179216 


riMnbHoe nonoTHo M3 6bicTpope>KyLueM CTann 


02 


129 


6 35 03 065 00 9 


4014586179223 


riMnbHoe nonoTHo M3 6bicTpope>KyLueM CTann 


02 


129 


6 35 03 066 00 2 


4014586179230 


riMnbHoe nonoTHo M3 6bicTpope>KyLueM CTann 


02 


129 


6 35 03 067 00 6 


4014586179247 


riMnbHoe nonoTHo M3 6bicTpope>KyLueM CTann 


02 


129 


6 35 03 068 00 4 


4014586179254 


riMnbHoe nonoTHo M3 6bicTpope>KyLueM CTann 


02 


129 


6 35 03 069 00 8 


4014586179261 


riMnbHoe nonoTHo M3 6bicTpope>KyLueM CTann 


02 


129 


6 35 03 070 00 0 


4014586179278 


riMnbHoe nonoTHo M3 6bicTpope>KyLueM CTann 


02 


129 


6 35 03 071 00 9 


4014586179285 


riMnbHoe nonoTHo 


02 


129 


6 35 03 072 00 2 


4014586179292 


riMnbHoe nonoTHo M3 6bicrpope>KyLueM CTann 


02 


129 


6 35 03 073 00 6 


4014586179308 


riMnbHoe nonoTHo M3 6bicrpope>KyLueM CTann 


02 


129 


6 35 03 076 01 0 


4014586179339 


riMnbHbie nonoTHa, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 



268 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


6 35 03 077 01 4 


4014586179346 


rikinbHbie nonoTHa, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 


6 35 03 082 01 0 


4014586179360 


rinnbHbie nonoTHa, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 


6 35 03 087 01 3 


4014586179391 


rinnbHbie nonoTHa, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 


6 35 03 088 01 1 


4014586179407 


rikinbHbie nonoTHa, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 


6 35 03 089 01 5 


4014586179414 


rikinbHbie nonoTHa, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 


6 35 03 093 00 4 


4014586200774 


rikinbHoe nonoTHO M3 6bicrpope>KyLueH crann 


02 


129 


6 35 03 094 00 2 


4014586200781 


rikinbHoe nonoTHO H3 6bicrpope>KyLueki crann 


02 


129 


6 35 03 095 00 6 


4014586200798 


rikinbHoe nonoTHO H3 6bicrpope>KyLueH crann 


02 


129 


6 35 03 096 01 8 


4014586202921 


rikinbHoe nonoTHO TD 


02 


129 


6 35 03 097 01 2 


4014586202938 


l~lnnbHoe nonoTHO TD 


02 


129 


6 35 03 098 00 1 


4014586212548 


rikinbHoe nonoTHO 


02 


129 


6 35 03 099 00 5 


4014586212555 


l~lnnbHoe nonoTHO 


02 


129 


6 35 03 100 00 6 


4014586212562 


rikinbHoe nonoTHO 


02 


129 


6 35 03 112 01 0 


4014586305370 


IlkinbHbie nonoTHa, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 


6 35 03 113 01 0 


4014586305387 


rikinbHbie nonoTHa, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 


6 35 03 114 01 0 


4014586305394 


rinnbHbie nonoTHa, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


126 


6 35 03 115 01 0 


4014586305417 


rinnbHoe nonoTHO, 3 lut. b ynaKOBKe 


02 


6 35 03 116 01 0 


4014586305424 


rinnbHoe nonoTHO, 3 lut. b ynaKOBKe 




6 35 03 123 01 0 


4014586305431 


rikinbHoe nonoTHO, 3 lut. b ynaKOBKe 


02 


6 36 01 101 00 9 


4014586179766 


Aon6e>KHbiM m HacTonbHbiki ho>k 


02 


115 


6 36 02 001 00 4 


4014586179797 


Pa3pe3HOki ho>k ao 2,0 mm 


02 


6 36 02 046 00 2 


4014586179834 


Pa3pe3HOki ho>k ao 2,0 mm 


02 


6 36 02 048 00 4 


4014586224053 


riyaHcoH 


02 


120 


6 36 02 048 01 3 


4014586246260 


riyaHcoH n met puna 


02 


120 


6 36 02 048 04 0 


4014586317984 


riyaHCOH, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


120 


6 36 02 048 05 0 


4014586317991 


riyaHcoH, 1 0 lut. b ynaKOBKe 


02 


120 


6 36 02 049 00 8 


4014586246611 


riyaHCOH 


02 


120 


6 36 02 049 01 7 


4014586246628 


riyaHCOH m MaTpnna 


02 


120 


6 36 02 049 04 0 


4014586318004 


riyaHCOH, 2 lut. b ynaKOBKe 


02 


120 


6 36 02 049 05 0 


4014586318011 


riyaHCOH, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


120 


6 36 02 050 00 0 


4014586264370 


riyaHCOH 


02 


121 


6 36 02 050 01 0 


4014586269511 


riyaHCOH, 1 0 lut. b ynaKOBKe 


02 


121 


6 36 02 050 03 0 


4014586318028 


riyaHCOH, 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


121 


6 36 02 051 00 9 


4014586262987 


riyaHCOH 


02 


120 


6 36 02 051 01 8 


4014586264356 


Ha6op nyaHCOHOB 


02 


120 


6 37 06 012 02 4 


4014586260884 


AnMa3Ha?i Lunnc|>oBanbHafl BcraBKa (20 mm), HopManbHaa 


04 


211 


6 37 06 013 02 8 


4014586260891 


AnMa3Ha?i Lunn<j>oBanbHa?i BcraBKa (20 mm), MenKaa 


04 


211 


6 37 06 014 02 6 


4014586260907 


AnMa3Ha?i Lunn<j>oBanbHa?i BcraBKa (10 mm), cBepxMenKaa 


04 


211 


6 37 06 015 01 0 


4014586290423 


TBepAocnnaBHaa Lunkic|>oBanbHa5i BcraBKa 


04 


211 


6 37 06 017 01 0 


4014586304915 


rionoTHo l~lnnbHoe 


04 


210 


6 37 06 018 01 0 


4014586304922 


rionoTHO IlkinbHoe 


04 


191 


6 37 06 019 01 0 


4014586378190 


TBepAoennaBHaa Luni/ic|>oBanbHafl BcraBKa 


04 


211 


6 37 07 008 00 2 


4014586180373 


LUnM<j)OBanbHbiH Kpyr 


02 


6 37 13 007 00 9 


4014586180717 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr 


02 


6 37 13 008 00 7 


4014586180724 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr 


02 


6 37 13 009 00 1 


4014586180731 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr 


02 


6 37 13 010 00 3 


4014586180748 


LUnMcj)OBanbHbiM Kpyr 


02 


6 37 13 011 00 2 


4014586180755 


nonnpoBanbHbiM Kpyr 


02 


6 37 13 013 01 8 


4014586226811 


l~lonnpoBanbHbiM Kpyr 


02 


178 


6 37 13 015 01 0 


4014586226835 


l~lonnpoBanbHbiM Kpyr 


02 


178 


6 37 13 016 01 3 


4014586226842 


l~lonnpoBanbHbiH Kpyr 


02 


178 


6 37 14 004 00 5 


4014586180779 


LUnm^oBanbHafl neHTa nbHAHaa 


02 


6 37 14 005 00 9 


4014586180786 


LUnMct)OBanbHafl neHTa nbHAHaa 




6 37 14 006 00 2 


4014586180793 


LUni/i(t>oBanbHafl neHTa nbHAHaa 


02 


6 37 14 007 00 6 


4014586180809 


LUnMc|)OBanbHa?i neHTa nbHAHaa 




6 37 14 008 00 4 


4014586180816 


LUnMc|)OBanbHa?i neHTa nbHAHan 


02 


6 37 14 009 00 8 


4014586180823 


LUnMc|)OBanbHa?i neHTa nbHAHaa 


02 


6 37 14 010 00 0 


4014586180830 


LUnMct)OBanbHafl neHTa nbHAHafl 


02 


6 37 14 011 00 9 


4014586180847 


LUnkict>oBanbHafl neHTa nbHflHa?i 


02 


6 37 14 012 00 2 


4014586180854 


LUnMct)OBanbHafl neHTa nbHAHaa 


02 


6 37 14 013 00 6 


4014586180861 


LUnMct)OBanbHafl neHTa nbH?iHa?i 


02 


6 37 14 014 00 4 


4014586180878 


LUnMct)OBanbHafl neHTa nbHAHaa 




6 37 14 015 00 8 


4014586180885 


LUnMct)OBanbHafl neHTa nbHAHaji 


02 


6 37 14 026 00 0 


4014586180960 


LUnkic|>OBanbHafl neHTa nbHAHan 




6 37 14 027 00 4 


4014586180977 


LUnMc|)OBanbHafl neHTa nbHAHaa 


02 


6 37 14 044 01 0 


4014586246406 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


178 


6 37 14 045 01 4 


4014586246413 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


178 


6 37 14 046 01 7 


4014586246420 


LUnkict>oBanbHafl neHTa K240 VE10 


02 


178 


6 37 14 047 01 1 


4014586246437 


MaTepnaTafl neHTa rpy6aa 


02 


178 


6 37 14 048 01 9 


4014586246444 


MaTepnaTafl neHTa cpeAHflfl 


02 


178 


6 37 14 049 01 3 


4014586246451 


MaTepnaTaa neHTa TOHKafl 


02 


178 


6 37 14 050 01 5 


4014586259444 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


173 


6 37 14 050 02 1 


4014586259451 


Ba30BbiM Ha6op 


02 


173 


6 37 14 051 01 4 


4014586259468 


JleHTa LLInn<j)OBanbHa}i 


02 


173 


6 37 14 052 01 7 


4014586259475 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


173 


6 37 14 052 02 3 


4014586259482 


KOMnneKT och3ctkm Ann nonnpoBaHMA 


02 


173 
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6 37 14 053 01 1 


4014586259499 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


173 


6 37 14 054 01 9 


4014586259505 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


173 


6 37 14 055 01 3 


4014586259512 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


173 


6 37 14 056 01 6 


4014586259529 


JleHTa HeTKaHoro MaTepnana K80 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


173 


6 37 14 057 01 0 


4014586259536 


JleHTa HeTKaHoro MaTepnana K1 20 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


173 


6 37 14 058 01 8 


4014586259543 


JleHTa HeTKaHoro MaTepnana K280 5 lut. b ynaKOBKe 


02 


173 


6 37 14 061 01 0 


4014586313160 


JleHTa LUnki(t>oBanbHafl 


02 


173 


6 37 14 062 01 0 


4014586313177 


JleHTa LUnn4>oBanbHafl 


02 


173 


6 37 14 063 01 0 


4014586313184 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


173 


6 37 14 068 01 0 


4014586313191 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


173 


6 37 14 069 01 0 


4014586313207 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


173 


6 37 14 070 01 0 


4014586313214 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


173 


6 37 14 089 01 0 


4014586313221 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


173 


6 37 14 090 01 0 


4014586313238 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


173 


6 37 14 091 01 0 


4014586313245 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


173 


6 37 14 11401 0 


4014586313252 


MaTepnaTaa neHTa rpy6aa VE5 


02 


173 


6 37 14 115 01 0 


4014586313269 


MaTepnaTaa neHTa cpeAHflfl VE5 


02 


173 


6 37 14 11601 0 


4014586313276 


MaTepnaTaa neHTa TOHKaa VE5 


02 


173 


6 37 14 123 01 0 


4014586313283 


MaTepnaTaa neHTa rpy6aa VE5 


02 


173 


6 37 14 124 01 0 


4014586313290 


MaTepnaTaa neHTa cpeAHflfl VE5 


02 


173 


6 37 14 125 01 0 


4014586313306 


MaTepnaTaa neHTa TOHKaa VE5 


02 


173 


6 37 14 130 01 0 


4014586300849 


JleHTa LUnki<t>oBanbHafl 


02 


173 


6 37 14 131 01 0 


4014586300856 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


173 


6 37 14 132 01 0 


4014586305264 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


179 


6 37 14 133 01 0 


4014586305271 


JleHTa LUnn<|)OBanbHafl 


02 


179 


6 37 14 134 01 0 


4014586306674 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


179 


6 37 14 136 01 0 


4014586329512 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


174 


6 37 14 137 01 0 


4014586329529 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


174 


6 37 14 138 01 0 


4014586329536 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


174 


6 37 14 139 01 0 


4014586329543 


JleHTa LUnncj)OBanbHafl 


02 


174 


6 37 14 140 01 0 


4014586329741 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


174 


6 37 14 141 01 0 


4014586329550 


MaTepnaTaa neHTa rpy6aa VE5 


02 


175 


6 37 14 142 01 0 


4014586329567 


MaTepnaTaa neHTa cpeAHflfl VE5 


02 


175 


6 37 14 143 01 0 


4014586329574 


MaTepnaTaa neHTa TOHKaa VE5 


02 


175 


6 37 14 144 01 0 


4014586330013 


JleHTa noni/ipoBanbHaa 3 lut. b ynaKOBKe 


02 


175 


6 37 16 066 01 1 


4014586181905 


JIhct H3 a6pa3MBHOH LUKypKM K60 VE50 


02 


6 37 17 081 01 8 


4014586182575 


Ahckh M3 a6pa3HBHOM LUKypKH K40 VE50 


04 


200 


6 37 17 081 04 6 


4014586211114 


Ahckh M3 a6pa3HBHOM LUKypKH K40 VE5 


04 


200 


6 37 17 082 01 1 


4014586182612 


Ahckm M3 a6pa3HBHOH LUKypKH K60 VE50 


04 


200 


6 37 17 082 03 3 


4014586207667 


Ha6op AHCKOB M3 a6pa3MBHOH LUKypKH 


04 


191 


6 37 17 082 04 9 


4014586211121 


Ahckm M3 a6pa3HBHOH LUKypKH K60 VE5 


04 


200 


6 37 17 083 01 5 


4014586182643 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K80 VE50 


04 


200 


6 37 17 083 04 3 


4014586211138 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K80 VE5 


04 


200 


6 37 17 084 01 3 


4014586182674 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K100 VE50 


04 


200 


6 37 17 084 04 1 


4014586211145 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K100 VE5 


04 


200 


6 37 17 085 01 7 


4014586182704 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K120 VE50 


04 


200 


6 37 17 085 04 5 


4014586211152 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K120 VE5 


04 


200 


6 37 17 086 01 0 


4014586182728 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K36 VE50 


04 


200 


6 37 17 086 04 8 


4014586211107 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K36 VE5 


04 


200 


6 37 17 087 01 4 


4014586182742 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K150 VE50 


04 


200 


6 37 17 087 04 2 


4014586211169 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K150 VE5 


04 


200 


6 37 17 088 01 2 


4014586182773 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K180 VE50 


04 


200 


6 37 17 088 04 0 


4014586211176 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K180 VE5 


04 


200 


6 37 17 089 01 6 


4014586182797 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K220 VE50 


04 


200 


6 37 17 089 04 4 


4014586211183 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K220 VE5 


04 


200 


6 37 17 090 01 8 


4014586182810 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K240 VE50 


04 


200 


6 37 17 090 04 6 


4014586211190 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K240 VE5 


04 


200 


6 37 17 107 01 1 


4014586182896 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcjjopauneH, K36 VE50 


04 


201 


6 37 17 107 04 9 


4014586211237 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcjjopauneH, K36 VE5 


04 


201 


6 37 17 108 01 9 


4014586182919 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcj)opauHeH,K40 VE50 


04 


201 


6 37 17 108 04 7 


4014586211244 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcjjopauneH, K40 VE5 


04 


201 


6 37 17 109 01 3 


4014586182933 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcjjopanHeH, K60 VE50 


04 


201 


6 37 17 109 03 5 


4014586213002 


Ha6op AHCKOB H3 a6pa3HBHOH LUKypKH 


04 


201 


6 37 17 109 04 1 


4014586211251 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcjjopanHeH, K60 VE5 


04 


201 


6 37 17 110 01 5 


4014586182957 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepc^opaunen, K80 VE50 


04 


201 


6 37 17 110 04 3 


4014586211268 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcjjopauneH, K80 VE5 


04 


201 


6 37 17 111 01 4 


4014586182971 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcjjopauneH, K100 VE50 


04 


201 


6 37 17 111 042 


4014586211275 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcjjopauneH, K100 VE5 


04 


201 


6 37 17 11201 7 


4014586182995 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcjjopauneH, K120 VE50 


04 


201 


6 37 17 112 04 5 


4014586211282 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcjjopauneH, K120 VE5 


04 


201 


6 37 17 113 01 1 


4014586183015 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcjjopauneH, K1 50 VE50 


04 


201 


6 37 17 113 049 


4014586211299 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcjjopauneH, K1 50 VE5 


04 


201 


6 37 17 11401 9 


4014586183039 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcjjopauneH, K180 VE50 


04 


201 


6 37 17 114047 


4014586211305 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcjjopauneH, K180 VE5 


04 


201 


6 37 17 115 01 3 


4014586183053 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcjjopauneH, K220 VE50 


04 


201 


6 37 17 115 04 1 


4014586211312 


Ahckh H3 a6pa3HBHOH LUKypKH, c nepcjjopauneH, K220 VE5 


04 


201 
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6 37 17 11601 6 


4014586183077 


Auckm M3 a6pa3HBHOki ujKypKn, c nepcjjopaukieki, K240 VE50 


04 


201 


6 37 17 116044 


4014586211329 


Auckm M3 a6pa3HBHOki ujKypKn, c nepcjjopauMeki, K240 VE5 


04 


201 


6 37 17 120 01 4 


4014586183152 


Auckm M3 a6pa3HBHOM niKypKH, KaMeHb, K40 VE50 


04 


201 


6 37 17 121 01 3 


4014586183176 


Auckm M3 a6pa3MBHOki ujKypKM, KaMeHb, K80 VE50 


04 


201 


6 37 17 122 01 6 


4014586183190 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM, KaMeHb, K120 VE50 


04 


201 


6 37 17 123 01 0 


4014586183213 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM, KaMeHb, K220 VE50 


04 


201 


6 37 17 124 01 8 


4014586183237 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM, KaMeHb, K320 VE50 


04 


201 


6 37 17 125 01 2 


4014586183251 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM, KaMeHb, K400 VE50 


04 


201 


6 37 17 126 01 5 


4014586183275 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM, cBepxMarKMe, K240 VE50 


04 


200 


6 37 17 127 01 9 


4014586183299 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM, cBepxMarKMe, K320 VE50 


04 


200 


6 37 17 128 01 7 


4014586183312 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM, cBepxMarKMe, K400 VE50 


04 


200 


6 37 17 175 01 7 


4014586183343 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM, KaMeHb, K600 VE50 


04 


201 


6 37 17 176 01 0 


4014586183350 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM, KaMeHb, K800 VE50 


04 


201 


6 37 17 179 01 6 


4014586201375 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM, CBepxMflrKMe, K500 VE50 


04 


200 


6 37 17 184 01 2 


4014586208473 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM Ana HaKOHeHHMKOB nanbueBOM cj>opMbi K40 VE20 


04 


201 


6 37 17 185 01 6 


4014586208480 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM Ana HaKOHeHHMKOB nanbueBOM <j)opMbi K60 VE20 


04 


201 


6 37 17 186 01 9 


4014586208497 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM Ann HaKOHeHHMKOB nanbueBOM <j)opMbi K80 VE20 


04 


201 


6 37 17 187 01 3 


4014586208503 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM Ann HaKOHeHHMKOB nanbLieBOM <j)opMbi K100 VE20 


04 


201 


6 37 17 188 01 1 


4014586208510 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM Ann HaKOHeHHMKOB nanbueBOM 4>opMbi K120 VE20 


04 


201 


6 37 17 189 01 5 


4014586208527 


Amckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM Ana HaKOHeHHMKOB nanbueBOM cj>opMbi K150 VE20 


04 


201 


6 37 17 190 01 7 


4014586208534 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM Ana HaKOHeHHMKOB nanbLieBOM <j>opMbi K180 VE20 


04 


201 


6 37 17 191 01 6 


4014586208541 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM Ana HaKOHeHHMKOB nanbLieBOM cj>opMbi K220 VE20 


04 


201 


6 37 17 192 01 9 


4014586208558 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM Ana HaKOHeHHMKOB nanbLieBOM <j)opMbi K240 VE20 


04 


201 


6 37 17 217 01 6 


4014586260914 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM Ana npocjwneujnMc^oBanbHOM ocHacTKM K80 VE25 


04 


201 


6 37 17 218 01 4 


4014586260921 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM Arm npocjwneujnMc^oBanbHOM ocHacTKM K120 VE25 


04 


201 


6 37 17 219 01 8 


4014586260938 


Auckm M3 a6pa3MBHOM niKypKM Arm npocj)MneiijnM<j)OBanbHOM och3ctkm K180 VE25 


04 


201 


6 37 17 221 01 0 


4014586282893 


CneuManbHafl iunMcj)OBanbHafl 6yMara K2800 VE53 


02 


183 


6 37 17 227 01 0 


4014586317182 


Ha6op AMCKOB M3 a6pa3MBHOM LUKypKM 


04 


201 


6 37 17 227 02 0 


4014586317199 


LUnM<j)OBanbHbiM hmct, 3epHMCTOCTb 60, 16 ujt. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 37 17 228 02 0 


4014586317205 


LUnMcj)OBanbHbiM hmct, 3epHMCTocTb 80, 16 ujt. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 37 17 229 01 0 


4014586317212 


LUnMcj)OBanbHbiM hmct, 3epHMCTocTb 120, 16 ujt. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 37 17 230 02 0 


4014586317229 


LUnMcj)OBanbHbiM hmct, 3epHMCTocTb 40, 16 ujt. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 37 17 231 02 0 


4014586317236 


LUnMcj)OBanbHbiM hmct, 3epHMCTocTb 180, 16 ujt. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 37 17 232 01 0 


4014586317243 


JImct M3 a6pa3MBHOM ujKypKM K240 VE16 


04 


202 


6 37 17 233 01 0 


4014586329581 


LUnMct)OBanbHafl HacaAKa 


04 


202 


6 37 17 233 02 0 


4014586329598 


Ha6op AMCKOB M3 a6pa3MBHOM LUKypKM 


04 


202 


6 37 17 234 01 0 


4014586329604 


LUnMc|>oBanbHa^ HacaAKa 


04 


202 


6 37 17 235 01 0 


4014586329611 


LUnMct)OBanbHa?i HacaAKa 


04 


202 


6 37 17 236 01 0 


4014586329628 


UMpKOHMeBbiM LunMcj)OBanbHbiM riMCT, 3epHo 40, 35 ujt. b ynaKOBKe 


04 


201 


6 37 17 237 01 0 


4014586329635 


LUnM(t>oBanbHafl HacaAKa 


04 


201 


6 37 17 238 01 0 


4014586329642 


LUnMc|>OBanbHafl HacaAKa 


04 


201 


6 37 17 239 01 0 


4014586328768 


LUnM<j)OBanbHbiM hmct Pyramix K280 VE5 


02 


6 37 17 239 02 0 


4014586328775 


LUnM<j)OBanbHbiM hmct Pyramix K280 VE25 


02 


6 37 17 240 01 0 


4014586328782 


LUnMcj)OBanbHbiM hmct Pyramix K400 VE5 


02 


6 37 17 240 02 0 


4014586328799 


LUnMcj)OBanbHbiM hmct Pyramix K400 VE25 


02 


6 37 17 241 01 0 


4014586328805 


LUnMcj)OBanbHbiM hmct Pyramix K800 VE5 


02 


6 37 17 241 02 0 


4014586328812 


LUnMcj)OBanbHbiM hmct Pyramix K.800 VE25 


02 


6 37 17 242 01 0 


4014586328829 


LUnMcj)OBanbHbiM hmct Pyramix K1400 VE5 


02 


6 37 17 242 02 0 


4014586328836 


LUnMcj)OBanbHbiM hmct Pyramix K1400 VE25 


02 


6 37 17 243 01 0 


4014586329659 


LUnMct)OBanbHa?i HacaAKa 


04 


200 


6 37 17 244 01 0 


4014586329666 


LUnMc|)OBanbHafl HacaAKa 


04 


200 


6 37 17 245 01 0 


4014586329673 


LUnMc|)OBanbHa^ HacaAKa 


04 


200 


6 37 17 246 01 0 


4014586373867 


LUnMct)OBanbHbiM hmct Ha ocHOBe M3 BcneHeHHoro MaTepnana 


04 


200 


6 37 17 247 01 0 


4014586373874 


LUnMct)OBanbHbiM hmct Ha ocHOBe M3 BcneHeHHoro MaTepnana 


04 


200 


6 37 18 011 01 0 


4014586334998 


rionMpoBanbHbiM amck, 6 mm 


02 


174 


6 37 19 007 01 0 


4014586213101 


Ohmcthom 6noK 


04 


130 


6 37 19 010 01 4 


4014586213453 


3aTOHHOM 6pycoK 


04 


190 


6 37 19 011 01 0 


4014586336466 


ripOcj)MnMpOBOHHblM 6pyCOK 


02 


174 


6 37 19 011 120 


4014586369822 


KoMnneKT Ann ohmctkm Me>KnnMTOHHbix ujbob 


04 


203 


6 37 21 001 00 1 


4014586183428 


rinacTMHHaTbiM ujnM<j)OBanbHbiM Kpyr 


02 


178 


6 37 21 003 01 7 


4014586226583 


JlaMenbHbie ujnM<j)OBanbHbie KpyrM 


02 


177 


6 37 21 004 01 5 


4014586226590 


JlaMenbHbie ujnM<()OBanbHbie KpyrM 


02 


177 


6 37 21 005 01 9 


4014586226606 


JlaMenbHbie ujnMc()OBanbHbie KpyrM 


02 


177 


6 37 21 006 01 2 


4014586246321 


3nacTMHHbiM ujnMc()OBanbHbiM bsjimk 


02 


177 


6 37 21 006 04 0 


4014586306629 


Ct3h AapTH bi m KOMnneKT Ann noBepxHOCTen M3 BbicoKOKanecTBeHHOM cTanM 


02 


176 


6 37 21 007 01 6 


4014586246338 


3nacTMHHbiM ujnM<j>OBanbHbiM bsjimk 


02 


177 


6 37 21 008 01 4 


4014586246345 


JlaMenbHbiM MaTepnaTbiM BanMK 


02 


177 


6 37 21 009 01 8 


4014586246352 


JlaMenbHbiM MaTepnaTbiM BanMK 


02 


177 


6 37 21 010 01 0 


4014586248448 


JlaMenbHbiM MaTepnaTbiM BanMK 


02 


177 


6 37 21 015 01 0 


4014586282329 


CaTMHMpyiouiMM Baneu, K60 


02 


6 37 21 016 02 0 


4014586288741 


KoMnneKT «BbicoKOKaHecTBeHHafl cranb, rpy6bie pa6oTbi» 5/8" 


02 


6 37 21 050 02 0 


4014586306636 


KoMnneKT Ana caTMHMpoBaHMA noBepxHOCTen M3 BbicoKOKanecTBeHHOM crann 


02 


176 


6 37 21 051 01 0 


4014586305288 


LLInMc|)OBanbHa^ HacaAKa 


02 


177 


6 37 21 052 01 0 


4014586305189 


LUnMcj)OBanbHa?i HacaAKa 


02 


6 37 21 052 02 0 


4014586306643 


KoMnneKT Ann nonnpoBaHMfl Tpy6 m npocj)MneM M3 BbicoKOKanecTBeHHOM CTanM 


02 


6 37 21 054 01 0 


4014586328843 


3nacTMHHbiM ujnM<t>OBanbHbiki BanMK K60 


02 


177 



u 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


6 37 21 054 02 0 


4014586328850 


Ha6op KpyroB Ana MaTupoBam/m 


02 


176 


6 37 21 055 01 0 


4014586328874 


3nacTHHHbiM LunH<|>OBanbHbiH BannK K180 


02 


177 


6 37 21 056 01 0 


4014586329062 


LUnki(t>oBanbHafl HacaAKa 


02 


177 


6 37 22 048 01 4 


4014586226736 


TopLueHHafl HennoHOBafl meTKa 


02 


185 


6 37 23 003 00 3 


4014586183633 


rionnpoBanbHbiki Kpyr H3 obhhhw 


02 


185 


6 37 23 007 00 2 


4014586183688 


rionkipoBanbHbiki Kpyr H3 obhhhw 


02 


184 


6 37 23 008 00 0 


4014586216720 


rionkipoBanbHbiki Kpyr H3 obhhhw 


02 


176 


6 37 23 009 00 4 


4014586216737 


rionkipoBanbHbiki Kpyr H3 obhhhh, 0 150 mm 


02 


179 


6 37 23 010 00 6 


4014586216744 


rionnpoBanbHbiki Kpyr H3 obhhhh 


02 


175 


6 37 23 011 01 4 


4014586226637 


rionkipoBanbHoe Konbuo, CH3anb 


02 


178 


6 37 23 011 04 0 


4014586306650 


Ha6op HacaAOK nonnpoBanbHbiki 


02 


177 


6 37 23 012 01 7 


4014586226644 


llonkipoBanbHoe Konbuo, CH3anb 


02 


178 


6 37 23 013 01 1 


4014586226651 


rionnpoBanbHoe Konbuo, cyKHO 


02 


178 


6 37 23 014 01 9 


4014586226668 


llonkipoBanbHoe Konbuo, cyKHO 


02 


178 


6 37 23 015 01 3 


4014586226675 


rionkipoBanbHoe Konbuo, cyKHO 


02 


178 


6 37 23 016 01 6 


4014586226682 


rionnpoBanbHoe Konbuo, cyKHO 


02 


178 


6 37 23 017 01 0 


4014586232829 


rionnpoBanbHafl ry6Ka 


02 


183 


6 37 23 018 01 8 


4014586232836 


rionnpoBanbHafl ry6Ka 


02 


183 


6 37 23 019 01 2 


4014586233710 


llonnpoBanbHbie Konbua, HeTKaHbin MaTepnan, oco6o MarKHH 


02 


178 


6 37 23 020 01 4 


4014586233727 


rionnpoBanbHbie Konbua, HeTKaHbin MaTepnan, oco6o matkhh 


02 


178 


6 37 23 021 01 3 


4014586233734 


llonnpoBanbHoe Konbuo, HeTKaHbin MaTepnan 


02 


177 


6 37 23 022 01 6 


4014586233741 


llonnpoBanbHoe Konbuo, HeTKaHbin MaTepkian 


02 


177 


6 37 23 023 01 0 


4014586233918 


rionnpoBanbHafl ry6Ka 


02 


183 


6 37 23 024 01 8 


4014586233925 


llonnpoBanbHafl ry6Ka 


02 


183 


6 37 23 025 01 2 


4014586233932 


rionkipoBanbHafl ry6Ka 


02 


185 


6 37 23 026 01 5 


4014586233949 


rionkipoBanbHafl ry6Ka 


02 


185 


6 37 23 028 01 0 


4014586282909 


nonkipoBanbHbiki Kpyr, opaHweBbin 


02 


183 


6 37 23 028 04 0 


4014586327648 


KoMnneKT Arm BOccraHOBneHHA naKa ki <|>hhhluhoh o6pa6oTKki 


02 


183 


6 37 23 029 01 0 


4014586282930 


Bacj)enbHbiki nonnpoBanbHbiki Kpyr 150 mm 


02 


183 


6 37 23 031 01 0 


4014586304939 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


04 


214 


6 37 23 032 01 0 


4014586304946 


Ha6op HacaAOK nonkipoBanbHbiki 


04 


214 


6 37 23 033 01 0 


4014586304953 


JleHTa LUnn<j)OBanbHafl 


02 


184 


6 37 23 034 01 0 


4014586304960 


l~lonnpoanbHafl l~y6Ka 


02 


184 


6 37 23 035 01 0 


4014586304977 


Kpyr kh Obhhhh 


02 


184 


6 37 23 036 01 0 


4014586335001 


OeTpoBafl nonkipoBanbHaa HacaAKa, 0 115 mm, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


214 


6 37 26 008 01 2 


4014586259550 


l~lacTa Ana npeABapkuenbHoro nonnpoBaHna 


02 


179 


6 37 26 009 01 6 


4014586259567 


MaTkipyioiuHki KpeM 


02 


179 


6 37 26 010 01 8 


4014586259574 


JleHTa nonnpoBanbHa?i 3 lut. b ynaKOBKe 


02 


173 


6 37 26 014 01 0 


4014586282978 


l~lacTa FEIN Ana oAHOcryneHHaTon nonkipoBKki 


02 


183 


6 37 26 015 01 0 


4014586282985 


3amkiTHoe noKpbiTkie Ana naKa Ha ocHOBe BocKa FEIN Top 


02 


184 


6 37 26 016 01 0 


4014586313313 


rionkipoBanbHafl neHTa (3 lut. b ynaKOBKe) 


02 


173 


6 37 26 019 01 0 


4014586313320 


rionkipoBanbHaa neHTa (3 lut. b ynaKOBKe) 


02 


173 


6 37 26 025 01 0 


4014586327655 


l~lacTa Wax 


02 


183 


6 37 26 027 01 0 


4014586329963 


l~lacTa Ana luctkm 


02 


178 


6 37 26 028 01 0 


4014586329970 


l~lacTa Ana ripeABapkiTenbHoro l~lonnpoBaHkm 


02 


178 


6 37 26 029 01 0 


4014586329987 


l~lacTa Ana 3epKanbHoro nonnpoBaHna 


02 


178 


6 37 26 030 01 0 


4014586335018 


rionkiTypa, 250 Mn 


02 


214 


6 37 28 001 01 6 


4014586184340 


JIhct M3 a6pa3MBHOM LUKypKM K80 VE50 


02 


175 


6 37 28 002 01 9 


4014586184364 


LUnkic^OBanbHafl HacaAKa 


02 


175 


6 37 28 009 01 4 


4014586184500 


JIhct M3 a6pa3HBHon LUKypKM K40 VE50 


02 


176 


6 37 28 010 01 6 


4014586184524 


JIhct H3 a6pa3HBHon LUKypKH K60 VE50 


02 


176 


6 37 28 011 01 5 


4014586184548 


LLInHc{>oBanbHafl HacaAKa 


02 


176 


6 37 28 012 01 8 


4014586184562 


JIhct H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K1 50 VE50 


02 


176 


6 37 28 013 01 2 


4014586184586 


JIhct H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K180 VE50 


02 


176 


6 37 28 014 01 0 


4014586184609 


JIhct H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K220 VE50 


02 


176 


6 37 28 015 01 4 


4014586184623 


LUnHc|)OBanbHa?i HacaAKa 


02 


176 


6 37 28 017 01 1 


4014586184661 


LUnHc|>OBanbHafl HacaAKa 


02 


176 


6 37 28 022 01 7 


4014586184739 


JIhct H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K60 VE50 


02 


175 


6 37 28 054 01 6 


4014586185002 


LUnHct)OBanbHafl HacaAKa 


02 


176 


6 37 28 056 01 3 


4014586185040 


JIhct H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K80 VE50 


02 


176 


6 37 28 061 01 0 


4014586185101 


LUnHct)OBanbHafl HacaAKa 


02 


176 


6 37 28 072 01 2 


4014586185170 


JIhct H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K40 VE50 


02 


176 


6 37 28 073 01 6 


4014586185194 


JIhct H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K60 VE50 


02 


176 


6 37 28 074 01 4 


4014586185217 


JIhct H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K80 VE50 


02 


176 


6 37 28 074 02 0 


4014586305462 


LUnHc|)OBanbHafl HacaAKa 


02 


184 


6 37 28 077 01 5 


4014586185255 


JIhct H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K60 VE50 


02 


175 


6 37 28 078 01 3 


4014586185279 


JIhct H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K80 VE50 


02 


175 


6 37 28 084 01 3 


4014586185354 


JIhct H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K120 VE50 


02 


176 


6 37 28 096 01 9 


4014586215969 


JIhct H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K80 VE50 


02 


175 


6 37 28 132 01 0 


4014586305479 


LUnHcj)OBanbHafl HacaAKa 


02 


175 


6 37 28 133 01 0 


4014586305486 


LUnHcj)OBanbHafl HacaAKa 


02 


175 


6 37 28 134 01 0 


4014586305509 


LUnHcj)OBanbHafl HacaAKa 


02 


175 


6 37 28 135 01 0 


4014586329994 


JIhct H3 a6pa3HBHOH LUKypKH K80 VE25 


02 


6 37 30 018 01 0 


4014586305196 


LUnHc|)OBanbHa;i HacaAKa 


02 


6 37 31 001 01 4 


4014586223483 


TBepAocnnaBHbiki pamnnnb TpeyronbHon <j>opMbi 


04 


203 


6 37 31 002 01 7 


4014586223490 


TBepAOcnnaBHbiki pamnnnb nanbueBOH <()opMbi 


04 


203 



272 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


6 37 31 005 01 0 


4014586348162 


TBepAocnnaBHbiki pawnnnb TpeyronbHOM <j>opMbi 


04 


203 


6 37 32 001 01 8 


4014586226781 


HeTKaHbiki MaTepnan Arm Lunn<|>OBaHi/m rpy6biki, VE10 


02 


177 


6 37 32 002 01 1 


4014586226798 


HeTKaHbiki MaTepnan Arm Lunn<|>OBaHi/m cpeAHMM, VE10 


02 


177 


6 37 32 003 01 5 


4014586226804 


HeTKaHbiki MaTepnan Arm Lunn<|>OBaHi/m tohkmm, VE10 


02 


177 


6 37 32 004 01 0 


4014586305493 


Wnnc|).HeTKaHHbiki MaTepnan (10LUt) 


02 


184 


6 37 32 005 01 0 


4014586305202 


Ahck 


02 


6 37 33 001 01 0 


4014586282992 


BnoK Arm ujnncj)OBaHHfl «no-MOKpoMy» 


02 


183 


6 37 33 002 01 0 


4014586283005 


BpycoK Arm ujnn<j)OBaHHfl BpyHHyio 


02 


183 


6 37 33 003 01 0 


4014586283012 


Canc|>eTKa M3 MkiKpoc|)ki6pbi 


02 


176 


6 37 33 005 01 0 


4014586309569 


riepexoAHMK FSC Q 


04 


191 


6 37 33 006 01 0 


4014586307312 


AepwaTenb 


02 


178 


6 37 33 007 01 0 


4014586327693 


rinaCTMHHblki OHMCTMTenb 


02 


183 


6 37 34 001 01 0 


4014586334868 


ripeccoBaHHbiki amck H3 HeTKaHoro nonoTHa, 3 mm, rpy6biM 


02 


174 


6 37 34 002 01 0 


4014586334875 


ripeccoBaHHbiki amck H3 HeTKaHoro nonoTHa, 6 mm, rpy6biM 


02 


174 


6 37 34 003 01 0 


4014586334882 


ripeccoBaHHbiM amck M3 HeTKaHoro nonoTHa, 3 mm, cpeAHMM 


02 


174 


6 37 34 004 01 0 


4014586334899 


llpeccoBaHHbiM amck M3 HeTKaHoro nonoTHa, 6 mm, cpeAHMM 


02 


174 


6 37 34 005 01 0 


4014586334905 


ripeccoBaHHbiM amck H3 HeTKaHoro nonoTHa, 3 mm, tohkmm 


02 


174 


6 37 34 006 01 0 


4014586334912 


ripeccoBaHHbiM amck H3 HeTKaHoro nonoTHa, 6 mm, tohkmm 


02 


174 


6 37 34 007 01 0 


4014586334929 


ripeccoBaHHbiki amck H3 HeTKaHoro nonoTHa, 6 mm, oneHb tohkmm 


02 


174 


6 38 01 079 00 9 


4014586185569 


BHyTpeHHMM <(>naHeu 


02 


85 


6 38 01 095 00 8 


4014586185606 


BHyTpeHHMH <(>naHeu 


02 


6 38 01 096 00 1 


4014586185613 


BHyTpeHHMM 4>naHeu 




6 38 01 097 00 5 


4014586185620 


BHyTpeHHMki cjjnaHeu, 


02 


6 38 01 098 00 3 


4014586185637 


BHyTpeHHMM 4>naHeu 


02 


6 38 01 120 00 6 


4014586185774 


BHyTpeHHMH <|>naHeu 


02 


174 


6 38 01 137 00 0 


4014586185842 


BHyTpeHHMM <|>naHeu 


02 


6 38 01 154 00 7 


4014586185972 


Pe3b6oBOM <|>naHeu 


02 


174 


6 38 01 176 01 1 


4014586212517 


OnaHeu, KOMnn. 


02 


6 38 01 178 00 4 


4014586259857 


riepexoAHMK 


02 


6 38 02 052 00 0 


4014586186115 


Pe3b6oBOM 4>naHeu 


02 


174 


6 38 02 084 00 9 


4014586186207 


Pe3b6oBOM 4>naHeu 


02 


85 


6 38 02 098 00 7 


4014586186238 


Pe3b6oBOM 4>naHeu 


02 


6 38 02 105 00 0 


4014586186252 


Pe3b6oBOM cj>naHeu 




6 38 02 106 00 3 


4014586186269 


Pe3b6oBOM cj>naHeu 


02 


6 38 02 107 00 7 


4014586186276 


Pe3b6oBOM cj>naHeu 


02 


6 38 02 178 02 3 


4014586212890 


HaTA>KMTenb 




6 38 02 180 02 9 


4014586212883 


HaT?i>KMTenb 


02 


6 38 02 183 02 5 


4014586233314 


HaT?i>KMTenb 


02 


89 


6 38 02 183 03 1 


4014586233468 


HaT?i>KMTenb 


02 


6 38 02 185 02 7 


4014586233321 


HaTA>KMTenb 


02 


89 


6 38 02 191 01 0 


4014586356266 


Ebicrpo3a>KMMHafl raMKa Fixtec 


02 


174 


6 38 03 027 03 8 


4014586228136 


3a>KMMHafl onpaBKa KOMnn. 


02 


179 


6 38 03 058 01 1 


4014586186733 


3a>KMMHafl onpaBKa 


02 


95 


6 38 03 066 02 4 


4014586226613 


3a>KMMHafl onpaBKa KOMnn. 


02 


179 


6 38 03 067 02 8 


4014586226729 


3a>KMMHafl onpaBKa KOMnn. 


02 


179 


6 38 03 068 02 0 


4014586282350 


3a>KMMHa?i onpaBKa KOMnn. 


02 


6 38 03 069 02 0 


4014586282367 


3a>KMMHa?i onpaBKa KOMnn. 


02 




6 38 03 071 02 0 


4014586328898 


3a>KMMHafl onpaBKa KOMnn. 


02 


179 


6 38 03 072 02 0 


4014586328904 


3a>KMMHafl onpaBKa 5/8" 


02 


6 38 06 012 00 8 


4014586186801 


LUnMcj)OBanbHbie amckm 


02 


183 


6 38 06 030 00 4 


4014586186832 


LUnMc|>oBanbHbie amckm 


02 


185 


6 38 06 034 01 7 


4014586186849 


TapenbnaTbiM iunMcj)OBanbHbiM Kpyr ynpyrMM 


02 


89 


6 38 06 076 00 1 


4014586187006 


KoHTaKTHbIM AMCK 


02 


6 38 06 077 00 5 


4014586187013 


KoHTaKTHbIM AMCK 


02 




6 38 06 087 01 3 


4014586187112 


TapenbnaTbiM iunM<j)OBanbHbiM Kpyr ynpyrMM 


02 


174 


6 38 06 088 02 7 


4014586187136 


LUnMcj)OBanbHbie amckm KOMnn. 


02 


175 


6 38 06 090 02 3 


4014586187174 


LUnMcj)OBanbHbie amckm KOMnn. 


02 


176 


6 38 06 095 02 1 


4014586187235 


LUnMcj)OBanbHbie amckm KOMnn. 


02 


175 


6 38 06 101 02 0 


4014586187358 


LUnMcj)OBanbHbie amckm KOMnn. 


02 


176 


6 38 06 102 02 3 


4014586187372 


LUnMcj)OBanbHbie amckm KOMnn. 


02 


175 


6 38 06 103 02 7 


4014586187396 


LUnMcj)OBanbHbie amckm KOMnn. 


02 


175 


6 38 06 114 02 4 


4014586187556 


LUnMcj)OBanbHbie amckm KOMnn. 


02 


176 


6 38 06 116 02 1 


4014586187594 


LUnMc|)OBanbHbie amckm KOMnn. 


02 


175 


6 38 06 117 02 5 


4014586187617 


LUnMcj)OBanbHbie amckm KOMnn. 


02 


175 


6 38 06 118 02 3 


4014586187631 


LUnMcj)OBanbHbie amckm KOMnn. 


02 


175 


6 38 06 122 02 1 


4014586187709 


LUnMct)OBanbHbie nnacTMHbi KOMnn. 


02 


6 38 06 122 03 7 


4014586187716 


LUnMct)OBanbHbie nnacTMHbi KOMnn. 


02 


6 38 06 129 02 6 


4014586187747 


Ha6op ujnM<j)OBanbHbix nnMTOK, 2 ujt. b ynaKOBKe 


04 


191 


6 38 06 129 06 7 


4014586214986 


LUnM<j)OBanbHbiM Ha6op, KaMeHb 


04 


201 


6 38 06 136 02 9 


4014586187839 


Ha6op iunM<j)OBanbHbix nnMTOK, c nep<()opauMeM 


04 


201 


6 38 06 138 01 5 


4014586213798 


TapenbnaTbiM iunM<j)OBanbHbiM Kpyr ynpyrMM 


02 


6 38 06 140 02 7 


4014586187884 


Ha6op BOMnoHHbix nonMpoBanbHbix nnMTOK 


04 


214 


6 38 06 141 02 6 


4014586214269 


LUnMct)OBanbHa?i nnacTMHa, cBepxMflrKaa, 2 ujt. b ynaKOBKe 


04 


200 


6 38 06 142 02 9 


4014586187914 


Ha6op ujnM<j)OBanbHbix nnMTOK, nnocK., 2 ujt. b ynaKOBKe 


04 


200 


6 38 06 143 00 8 


4014586187921 


LUnMc|>oBanbHbie amckm 


02 


6 38 06 143 01 7 


4014586212906 


TapenbnaTbiM ujnMcj)OBanbHbiM Kpyr ynpyrMM 


02 
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ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


6 38 06 159 02 3 


4014586208596 


HaKOHeHHMK nanbueBOki cj)opMbi (B 7 mm), 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


201 


6 38 06 166 02 6 


4014586215990 


LUnMc|>oBanbHbie amckm 


02 


175 


6 38 06 167 02 0 


4014586216003 


LUnMcj)OBanbHbie amckm KOMnn. 


02 


175 


6 38 06 168 01 2 


4014586226569 


OnopHbiki amck 


02 




6 38 06 169 01 6 


4014586226743 


OnopHbiki amck 


02 


183 


6 38 06 170 01 8 


4014586226750 


OnopHbiki amck 150 MM 


02 


183 


6 38 06 171 01 7 


4014586226767 


OnopHbiki amck 


02 


185 


6 38 06 172 01 0 


4014586226774 


OnopHbiki amck 


02 


177 


6 38 06 174 01 2 


4014586233420 


LLIriki(t>oBanbHbie amckm KOMnn. 


02 


89 


6 38 06 174 02 8 


4014586233437 


LUnM(t>oBanbHbie amckm KOMnn. 


02 


89 


6 38 06 178 01 1 


4014586233994 


OnopHbiki amck 


02 


183 


6 38 06 179 01 5 


4014586233956 


OnopHbiki amck 


02 


183 


6 38 06 181 01 6 


4014586246383 


Pohmk C a6pa3MBHOM fieHTOM 


02 


178 


6 38 06 181 03 0 


4014586306698 


Ct3h AapTH bi m KOMnneKT Ann Tpy6 M3 BbicoKOKanecTBeHHOM CTanM 


02 


176 


6 38 06 183 01 3 


4014586260945 


ripo<j)MneiijnM<j)OBanbHafl oanacTKa 


04 


201 


6 38 06 184 01 0 


4014586282381 


OnopHbiki amck KOMnn. 


02 


6 38 06 186 01 0 


4014586299228 


OnopHbiki amck 


02 




6 38 06 187 01 0 


4014586304984 


Amck OnopHbiki 


02 


184 


6 38 06 188 01 0 


4014586304991 


Amck OnopHbiki 


02 


184 


6 38 06 190 01 0 


4014586305004 


Amck OnopHbiki 


02 


6 38 06 191 01 0 


4014586305011 


Amck OnopHbiki 


02 




6 38 06 192 01 0 


4014586305257 


Ban 


02 


179 


6 38 06 192 02 0 


4014586306704 


KoMnneKT Ana LunncjjoBaHMfl noBepxHocreki M3 BbicoKOKanecTBeHHOM crann 


02 


176 


6 38 06 193 01 0 


4014586305363 


HacaAKa LUnMcj)OBanbHafl 


02 


6 38 06 193 04 0 


4014586328911 


Ha6op Arm noAroTOBKM k nonnpoBaHMio nnocKnx noBepxHocreki, Tpy6 m npoc|>kineki m HepwaBeiomeM CTann 


02 




6 38 06 195 02 0 


4014586316154 


Ha6op TapenbnaTbix LunM<|>OBanbHbix KpyroB 


04 


201 


6 38 06 195 05 0 


4014586375878 


KoMnneKT npMHaAnewHOcreki Best of Sanding 


04 


212 


6 38 06 196 01 0 


4014586328935 


HacaAKa LUnMcjjOBanbHafl 


02 


6 38 10 011 01 6 


4014586188133 


KoHConb 


02 




6 38 10 026 01 0 


4014586313337 


KoHconb 


02 


173 


6 38 10 027 01 0 


4014586313344 


KoHconb 


02 


173 


6 38 10 030 01 0 


4014586313351 


KoHconb 


02 


173 


6 38 11 004 01 0 


4014586324838 


KpwiiJKa 3amMTHoro KO>Kyxa Ana OTpe3Hbix pa6oT 


02 


89 


6 38 11 005 01 0 


4014586324845 


KpwiiJKa 3amMTHoro KO>Kyxa Ana OTpe3Hbix pa6oT 


02 


89 


6 38 11 008 01 0 


4014586324852 


KpwiiJKa 3amMTHoro KO>Kyxa Ana OTpe3Hbix pa6oT 


02 


6 38 11 009 01 0 


4014586324869 


KpwiiJKa 3amMTHoro KO>Kyxa Ana OTpe3Hbix pa6oT 


02 


6 38 11 010 01 0 


4014586324876 


KpbiujKa 3amMTHoro Ko>Kyxa Ana OTpe3Hbix pa6oT 


02 




6 38 11 011 01 0 


4014586368245 


KpbiujKa 3amMTHoro Ko>Kyxa Ana OTpe3Hbix pa6oT 


02 


85 


6 38 11 012 01 0 


4014586368252 


KpbiujKa 3amMTHoro Ko>Kyxa Ana OTpe3Hbix pa6oT 


02 


174 


6 38 11 013 01 0 


4014586368269 


KpbiujKa 3amMTHoro Ko>Kyxa Ana OTpe3Hbix pa6oT 


02 


85 


6 39 01 011 06 2 


4014586266961 


HapyHHbiki peMeHb 


02 


6 39 01 015 00 5 


4014586237558 


OraH AapTH bi m Mara3MH 


02 


6 39 01 017 01 1 


4014586241791 


ripMeMHbiki cTep>KeHb Ql KOMnn. 


02 




6 39 01 018 01 9 


4014586241807 


ripMeMHbiki cTep>KeHb MK2 Ql KOMnn. 


02 


155 


6 39 01 019 01 3 


4014586241814 


ripMeMHbiki cTep>KeHb MK3 Ql KOMnn. 


02 


155 


6 39 01 020 00 6 


4014586241821 


riepexoAHMK M18 x 6 P1,5 


02 


154 


6 39 01 021 01 4 


4014586241845 


riepexoAHMK Weldon Ql KOMnn. 


02 


154 


6 39 01 022 00 8 


4014586241852 


riepexoAHMK Ql 1/2 akjmm. 


02 


155 


6 39 01 023 00 2 


4014586241869 


riepexoAHMK B16 


02 


155 


6 39 01 023 01 1 


4014586258621 


CBepnnnbHbie naTpoHbi c 3y6naTbiM BeHnoM, ao 16 mm 


02 


155 


6 39 01 023 02 0 


4014586317960 


CBepnnnbHbie naTpoHbi c 3y6naTbiM b€hu,om 


02 


155 


6 39 01 024 01 9 


4014586244433 


riepexoAHMK Weldon Ql KOMnn. Spec 


02 


154 


6 39 01 025 06 0 


4014586289489 


MiniCut m Ha6op Ann onnnoBKM 


04 


210 


6 39 01 027 01 0 


4014586253480 


riepexoAHMK Weldon/QuickIN 


02 


155 


6 39 01 028 01 8 


4014586254685 


riepexoAHMK KBM 542-QuicklN 


02 


155 


6 39 01 029 01 2 


4014586258157 


HapyHHbiki peMeHb KOMnn. 


02 




6 39 01 030 01 4 


4014586262796 


Mara3MH c bmht3mm 3,9 x 35 mm MeTann VE1000 


02 


19 


6 39 01 030 02 0 


4014586331928 


CaMope3bi no MeTanny, 3,9 x 35 mm, 10x 1 000 lut. b ynaKOBKe 


02 


19 


6 39 01 031 01 3 


4014586262802 


Mara3MH c bmht3mm 3,9 x 30 mm MeTann VE1000 


02 


19 


6 39 01 031 02 0 


4014586331935 


CaMope3bi no AepeBy, 3,9 x 30 mm, 10x 1 000 lut. b ynaKOBKe 


02 


19 


6 39 01 032 01 6 


4014586262819 


Mara3MH c bmht3mm 3,9 x 35 mm MeTann VE1000 


02 


19 


6 39 01 032 02 0 


4014586331942 


CaMope3bi no AepeBy, 3,9 x 35 mm, 10x 1 000 lut. b ynaKOBKe 


02 


19 


6 39 01 033 01 0 


4014586262826 


Mara3MH c bmht3mm 3,9 x 45 mm MeTann VE1000 


02 


19 


6 39 01 033 02 0 


4014586331959 


CaMope3bi no AepeBy, 3,9 x 45 mm, 10x 1 000 lut. b ynaKOBKe 


02 


19 


6 39 01 034 01 8 


4014586262833 


Mara3MH c BMHTaMM 3,9 x 30 mm AepeBo/MeTann VE1000 


02 


19 


6 39 01 034 02 0 


4014586331966 


CaMope3bi no AepeBy/MeTanny, 3,9 x 30 mm, 10x 1 000 lut. b ynaKOBKe 


02 


19 


6 39 01 035 01 2 


4014586262840 


Mara3MH c bmht3mm 4,2 x 35 mm AepeBo/MeTann VE1000 


02 


19 


6 39 01 035 02 0 


4014586331973 


CaMope3bi no AepeBy, 4,2 x 35 mm, 10x 1 000 lut. b ynaKOBKe 


02 


19 


6 39 01 037 01 0 


4014586274980 


YcTpokicTBO 3am,MTbi ot KacaHMA m nonaAaHMA cTpy>KKM KOMnn. 


02 




6 39 01 038 02 0 


4014586298757 


Xboctobmk 


02 


158 


6 39 01 039 02 0 


4014586310299 


Xboctobmk 


02 


158 


6 39 01 040 01 0 


4014586296647 


Xboctobmk 


02 


158 


6 39 01 041 01 0 


4014586296678 


Xboctobmk 


02 


158 


6 39 01 042 01 0 


4014586296685 


Xboctobmk 


02 


158 


6 39 01 045 01 0 


4014586317977 


riepexoAHMK QIM/QI 


02 


158 


6 39 01 046 00 0 


4014586329680 


3a>KMMHbiM nepexoAHMK Ann yrnoBOM ronoBKM 


02 
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ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


6 39 01 047 00 0 


4014586336756 


riepexoAHMK c QuicklN-Plus Ha B16 


02 


137 


6 39 01 048 02 0 


4014586355528 


l~lpneMHbie cTep>KHM QuickIN 


02 


155 


6 39 01 049 02 0 


4014586355535 


l~lpneMHbie cTep>KHM QuickIN 


02 


155 


6 39 01 050 02 0 


4014586355542 


Xboctobhk 3/4" Weldon 


02 


155 


6 39 01 051 02 0 


4014586355559 


Xboctobmk 3/4" Weldon 


02 


155 


6 39 01 052 02 0 


4014586355566 


Xboctobhk 3/4" Weldon 


02 


155 


6 39 01 053 02 0 


4014586355573 


Xboctobmk 3/4" Weldon 


02 


155 


6 39 01 054 00 0 


4014586365169 


riepexoAHMK QuickIN Plus Ha 1/2" UNF 


02 


137 


6 39 01 054 01 0 


4014586365176 


BbicTpo3a>KHMHbie cBepnnnbHbie naTpoHbi 


02 


137 


6 39 01 055 02 0 


4014586371160 


l~lpneMHbiki cTep>KeHb MK3 Ql KOMnn. 


02 


155 


6 39 01 057 02 0 


4014586371122 


l~lpneMHbiki cTep>KeHb MK2 Ql KOMnn. 


02 


155 


6 39 01 061 00 0 


4014586369235 


riepexoAHHK c xboctobmkom 3/4" Weldon 


02 


155 


6 39 02 001 01 0 


4014586188218 


MeujanKa 


02 


6 39 02 002 01 3 


4014586188232 


MeujanKa 


02 


58 


6 39 03 072 01 7 


4014586188577 


Ho>k n3omyTOH 4»opMbi, 2 UJT. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 073 01 1 


4014586188584 


Pa3pe3HOM HO>K, npflMOM (|)OpMbl, 2 HIT. b ynaKOBKe 


04 


191 


6 39 03 076 01 6 


4014586188621 


Ho>k U-o6pa3HOM <|>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 079 01 2 


4014586188645 


Ho>k U-o6pa3HOM <|>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 081 01 3 


4014586188676 


Pa3pe3HOM HO>K, npflMOM (|)OpMbl, 2 HIT. b ynaKOBKe 


04 


191 


6 39 03 082 01 6 


4014586188683 


Ho>K M30rHyTOM (j)OpMbl, 2 HIT. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 083 01 0 


4014586188690 


Ho>k U-o6pa3HOM c(>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 087 01 9 


4014586188737 


Ho>k U-o6pa3HOM c(>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 095 01 1 


4014586188799 


Ho>k U-o6pa3HOM <|>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 097 01 8 


4014586188829 


Ho>K npflMOM <|>OpMbl, 2 HIT. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 099 01 0 


4014586188850 


Ho>K npflMOM <|)OpMbl, 2 HIT. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 101 01 0 


4014586188874 


Ho>k U-o6pa3HOM 4>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 103 01 7 


4014586188898 


Ho>k npflMOM 4>opMbi, 2 HIT. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 104 01 5 


4014586188904 


Ho>k npflMOM (|)OpMbl, 2 HIT. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 105 01 9 


4014586188911 


Ho>K-Hia6ep, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


191 


6 39 03 107 01 6 


4014586188935 


Ho>k U-o6pa3HOM <|>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 108 01 4 


4014586188942 


Ho>k U-o6pa3HOM <|>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 109 01 8 


4014586188959 


Ho>k npflMOM <|>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 110 01 0 


4014586188966 


Ho>k U-o6pa3HOM <(>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 111 01 9 


4014586188973 


Ho>k U-o6pa3HOM <|>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 113 01 6 


4014586188997 


Ho>k, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


191 


6 39 03 113 02 2 


4014586189000 


Ho>K-Hia6ep, pa3H., 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 114 01 4 


4014586189017 


Ho>k U-o6pa3HOM <j)opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 115 01 8 


4014586189031 


Ho>k U-o6pa3HOM 4»opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 116 01 1 


4014586189048 


Pa3pe3HOM ho>k, 5 hit. b ynaKOBKe 


04 


203 


6 39 03 117 01 5 


4014586189055 


Pa3pe3HOM ho>k, 5 hit. b ynaKOBKe 


04 


203 


6 39 03 118 01 3 


4014586189062 


Ho>k U-o6pa3HOM c(>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 120 01 9 


4014586189086 


Ho>k npflMOM cj)opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 121 01 8 


4014586189093 


Ho>k npflMOM (|)OpMbl, 2 HIT. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 122 01 1 


4014586189109 


Ho>k npflMOM <|>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 123 01 5 


4014586189116 


Ho>k npflMOM <|>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 124 01 3 


4014586189123 


Ho>k npflMOM <|>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 125 01 7 


4014586189130 


Ho>k npflMOM <|>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 127 01 4 


4014586189154 


Ho>k U-o6pa3HOM <(>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 128 01 2 


4014586189161 


Ho>k, 5 hit. b ynaKOBKe 


04 


191 


6 39 03 129 01 6 


4014586189178 


Ho>K-Hia6ep, pa3H., 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 129 05 0 


4014586210636 


Ho>K-Hia6ep, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


191 


6 39 03 131 01 7 


4014586210643 


Ho>K-Hia6ep, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


191 


6 39 03 132 01 0 


4014586189208 


Ho>k, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 133 01 4 


4014586189215 


Ho>k n3omyTOH 4>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 143 01 3 


4014586189314 


Ho>k npflMOM <|)OpMbl, 2 HIT. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 144 01 1 


4014586189321 


Ho>K-Hia6ep, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


191 


6 39 03 146 01 8 


4014586189345 


Ho>K-Hia6ep, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


191 


6 39 03 147 01 2 


4014586189352 


Ho>k U-o6pa3HOM <|>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 152 01 8 


4014586189413 


Ho>K H30rHyTOM <|)OpMbl, 2 HIT. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 153 01 2 


4014586189420 


Ho>k U-o6pa3HOH <j)opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 154 01 0 


4014586189437 


Ho>k U-o6pa3HOH <j)opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 155 01 4 


4014586189444 


Ho>k U-o6pa3HOM <(>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 156 01 7 


4014586193939 


Ho>k U-o6pa3HOM c(>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 157 01 1 


4014586195803 


Ho>k U-o6pa3HOM 4>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 160 01 5 


4014586198781 


Ho>K npflMOM (|)OpMbl, 2 HIT. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 161 01 4 


4014586198934 


Ohmcthom ho>k 


04 


205 


6 39 03 161 03 0 


4014586315072 


Ho>k, 5 hit. b ynaKOBKe 


04 


205 


6 39 03 162 01 7 


4014586198958 


Ho>k, 1 hit. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 39 03 162 03 0 


4014586315089 


Ho>k, 5 hit. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 39 03 163 01 1 


4014586200729 


Ho>k U-o6pa3HOM c(>opMbi, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 165 01 3 


4014586208657 


Tm6kmm HinaTenb 


04 


212 


6 39 03 166 01 6 


4014586208862 


Ho>k, 2 hit. b ynaKOBKe 


04 


200 


6 39 03 167 05 4 


4014586210889 


Ha6op Ho>KeM BMW 


04 


6 39 03 167 25 7 


4014586240794 


Ha6op Ann aBTopeMOHTHOH MacTepcKOM 


04 


194 


6 39 03 167 32 0 


4014586252445 


Ho>k, 2 hit. b ynaKOBKe, Ha6op Ann pa6oTbi c aBTocTeKnaMM, ahjr ™>Kenbix rpy30BMKOB m aBTOMacTepcKkix 


04 


194 


6 39 03 167 38 3 


4014586265032 


Ha6op CTeKonbHiMKa, Ann aBTOMo6nneM 


04 


194 
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ripMHaA-ne>KHOCTM 



HoMep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


6 39 03 167 58 0 


4014586307503 


KoMnneKT npMHaAnoKHocreM Ana caHanMM nni/iTKk n BaHHbix KOMHaT 


04 


204 


6 39 03 167 59 0 


4014586307510 


KoMnneKT npMHaAnoKHocreM Ana ycraHOBKM caHTexHUKu n cucreM oTonneHna 


04 


204 


6 39 03 167 66 0 


4014586343549 


KoMnneKT npMHaAnoKHocreM Ana BHyTpeHHen OTAenKn m pa6oT no AepeBy 


04 


202 


6 39 03 167 67 0 


4014586343556 


KoMnneKT npMHaAnewHocreM Ana peMOHTa m 3aMeHbi okoh 


04 


202 


6 39 03 168 01 8 


4014586210247 


Ho>k npflMOki 4>opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 169 01 2 


4014586210261 


Ho>k npflMOki 4>opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 170 01 4 


4014586210285 


Ho>k npflMOki 4>opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 171 01 3 


4014586210308 


Ho>k npflMOki <|>opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 172 01 6 


4014586211978 


Ho>k npflMOki <|>opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 173 01 0 


4014586211985 


Ho>k npflMOki <|>opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 174 01 8 


4014586213736 


Ho>k npflMOki <|>opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 176 01 5 


4014586214245 


Ho>k npyiMOki cj)opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 177 01 9 


4014586214252 


Ho>k npyiMOki c|>opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 178 01 7 


4014586215075 


ripoHHbiki LunaTenb 


04 


212 


6 39 03 181 01 2 


4014586215785 


Ho>k npyiMOki cj)opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 182 01 5 


4014586216010 


Ho>k npflMOki <|>opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 183 01 9 


4014586216539 


Pa3pe3HOM ho>k, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


205 


6 39 03 184 01 7 


4014586216546 


Pa3pe3HOM ho>k, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


205 


6 39 03 185 01 1 


4014586216553 


Pa3pe3HOki ho>k, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


205 


6 39 03 186 01 4 


4014586216560 


Pa3pe3HOki ho>k, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


205 


6 39 03 191 01 1 


4014586217376 


Ho>k U-o6pa3HOki c)>opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 192 01 4 


4014586218540 


CerMeHTHbiki ho>k, «BbinyKnbiM» 


04 


214 


6 39 03 193 01 8 


4014586218557 


CerMeHTHbiki ho>k, «BomyTbiM» 


04 


214 


6 39 03 194 01 6 


4014586221878 


Ho>k npflMOki <j)opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 195 01 0 


4014586223513 


Ho>k n3omyTOki 4>opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 196 01 3 


4014586222974 


Ho>k, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 39 03 196 02 0 


4014586315096 


Ho>k, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 39 03 197 01 7 


4014586223506 


Ho>k npyiMOki cj)opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


190 


6 39 03 198 01 5 


4014586223469 


Ho>k npyiMOki cj)opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 200 01 7 


4014586228013 


Ho>kh Ana peenHbix nany6 (3 mm) 


04 


215 


6 39 03 201 01 6 


4014586228020 


Ho>kh Ana peenHbix nany6 (4 mm) 


04 


215 


6 39 03 202 01 9 


4014586228037 


Ho>kh Ana peenHbix nany6 (5 mm) 


04 


215 


6 39 03 203 01 3 


4014586228488 


Ho>k, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 206 01 8 


4014586240930 


LUnaTenM VE2 


04 


191 


6 39 03 207 01 2 


4014586240947 


Ho>k L-o6pa3HOM cj>opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 208 01 0 


4014586240954 


Ho>k L-o6pa3HOM cj)opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 209 01 4 


4014586245133 


Ho>k L-o6pa3HOM 4>opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 210 01 6 


4014586245140 


Ho>k U-o6pa3HOM <j)opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 211 01 5 


4014586245157 


Ho>k U-o6pa3HOM <j>opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 212 01 8 


4014586245164 


Ho>k U-o6pa3HOM <j)opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


192 


6 39 03 216 01 7 


4014586258164 


Pa3pe3HOM ho>k npaMOki <j)opMbi, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 217 01 1 


4014586265810 


Ho>K KpiOHKOo6pa3HblM, 2 LUT. b ynaKOBKe 


04 


193 


6 39 03 220 01 0 


4014586274508 


KpyroBOki ho>k, 1 lut. b ynaKOBKe 


04 


199 


6 39 03 221 01 0 


4014586291970 


Pa3pe3HOM ho>k Ana nnkiTOHHMKa, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


204 


6 39 03 222 01 0 


4014586293905 


Pa3pe3HOM ho>k Ana nnkiTOHHMKa, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


204 


6 39 03 223 01 0 


4014586293912 


Pa3pe3HOM ho>k Ana nnkiTOHHMKa, 2 lut. b ynaKOBKe 


04 


203 


6 39 03 224 01 0 


4014586294223 


CerMeHTHoe nnnbHoe nonoTHo TBepAocnnaBHoe 


04 


202 


6 39 03 224 02 0 


4014586294247 


CerMeHTHoe nnnbHoe nonoTHo HM, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 39 03 225 01 0 


4014586294254 


CerMeHTHoe nnnbHoe nonoTHo TBepAocnnaBHoe 


04 


202 


6 39 03 225 02 0 


4014586294261 


CerMeHTHoe nnnbHoe nonoTHo HM, 5 lut. b ynaKOBKe 


04 


202 


6 39 03 226 01 0 


4014586342061 


ripoHHbiM LunaTenb 


04 


212 


6 39 03 227 01 0 


4014586342078 


LUnaTenM VE2 


04 


191 


6 39 03 228 01 0 


4014586341507 


MHCTpyMeHT AHA BbieMKM 


04 


204 


6 39 03 229 01 0 


4014586341514 


MHCTpyMeHT An?l BbieMKM 


04 


204 


6 39 03 230 01 0 


4014586341521 


MHcrpyMeHT Ana BbieMKM 


04 


204 


6 39 03 231 01 0 


4014586341538 


MHCTpyMeHT Ana BbieMKM 


04 


204 


6 40 01 010 00 2 


4014586217314 


Kann6p aha LunMcj)OBaHM?i 


02 


6 41 31 019 01 0 


4014586369877 


MoHTa>KHblM KOMnneKT C TMCKaMM 


02 


63 


6 42 01 001 00 0 


4014586307305 


KpioHOK Ana YAaneHM?) CTpy>KKM 


02 


6 42 01 005 01 0 


4014586376554 


MarHMTHbIM nOAteMHMK CTpy>KKM 


02 


156 


6 42 03 001 00 0 


4014586325118 


3a>KMM Ann KpenneHMA KapKaca 


02 




6 42 04 001 01 0 


4014586351988 


pe>KyLuafl npoBonoKa 


02 


43 


6 42 04 002 01 0 


4014586354354 


KOMnneKT Anti-Metal-Cut 


02 


43 


6 42 04 003 01 0 


4014586371177 


YAnMHMTenb 


02 


6 99 02 000 00 0 


4014586277479 


l~lbinec6opHMK 


13 


233 


6 99 02 000 14 6 


4014586330693 


YcTpoMCTBo Ana ohmctkm Tpy6 Ana GIC 


13 


234 


6 99 02 000 14 7 


4014586364636 


OTcacbiBaioLuee ycTpoMCTBo 


13 


233 


6 99 02 000 14 8 


4014586369129 


LUnMct)OBanbHafl onopa M3 HepwaBeromeM cTanM 


13 


233 


6 99 02 000 14 9 


4014586369136 


LUnM<j)OBanbHafl onopa M3 Hep>KaBe(om,eM CTanM 


13 


233 


6 99 02 000 15 0 


4014586369143 


BnoK Ann ckocob m o6pa6oTKM cBapHbix lubob 


13 


233 


6 99 02 000 15 1 


4014586369150 


BnoK Ann ckocob m o6pa6oTKM CBapHbix lubob 


13 


233 


6 99 02 000 15 2 


4014586375885 


KHonKa aBapMMHoro OTKnioneHMfl Ann BbiKmonaTenfl GIMS 


13 


6 99 02 000 18 7 


4014586372655 


KoHTaKTHbie ponMKM D 193,7/150 


13 


233 


6 99 02 001 00 0 


4014586277486 


Ynop npoAonbHoro xoAa 


13 


231 


6 99 02 004 00 0 


4014586277516 


3a>KMMHa?i ry6Ka M3 nerMpoBaHHOM crann Ann MOAyna GXR 


06 


231 


6 99 02 006 00 0 


4014586277530 


CTanbHa?! nieTKa 0 250 x 60 x 34 x 0,2 mm 


12 


232 



276 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


6 99 02 007 00 0 


4014586277547 


CranbHafl meTKa 0 250 x 60 x 34 x 0,35 mm 


12 


232 


6 99 02 008 00 0 


4014586277554 


CranbHaa meTKa 0 250 x 60 x 34 x 0,5 mm 


12 


232 


6 99 02 009 00 0 


4014586277561 


meTKa H3 cneui/ianbHOki crann 0 250 x 60 x 34 x 0,2 mm 


12 


233 


6 99 02 010 00 0 


4014586277578 


IHeTKa M3 cneui/ianbHOki crann 0 250 x 60x 34 x 0,35 mm 


12 


233 


6 99 02 020 00 0 


4014586277677 


KoHTaKTHbie ponnKki D 16,0 /75 


13 


231 


6 99 02 021 00 0 


4014586277684 


KoHTaKTHbie ponnKki D 17,0 /75 


13 


231 


6 99 02 022 00 0 


4014586277691 


KoHTaKTHbie ponnKM D 17,2 /75 


13 


231 


6 99 02 023 00 0 


4014586277707 


KoHTaKTHbie ponHKM D 18,0 /75 


13 


231 


6 99 02 024 00 0 


4014586277714 


KoHTaKTHbie ponHKM D 19,0 /75 


13 


231 


6 99 02 025 00 0 


4014586277721 


KoHTaKTHbie ponHKM D 20,0 /75 


13 


231 


6 99 02 026 00 0 


4014586277738 


KoHTaKTHbie ponHKM D 21 ,0 /75 


13 


231 


6 99 02 027 00 0 


4014586277745 


KoHTaKTHbie ponMKM D 21 ,3 /75 


13 


231 


6 99 02 028 00 0 


4014586277752 


KoHTaKTHbie ponMKM D 22,0 /75 


13 


231 


6 99 02 029 00 0 


4014586277769 


KoHTaKTHbie ponMKM D 22,2 /75 


13 


231 


6 99 02 030 00 0 


4014586277776 


KoHTaKTHbie ponMKM D 22,5 /75 


13 


231 


6 99 02 031 00 0 


4014586277783 


KoHTaKTHbie ponMKM D 23,0 /75 


13 


231 


6 99 02 032 00 0 


4014586277790 


KoHTaKTHbie ponMKM D 23,1 /75 


13 


231 


6 99 02 033 00 0 


4014586277806 


KoHTaKTHbie ponMKM D 24,0 /75 


13 


231 


6 99 02 034 00 0 


4014586277813 


KoHTaKTHbie ponMKM D 24,5 /75 


13 


231 


6 99 02 035 00 0 


4014586277820 


KoHTaKTHbie ponMKM D 25,0 /75 


13 


231 


6 99 02 036 00 0 


4014586277837 


KoHTaKTHbie ponMKM D 25,4 /75 


13 


231 


6 99 02 037 00 0 


4014586277844 


KoHTaKTHbie ponMKM D 25,9 /75 


13 


231 


6 99 02 038 00 0 


4014586277851 


KoHTaKTHbie ponMKM D 26,0 /75 


13 


231 


6 99 02 039 00 0 


4014586277868 


KoHTaKTHbie ponMKM D 26,4 /75 


13 


231 


6 99 02 040 00 0 


4014586277875 


KoHTaKTHbie ponMKM D 26,9 /75 


13 


231 


6 99 02 041 00 0 


4014586277882 


KoHTaKTHbie ponMKM D 27,0 /75 


13 


231 


6 99 02 042 00 0 


4014586277899 


KoHTaKTHbie ponMKM D 28,0 /75 


13 


231 


6 99 02 043 00 0 


4014586277905 


KoHTaKTHbie ponMKM D 28,6 /75 


13 


232 


6 99 02 044 00 0 


4014586277912 


KoHTaKTHbie ponMKM D 28,8 /75 


13 


232 


6 99 02 045 00 0 


4014586277929 


KoHTaKTHbie ponMKM D 29,0 /75 


13 


232 


6 99 02 046 00 0 


4014586277936 


KoHTaKTHbie ponMKM D 30,0 /75 


13 


232 


6 99 02 047 00 0 


4014586277943 


KoHTaKTHbie ponMKM D 31,7 /75 


13 


232 


6 99 02 048 00 0 


4014586277950 


KoHTaKTHbie ponMKM D 32,0 /75 


13 


232 


6 99 02 049 00 0 


4014586277967 


KoHTaKTHbie ponMKM D 33,0 /75 


13 


232 


6 99 02 050 00 0 


4014586277974 


KoHTaKTHbie ponMKM D 33,7 /75 


13 


232 


6 99 02 051 00 0 


4014586277981 


KoHTaKTHbie ponMKM D 34,0 /75 


13 


232 


6 99 02 052 00 0 


4014586277998 


KoHTaKTHbie ponMKM D 35,0 /75 


13 


232 


6 99 02 053 00 0 


4014586278001 


KoHTaKTHbie ponMKM D 36,0 /75 


13 


232 


6 99 02 054 00 0 


4014586278018 


KoHTaKTHbie ponMKM D 37,5 /75 


13 


232 


6 99 02 055 00 0 


4014586278025 


KoHTaKTHbie ponMKM D 38,0 /75 


13 


232 


6 99 02 056 00 0 


4014586278032 


KoHTaKTHbie ponMKM D 38,1 /75 


13 


232 


6 99 02 057 00 0 


4014586278049 


KoHTaKTHbie ponMKM D 38,3 /75 


13 


232 


6 99 02 058 00 0 


4014586278056 


KoHTaKTHbie ponMKM D 40,0 /75 


13 


232 


6 99 02 059 00 0 


4014586278063 


KoHTaKTHbie ponMKM D 41 ,0 /75 


13 


232 


6 99 02 060 00 0 


4014586278070 


KoHTaKTHbie ponMKM D 41 ,2 /75 


13 


232 


6 99 02 061 00 0 


4014586278087 


KoHTaKTHbie ponMKM D 42,0 /75 


13 


232 


6 99 02 062 00 0 


4014586278094 


KoHTaKTHbie ponMKM D 42,4 /75 


13 


232 


6 99 02 063 00 0 


4014586278100 


KoHTaKTHbie ponMKM D 42,6 /75 


13 


232 


6 99 02 064 00 0 


4014586278117 


KoHTaKTHbie ponMKM D 43,0 /75 


13 


232 


6 99 02 065 00 0 


4014586278124 


KoHTaKTHbie ponMKM D 43,3 /75 


13 


232 


6 99 02 066 00 0 


4014586278131 


KoHTaKTHbie ponMKM D 44,0 /75 


13 


232 


6 99 02 067 00 0 


4014586278148 


KoHTaKTHbie ponMKM D 44,5 /75 


13 


232 


6 99 02 068 00 0 


4014586278155 


KoHTaKTHbie ponMKM D 45,0 /75 


13 


232 


6 99 02 069 00 0 


4014586278162 


KoHTaKTHbie ponMKM D 46,0 /75 


13 


232 


6 99 02 070 00 0 


4014586278179 


KoHTaKTHbie ponMKM D 48,0 /75 


13 


232 


6 99 02 071 00 0 


4014586278186 


KoHTaKTHbie ponMKM D 48,3 /75 


13 


232 


6 99 02 072 00 0 


4014586278193 


KoHTaKTHbie ponMKM D 49,0 /75 


13 


232 


6 99 02 073 00 0 


4014586278209 


KoHTaKTHbie ponMKM D 50,0 /75 


13 


232 


6 99 02 074 00 0 


4014586278216 


KoHTaKTHbie ponMKM D 50,8 /75 


13 


232 


6 99 02 075 00 0 


4014586278223 


KoHTaKTHbie ponMKM D 51,0 /75 


13 


232 


6 99 02 076 00 0 


4014586278230 


KoHTaKTHbie ponMKM D 53,0 /75 


13 


232 


6 99 02 077 00 0 


4014586278247 


KoHTaKTHbie ponMKM D 53,7 /75 


13 


232 


6 99 02 078 00 0 


4014586278254 


KoHTaKTHbie ponMKM D 54,0 /75 


13 


232 


6 99 02 079 00 0 


4014586278261 


KoHTaKTHbie ponMKM D 55,0 /75 


13 


232 


6 99 02 080 00 0 


4014586278278 


KoHTaKTHbie ponMKM D 57,0 /75 


13 


232 


6 99 02 081 00 0 


4014586278285 


KoHTaKTHbie ponMKM D 58,0 /75 


13 


232 


6 99 02 082 00 0 


4014586278292 


KoHTaKTHbie ponMKM D 59,0 /75 


13 


232 


6 99 02 083 00 0 


4014586278308 


KoHTaKTHbie ponMKM D 60,0 /75 


13 


232 


6 99 02 084 00 0 


4014586278315 


KoHTaKTHbie ponMKM D 60,3 /75 


13 


232 


6 99 02 085 00 0 


4014586278322 


KoHTaKTHbie ponMKM D 63,0 /75 


13 


232 


6 99 02 086 00 0 


4014586278339 


KoHTaKTHbie ponMKM D 63,5 /75 


13 


232 


6 99 02 087 00 0 


4014586278346 


KoHTaKTHbie ponMKM D 65,0 /75 


13 


232 


6 99 02 088 00 0 


4014586278353 


KoHTaKTHbie ponMKM D 67,0 /75 


13 


232 


6 99 02 089 00 0 


4014586278360 


KoHTaKTHbie ponMKM D 69,0 /75 


13 


232 


6 99 02 090 00 0 


4014586278377 


KoHTaKTHbie ponMKM D 70,0 /75 


13 


232 


6 99 02 091 00 0 


4014586278384 


KoHTaKTHbie ponMKM D 73,0 /75 


13 


232 



u 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


6 99 02 092 00 0 


4014586278391 


KoHTaKTHbie ponHKH D 75,0 /75 


13 


232 


6 99 02 093 00 0 


4014586278407 


KoHTEKTHbie ponHKH D 76,0 /75 


13 


232 


6 99 02 094 00 0 


4014586278414 


KoHTEKTHbie ponHKH D 76,1 /75 


13 


232 


6 99 02 095 00 0 


4014586278421 


KoHTaKTHbie ponHKH D 76,2 /75 


13 


232 


6 99 02 096 00 0 


4014586278438 


KOHTEKTHbie pOHUKM D 80,0 /75 


13 


232 


6 99 02 097 00 0 


4014586278445 


KOHTEKTHbie pOHUKM D 82,5 /75 


13 


232 


6 99 02 098 00 0 


4014586278452 


KoHTaKTHbie ponHKH D 88,9 /75 


13 


232 


6 99 02 099 00 0 


4014586278469 


KoHTaKTHbie ponHKH D 90,0 /75 


13 


232 


6 99 02 100 00 0 


4014586278476 


LUnki(t>oBanbHafl/ oxna>KAaiomafl 3Mynbcna 10 n 


13 


233 


6 99 02 101 00 0 


4014586283098 


KoHTaKTHbie ponHKH D 20,0 /1 50 


13 


233 


6 99 02 102 00 0 


4014586283104 


KoHTaKTHbie ponHKH D 22,0 /1 50 


13 


233 


6 99 02 103 00 0 


4014586283111 


KoHTaKTHbie ponHKH D 25,0 /1 50 


13 


233 


6 99 02 104 00 0 


4014586283128 


KoHTaKTHbie ponHKH D 25,4 /1 50 


13 


233 


6 99 02 105 00 0 


4014586283135 


KoHTaKTHbie ponHKM D 26,9 /1 50 


13 


233 


6 99 02 106 00 0 


4014586283142 


KoHTaKTHbie pOHHKM D 28,0 /1 50 


13 


233 


6 99 02 107 00 0 


4014586283159 


KoHTaKTHbie pOHHKM D 30,0 /1 50 


13 


233 


6 99 02 108 00 0 


4014586283166 


KoHTaKTHbie pOHHKM D 32,0 /1 50 


13 


233 


6 99 02 109 00 0 


4014586283173 


KoHTaKTHbie ponHKH D 33,7 /1 50 


13 


233 


6 99 02 110 00 0 


4014586283180 


KoHTaKTHbie pOHHKM D 35,0 /1 50 


13 


233 


6 99 02 111 00 0 


4014586283197 


KoHTaKTHbie pOHHKM D 38,0 /1 50 


13 


233 


6 99 02 112 00 0 


4014586283203 


KoHTaKTHbie pOHHKM D 38,1 /1 50 


13 


233 


6 99 02 113 00 0 


4014586283210 


KoHTaKTHbie ponHKM D 38,3 /1 50 


13 


233 


6 99 02 114 00 0 


4014586283227 


KoHTaKTHbie pOHHKM D 40,0 /1 50 


13 


233 


6 99 02 115 00 0 


4014586283234 


KoHTaKTHbie ponHKH D 42,4 /1 50 


13 


233 


6 99 02 116 00 0 


4014586283241 


KoHTaKTHbie ponHKH D 44,5 /1 50 


13 


233 


6 99 02 117 00 0 


4014586283258 


KoHTaKTHbie ponHKH D 48,3 /1 50 


13 


233 


6 99 02 118 00 0 


4014586283265 


KoHTaKTHbie pOHHKM D 50,0 /1 50 


13 


233 


6 99 02 119 00 0 


4014586283272 


KoHTaKTHbie pOHHKM D 50,8 /1 50 


13 


233 


6 99 02 120 00 0 


4014586283289 


KoHTaKTHbie pOHHKM D 60,0 /1 50 


13 


233 


6 99 02 121 00 0 


4014586283296 


KoHTaKTHbie ponHKH D 60,3 /1 50 


13 


233 


6 99 02 122 00 0 


4014586283302 


KoHTaKTHbie ponHKH D 63,5 /1 50 


13 


233 


6 99 02 123 00 0 


4014586283319 


KoHTaKTHbie ponHKH D 69,0 /1 50 


13 


233 


6 99 02 124 00 0 


4014586283326 


KoHTaKTHbie pOHHKM D 76,1 /1 50 


13 


233 


6 99 02 125 00 0 


4014586283333 


KoHTaKTHbie ponHKH D 76,2 /1 50 


13 


233 


6 99 02 126 00 0 


4014586283340 


KoHTaKTHbie pOHHKM D 84,0 /1 50 


13 


233 


6 99 02 127 00 0 


4014586283357 


KoHTaKTHbie ponHKH D 88,9 /1 50 


13 


233 


6 99 02 128 00 0 


4014586283364 


KoHTaKTHbie ponHKH D 101,6 /1 50 


13 


233 


6 99 02 129 00 0 


4014586283371 


KoHTaKTHbie ponHKH D 104,0 /150 


13 


233 


6 99 02 130 00 0 


4014586283388 


KoHTaKTHbie ponHKH D 108,0 /1 50 


13 


233 


6 99 02 131 00 0 


4014586283395 


KoHTaKTHbie ponHKH D 114,3 /150 


13 


233 


6 99 02 132 00 0 


4014586283401 


KoHTaKTHbie ponHKH D 133,0 /150 


13 


233 


6 99 02 133 00 0 


4014586283418 


KoHTaKTHbie ponHKH D 139,7 /1 50 


13 


233 


6 99 02 134 00 0 


4014586283425 


KoHTaKTHbie ponHKH D 168,3 /1 50 


13 


233 


6 99 02 136 00 0 


4014586284613 


44085A YcTaHOBKa Ana yAaneHH* rpaTa Ha yrnax 


13 


6 99 02 155 00 0 


4014586284835 


KoHTaKTHbie ponHKH D 1 52,4 /1 50 


13 


6 99 02 157 00 0 


4014586284859 


GZ300 nepeABH>KHOH CTon Ana npocjjHnnpoBaHHbix 3aroTOBOK 


13 


6 99 02 158 00 0 


4014586284934 


GR800 orpaHHHHTenb AnnHbi GR 


13 


6 99 02 159 00 0 


4014586284965 


GU300 TopueLunH<(>OBanbHbiH craHOK Ann 150 


13 


6 99 02 160 00 0 


4014586284972 


GU400 neHTOHHO-iiinH<))OBanbHbiH craHOK c KOHTaKTHbiM ponHKOM 150 6e3 OTcoca 


13 


6 99 02 161 00 0 


4014586284989 


GU400DS neHTOHHO-UJnHC|)OBanbHblH CT3HOK C KOHTaKTHbiM ponHKOM 150DS C OTCOCOM 




6 99 02 162 00 0 


4014586284996 


GU800 orpaHHHHTenb AnnHbi GU 




6 99 02 163 00 0 


4014586285009 


RA23795 3a>KHMHaa ry6Ka H3 nernpoBaHHon crann, nonHocTbio, Ann GU 


13 


6 99 02 165 00 0 


4014586285023 


RM0001 KOHTpponHK Ana AnHHHbix He6onbiuHx Tpy6 




6 99 02 169 00 0 


4014586285061 


44080B ycTaHOBKa Ann iunH<j)OBaHH?i yrnoB 1 50 


13 


6 99 02 172 00 0 


4014586285092 


44095 YcTaHOBKa Ann yAaneHHfl rpaTa Ha Tpy6ax 




6 99 02 173 00 0 


4014586284941 


GR900 MflrKaa ry6Ka, HennoH 


13 


6 99 02 174 00 0 


4014586284958 


GR910 MJirKa?i ry6Ka, aniOMHHHH 


13 


6 99 02 175 00 0 


4014586285511 


Auck Ann iunHcj)OBaHHfl ckocob GIG 


13 


234 


6 99 02 176 00 0 


4014586285528 


rioBopoTHbiH ujapHHp GIT Ana MOAynfl GIL 


13 


233 


6 99 02 179 60 0 


4014586349381 


l~lpH3MaTHHecKafl HanpaBnaiomafl Ha6op 


13 


232 


6 99 02 180 00 0 


4014586285566 


yAnHHflioiuHe HaKnaAKH 


13 


6 99 02 180 60 0 


4014586351193 


l~lpH3MaTHHecKafl HanpaBn?iioiuafl Ha6op 


13 


232 


6 99 02 181 60 0 


4014586351209 


l~lpH3MaTHHecKafl HanpaBn?iioiuafl Ha6op 


13 


232 


6 99 02 182 00 0 


4014586285580 


Otcochwh naTpy6oK Ann GIR 


13 


234 


6 99 02 183 00 0 


4014586285597 


LLlTencenbHa?! po3eTKa 2x7 KOHTaKTHaa 


13 


235 


6 99 02 186 00 0 


4014586288499 


riepexoAHHK 


13 


232 


6 99 02 187 00 0 


4014586288482 


riepexoAHHK 


13 


232 


6 99 02 188 00 0 


4014586290683 


KoHTaKTHbiH ponHK 0 16,0 /150 


13 


6 99 02 189 00 0 


4014586290706 


KoHTaKTHbiH ponHK 0 18,0 /1 50 




6 99 02 190 00 0 


4014586290713 


KoHTaKTHbiH ponHK 0 19,0 /1 50 


13 


6 99 02 191 00 0 


4014586290720 


KoHTaKTHbiH ponHK 0 19,1 /1 50 




6 99 02 192 00 0 


4014586290737 


KoHTaKTHbiH ponHK 0 21 ,0 /1 50 




6 99 02 193 00 0 


4014586290744 


KoHTaKTHbiH ponHK 0 21 ,3 /1 50 


13 


6 99 02 194 00 0 


4014586290751 


KoHTaKTHbiH ponHK 0 22,3 /1 50 


13 


6 99 02 195 00 0 


4014586290768 


KoHTaKTHbiH ponHK 0 23,0 /150 




6 99 02 196 00 0 


4014586290775 


KoHTaKTHbiH ponHK 0 23,2 /1 50 


13 



278 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


6 99 02 197 00 0 


4014586290782 


KoHTaKTHbiM ponHK 0 24,3 /1 50 


13 


IB 


6 99 02 198 00 0 


4014586290799 


KoHTEKTHblM pO/IHK 0 26,1 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 199 00 0 


4014586290805 


KoHTaKTHbiM ponHK 0 26,7 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 200 00 0 


4014586290812 


KoHTaKTHbiM ponHK 0 27,0 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 201 00 0 


4014586290829 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 28,3 /150 


13 


^B 


6 99 02 202 00 0 


4014586290836 


KoHTaKTHbiki ponnK 0 28,6 /150 


13 


IB 


6 99 02 203 00 0 


4014586290843 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 29,2 /150 


13 


■9 


6 99 02 204 00 0 


4014586290850 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 31,1 /1 50 


13 


- 


6 99 02 205 00 0 


4014586290867 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 31,5 /150 


13 


^B 


6 99 02 206 00 0 


4014586290874 


KoHTaKTHbiki poni/iK 0 31,8 /150 


13 


IB 


6 99 02 207 00 0 


4014586290881 


KoHTaKTHbiki ponnK 0 33,0 /150 


13 


^B 


6 99 02 208 00 0 


4014586290898 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 33,4 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 209 00 0 


4014586290904 


KoHTaKTHbiki ponkiK 0 34,0 /1 50 


13 


Hi 


6 99 02 210 00 0 


4014586290911 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 37,4 /1 50 


13 


Bl 


6 99 02 211 00 0 


4014586290928 


KoHTaKTHbiki ponkiK 0 39,8 /1 50 


13 


BB 


6 99 02 212 00 0 


4014586290935 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 40,1 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 213 00 0 


4014586290942 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 41 ,3 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 214 00 0 


4014586290959 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 42,0 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 215 00 0 


4014586290966 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 42,1 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 216 00 0 


4014586290973 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 42,2 /150 


13 


BB 


6 99 02 217 00 0 


4014586290980 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 43,0 /150 


13 


BB 


6 99 02 218 00 0 


4014586290997 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 45,0 /150 


13 


■9 


6 99 02 219 00 0 


4014586291000 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 45,7 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 221 00 0 


4014586291024 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 47,4 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 222 00 0 


4014586291031 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 48,0 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 223 00 0 


4014586291048 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 49,0 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 224 00 0 


4014586291055 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 50,1 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 225 00 0 


4014586291062 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 51,0 /1 50 


13 


BB 


6 99 02 226 00 0 


4014586291086 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 52,0 /1 50 


13 


- 


6 99 02 227 00 0 


4014586291093 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 93,2 /150 


13 


^B 


6 99 02 228 00 0 


4014586291109 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 107,0 /150 


13 


^B 


6 99 02 229 00 0 


4014586291116 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 54,0 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 230 00 0 


4014586291123 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 55,0 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 231 00 0 


4014586291130 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 57,0 /1 50 


13 


BB 


6 99 02 232 00 0 


4014586291147 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 57,8 /150 


13 


^B 


6 99 02 233 00 0 


4014586291154 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 58,0 /150 


13 


IB 


6 99 02 234 00 0 


4014586291161 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 59,5 /150 


13 


- 


6 99 02 235 00 0 


4014586291178 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 62,0 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 236 00 0 


4014586291185 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 63,0 /150 


13 


^B 


6 99 02 237 00 0 


4014586291192 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 64,2 /1 50 


13 


- 


6 99 02 238 00 0 


4014586291208 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 65,0 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 239 00 0 


4014586291215 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 66,0 /1 50 


13 


B! 


6 99 02 240 00 0 


4014586291222 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 66,3 /1 50 


13 


- 


6 99 02 241 00 0 


4014586291239 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 66,7 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 242 00 0 


4014586291246 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 67,1 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 243 00 0 


4014586291253 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 69,9 /1 50 


13 


- 


6 99 02 244 00 0 


4014586291260 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 70,0 /1 50 


13 


- 


6 99 02 245 00 0 


4014586291277 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 73,0 /1 50 


13 


B8 


6 99 02 246 00 0 


4014586291284 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 73,8 /1 50 


13 


BB 


6 99 02 247 00 0 


4014586291291 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 75,0 /1 50 


13 


BB 


6 99 02 248 00 0 


4014586291307 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 75,1 /1 50 


13 


■B 


6 99 02 249 00 0 


4014586291314 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 76,0 /1 50 


13 


B9 


6 99 02 250 00 0 


4014586291321 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 78,0 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 251 00 0 


4014586291338 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 79,4 /1 50 


13 


- 


6 99 02 252 00 0 


4014586291345 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 79,8 /1 50 


13 




6 99 02 253 00 0 


4014586291352 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 80,0 /1 50 


13 


[B 


6 99 02 254 00 0 


4014586291369 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 80,2 /1 50 


13 


- 


6 99 02 255 00 0 


4014586291376 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 81,0 /150 


13 


- 


6 99 02 256 00 0 


4014586291383 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 82,0 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 257 00 0 


4014586291390 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 82,1 /1 50 


13 


- 


6 99 02 258 00 0 


4014586291406 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 82,5 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 259 00 0 


4014586291413 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 83,0 /150 


13 


^B 


6 99 02 260 00 0 


4014586291420 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 84,1 /1 50 


13 


BB 


6 99 02 261 00 0 


4014586291437 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 85,0 /150 


13 


^B 


6 99 02 262 00 0 


4014586291444 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 86,7 /150 


13 


B9 


6 99 02 263 00 0 


4014586291451 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 87,0 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 264 00 0 


4014586291468 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 88,0 /150 


13 


IB 


6 99 02 265 00 0 


4014586291475 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 89,0 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 266 00 0 


4014586291482 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 89,3 /1 50 


13 


^B 


6 99 02 267 00 0 


4014586291499 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 89,9 /1 50 


13 




6 99 02 268 00 0 


4014586291505 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 90,0 /1 50 


13 




6 99 02 269 00 0 


4014586291512 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 92,0 /1 50 


13 




6 99 02 271 00 0 


4014586291543 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 1 00,0 /1 50 


13 




6 99 02 272 00 0 


4014586291635 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 100,5 /1 50 


13 




6 99 02 273 00 0 


4014586291642 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 101,0 /1 50 


13 




6 99 02 274 00 0 


4014586291659 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 101,3 /1 50 


13 





u 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


6 99 02 275 00 0 


4014586291987 


KoHTaKTHbiki ponnK 0 102,0 /1 50 


13 


- 


6 99 02 276 00 0 


4014586291994 


KoHTaKTHbiki ponnK 0 102,5 /1 50 


13 


- 


6 99 02 277 00 0 


4014586292007 


KoHTaKTHbiki ponnK 0 102,6 /1 50 


13 




6 99 02 278 00 0 


4014586292014 


KoHTaKTHbiki ponnK 0 105,0 /1 50 


13 




6 99 02 279 00 0 


4014586292021 


KoHTaKTHbiki ponnK 0 106,7 /1 50 


13 




6 99 02 281 00 0 


4014586292045 


KoHTaKTHbiki ponnK 0 1 1 0,0 /1 50 


13 




6 99 02 282 00 0 


4014586292052 


KoHTaKTHbiki ponnK 0 1 1 4,0 /1 50 


13 




6 99 02 283 00 0 


4014586292069 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 1 1 5,0 /1 50 


13 




6 99 02 284 00 0 


4014586292076 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 1 1 7,0 /1 50 


13 




6 99 02 285 00 0 


4014586292083 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 1 1 8,0 /1 50 


13 




6 99 02 286 00 0 


4014586292090 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 1 1 8,2 /1 50 


13 




6 99 02 287 00 0 


4014586292106 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 120,0 /1 50 


13 




6 99 02 288 00 0 


4014586292113 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 121,0 /1 50 


13 




6 99 02 289 00 0 


4014586293080 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 122,0 /1 50 


13 


- 


6 99 02 290 00 0 


4014586292120 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 124,0 /1 50 


13 


- 


6 99 02 291 00 0 


4014586292137 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 125,0 /1 50 


13 




6 99 02 292 00 0 


4014586292144 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 127,0 /1 50 


13 




6 99 02 293 00 0 


4014586292151 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 127,5 /1 50 


13 




6 99 02 294 00 0 


4014586292168 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 128,0 /1 50 


13 




6 99 02 295 00 0 


4014586292175 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 129,0 /1 50 


13 




6 99 02 296 00 0 


4014586292182 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 130,0 /1 50 


13 




6 99 02 297 00 0 


4014586292199 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 135,0 /1 50 


13 


- 


6 99 02 298 00 0 


4014586292205 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 138,0 /1 50 


13 




6 99 02 299 00 0 


4014586292212 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 139,0 /1 50 


13 




6 99 02 300 00 0 


4014586292229 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 140,0 /1 50 


13 




6 99 02 301 00 0 


4014586292236 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 141,3 /1 50 


13 




6 99 02 302 00 0 


4014586292243 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 141,9 /1 50 


13 




6 99 02 303 00 0 


4014586292250 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 144,2 /1 50 


13 




6 99 02 304 00 0 


4014586292267 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 1 5,0 /1 50 


13 




6 99 02 305 00 0 


4014586292274 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 150,0 /1 50 


13 


- 


6 99 02 306 00 0 


4014586292281 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 1 52,0 /1 50 


13 


- 


6 99 02 308 00 0 


4014586292304 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 1 54,0 /1 50 


13 




6 99 02 309 00 0 


4014586292311 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 159,0 /1 50 


13 




6 99 02 310 00 0 


4014586292328 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 160,0 /1 50 


13 




6 99 02 311 00 0 


4014586292335 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 163,0 /1 50 


13 




6 99 02 312 00 0 


4014586292342 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 165,0 /1 50 


13 




6 99 02 313 00 0 


4014586292359 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 165,1 /1 50 


13 


- 


6 99 02 314 00 0 


4014586292366 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 168,0 /1 50 


13 




6 99 02 315 00 0 


4014586292373 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 172,2 /1 50 


13 




6 99 02 316 00 0 


4014586292380 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 180,0 /150 


13 




6 99 02 317 00 0 


4014586292397 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 188,4 /1 50 


13 




6 99 02 318 00 0 


4014586292403 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 190,0 /1 50 


13 




6 99 02 319 00 0 


4014586292410 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 195,0 /1 50 


13 


- 


6 99 02 320 00 0 


4014586292427 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 202,0 /1 50 


13 


- 


6 99 02 321 00 0 


4014586292533 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 21 5,0 /1 50 


13 




6 99 02 322 00 0 


4014586292540 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 21 9,0 /1 50 


13 




6 99 02 323 00 0 


4014586292557 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 31,0 /150 


13 




6 99 02 324 00 0 


4014586292564 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 57,5 /150 


13 


- 


6 99 02 326 00 0 


4014586292588 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 68,0 


13 


IB 


6 99 02 327 00 0 


4014586292595 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 84,0 /1 50 


13 




6 99 02 328 00 0 


4014586295251 


HanpaBnfliOLuafl 


13 




6 99 02 332 00 0 


4014586295435 


KoHTaKTHbiki ponHK 0 68,9 /1 50 


13 


- 


6 99 02 333 00 0 


4014586295718 


HanpaBnaiomaii D > D40 mm 


13 


- 


6 99 02 335 00 0 


4014586296609 


Ha6op 3a>KHMHbix ry6oK Ana thckob 


13 


235 


6 99 02 338 00 0 


4014586299488 


LUnH<j)OBanbHafl onopa H3 HepwaBeiomeki crann 


13 


231 


6 99 02 343 00 0 


4014586349398 


Kopo6Ka Ana HCKp c chctcmoh nbineyAaneHHfl 


13 


231 


6 99 02 344 00 0 


4014586349404 


LUnH<j)OBanbHa?i onopa H3 HepwaBeiomeki crann 


13 


232 


6 99 02 345 00 0 


4014586378589 


KoHTaKTHbiki ahck 0 200 x 30, Shore 90 


13 


235 


6 99 02 346 00 0 


4014586379296 


KoHTaKTHbiki AHCK 


13 


235 


6 99 02 410 00 0 


4014586299310 


l~lpHBOAHOH ponHK 


06 


235 


6 99 03 000 00 0 


4014586278483 


LUnHc|>OBanbHafl neHTa 75 x 2000 mm, K 24 R VE10 


12 


230 


6 99 03 002 00 0 


4014586278506 


LUnHc|>OBanbHafl neHTa 75 x 2000 mm, K 36 R VE1 0 


12 


230 


6 99 03 003 00 0 


4014586278513 


LUnH(t>OBanbHafl neHTa 75 x 2000 K36 Z VE1 0 


12 


230 


6 99 03 004 00 0 


4014586278520 


LUnH<|>OBanbHafl neHTa 75 x 2000 K40 R VE1 0 


12 


230 


6 99 03 005 00 0 


4014586278537 


LUnH<|>OBanbHafl neHTa 75 x 2000 K40 Z VE1 0 


12 


230 


6 99 03 007 00 0 


4014586278551 


LUnHc|>oBanbHafl neHTa 75 x 2000 K60 R VE1 0 


12 


230 


6 99 03 008 00 0 


4014586278568 


LUnHc|>oBanbHa?i neHTa 75 x 2000 K60 Z VE1 0 


12 


230 


6 99 03 009 00 0 


4014586278575 


LUnH<|>OBanbHafl neHTa 75 x 2000 K80 R VE1 0 


12 


230 


6 99 03 010 00 0 


4014586278582 


LUnH(t>OBanbHafl neHTa 75 x 2000 K80 Z VE1 0 


12 


230 


6 99 03 013 00 0 


4014586278612 


LUnH<|>OBanbHafl neHTa 75 x 2000 K1 20 R VE1 0 


12 


230 


6 99 03 014 00 0 


4014586278629 


LUnH<|>OBanbHafl neHTa 75 x 2000 K1 20 Z VE1 0 


12 


230 


6 99 03 017 00 0 


4014586278650 


LUnH<|>OBanbHafl neHTa 75 x 2000 K220 A VE1 0 


12 


231 


6 99 03 018 00 0 


4014586278667 


LUnHc|>oBanbHafl neHTa 75 x 2000 K320 A VE1 0 


12 


231 


6 99 03 019 00 0 


4014586278674 


LUnHc|>oBanbHafl neHTa 75 x 2000 K400 A VE1 0 


12 


231 


6 99 03 020 00 0 


4014586278681 


LUnH<|>OBanbHafl neHTa 75 x 2250 K36 R VE1 0 


12 


230 


6 99 03 021 00 0 


4014586278698 


LUnHcj)OBanbHa?i neHTa 75 x 2250 K36 Z VE1 0 


12 


230 



280 



ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


6 99 03 025 00 0 


4014586283524 


LUnn<|>OBanbHafl neHTa 75 x 3000 K60 R VE1 0 


12 


6 99 03 026 00 0 


4014586283531 


LUnnct)OBanbHafl neHTa 75 x 3000 mm, K 60 Z VE1 0 


12 


6 99 03 027 00 0 


4014586283548 


LUnn<|>OBanbHafl neHTa 75 x 3000 K80 R VE1 0 




6 99 03 028 00 0 


4014586283555 


LUnn<|>OBanbHa?i neHTa 75 x 3000 K80 Z VE10 




6 99 03 029 00 0 


4014586283562 


LUnncj)OBanbHafl neHTa 75 x 3000 K1 20 R VE1 0 




6 99 03 030 00 0 


4014586283579 


LUnnc|)OBanbHafl neHTa 75 x 3000 K1 20 Z VE1 0 


■9 


6 99 03 031 00 0 


4014586283586 


LUnkic|>OBanbHafl neHTa 75 x 3000 K220 A VE1 0 




6 99 03 032 00 0 


4014586283593 


LUnnct)OBanbHafl neHTa 75 x 3000 K320 A VE10 


12 


6 99 03 033 00 0 


4014586283609 


LUnnc|)OBanbHafl neHTa 75 x 3000 K400 A VE10 


12 


6 99 03 034 00 0 


4014586283616 


LUnnc|)OBanbHafl neHTa 100 x 1000 K36 Z VE10 


12 


230 


6 99 03 035 00 0 


4014586283623 


LUnnct)OBanbHafl neHTa 100 x 1000 K40 Z VE10 


12 


230 


6 99 03 036 00 0 


4014586283630 


LUnn<|)OBanbHafl neHTa 100 x 1000 K60 Z VE10 


12 


230 


6 99 03 037 00 0 


4014586283647 


LUnn<|)OBanbHafl neHTa 100 x 1000 K 80 Z VE10 


12 


230 


6 99 03 038 00 0 


4014586283654 


LUnnc|)OBanbHafl neHTa 100 x 1000 K120 Z VE10 


12 


230 


6 99 03 039 00 0 


4014586283661 


LUnn<|)OBanbHafl neHTa 1 50 x 2000 K24 R VE1 0 


12 


230 


6 99 03 040 00 0 


4014586283678 


LUnnc|>oBanbHafl neHTa 1 50 x 2000 K36 R VE1 0 


12 


230 


6 99 03 041 00 0 


4014586283685 


LUnnc|>oBanbHafl neHTa 1 50 x 2000 K36 Z VE1 0 


12 


230 


6 99 03 042 00 0 


4014586283692 


LUnnc|>oBanbHafl neHTa 1 50 x 2000 K40 R VE1 0 


12 


230 


6 99 03 043 00 0 


4014586283708 


LUnnc|>oBanbHa?i neHTa 1 50 x 2000 K40 Z VE1 0 


12 


230 


6 99 03 044 00 0 


4014586283715 


LUnncj)OBanbHafl neHTa 1 50 x 2000 K60 R VE1 0 


12 


230 


6 99 03 045 00 0 


4014586283722 


LUnnc|>OBanbHafl neHTa 1 50 x 2000 K60 Z VE1 0 


12 


230 


6 99 03 046 00 0 


4014586283739 


LUnnc|>OBanbHafl neHTa 1 50 x 2000 K80 R VE1 0 


12 


230 


6 99 03 047 00 0 


4014586283746 


LUnnct)OBanbHafl neHTa 1 50 x 2000 K80 Z VE1 0 


12 


230 


6 99 03 048 00 0 


4014586283753 


LUnnct)OBanbHafl neHTa 1 50 x 2000 K1 20 R VE1 0 


12 


230 


6 99 03 049 00 0 


4014586283760 


LUnnct)OBanbHafl neHTa 1 50 x 2000 K1 20 Z VE1 0 


12 


230 


6 99 03 050 00 0 


4014586283777 


LUnkic|>OBanbHafl neHTa 1 50 x 2000 K220 A VE1 0 


12 


231 


6 99 03 051 00 0 


4014586283784 


LUnnc|)OBanbHafl neHTa 1 50 x 2000 K320 A VE1 0 


12 


231 


6 99 03 052 00 0 


4014586283791 


LUnnc|)OBanbHafl neHTa 1 50 x 2000 K400 A VE1 0 


12 


231 


6 99 03 053 00 0 


4014586283807 


LUnki<|>OBanbHafl neHTa 1 50 x 2250 K36 R VE1 0 


12 


230 


6 99 03 054 00 0 


4014586283814 


LUnnc|>oBanbHafl neHTa 1 50 x 2250 K36 Z VE1 0 


12 


231 


6 99 03 077 00 0 


4014586292717 


LUnn<t>OBanbHafl neHTa 50 x 2000 K24 R VE1 0 


12 


6 99 03 097 00 0 


4014586292915 


LUnnc|)OBanbHafl neHTa 100 x 1000 K36 R VE10 


12 


6 99 03 098 00 0 


4014586292922 


LUnnc|)OBanbHafl neHTa 100 x 1000 K60 R VE10 




6 99 03 099 00 0 


4014586292939 


LUnnc|)OBanbHafl neHTa 100 x 1000 K80 R VE10 




6 99 03 101 00 0 


4014586292953 


LUnncj)OBanbHafl neHTa 100 x 2000 K36 R VE10 




6 99 03 106 00 0 


4014586293929 


LUnnc|)OBanbHafl neHTa 1 00 x 1 51 0 K40 Z VE1 0 




6 99 03 110 00 0 


4014586294353 


LUnnc|>OBanbHafl neHTa 100 x 2000 K60 Z VE10 


12 


6 99 03 111 00 0 


4014586299235 


LUnnc|>oBanbHafl neHTa 1 50 x 2400 K36 R VE1 0 


12 


230 


6 99 03 112 00 0 


4014586299242 


LUnnct)OBanbHafl neHTa 1 50 x 2400 K36 Z VE1 0 


12 


231 


6 99 03 116 01 0 


4014586329888 


JleHTbi H3 HeTKaHoro nonoTHa 150x2000 rpy6aa (3ujt.) 


12 


231 


6 99 03 117 01 0 


4014586329895 


JleHTbi M3 HeTKaHoro nonoTHa 75x2000 rpy6aa (3ujt.) 


12 


231 


6 99 03 118 01 0 


4014586329901 


JleHTbi M3 HeTKaHoro nonoTHa 1 50x2000 cpeAH*m (3ujt.) 


12 


231 


6 99 03 119 01 0 


4014586329918 


JleHTbi M3 HeTKaHoro nonoTHa 75x2000 cpeAHflfl (3ujt.) 


12 


231 


6 99 03 120 01 0 


4014586329925 


JleHTbi H3 HeTKaHoro nonoTHa 150x2000 MenKaa (3ujt.) 


12 


231 


6 99 03 121 01 0 


4014586329932 


JleHTbi H3 HeTKaHoro nonoTHa 75x2000 MenKaa (3ujt.) 


12 


231 


6 99 03 122 00 0 


4014586368054 


LUnMcj)OBanbHafl neHTa 


12 


230 


6 99 03 122 01 0 


4014586332369 


KoMnneKT HeTKaHoti neHTbi 75 


12 


6 99 03 123 01 0 


4014586332376 


KoMnneKT HeTKaHOM neHTbi 1 50 


12 


6 99 03 126 00 0 


4014586379029 


LUnMcj)OBanbHa?i neHTa Cubitron II 50 x 1000 K36 VE10 


12 


219 


6 99 03 127 00 0 


4014586379036 


LUnkic|>OBanbHa?i neHTa Cubitron II 50 x 1000 K60 VE10 


12 


219 


6 99 03 128 00 0 


4014586379043 


LUnnct)OBanbHa?i neHTa Cubitron II 50 x 1000 K80 VE10 


12 


219 


6 99 03 130 00 0 


4014586379050 


LUnnc|>oBanbHafl neHTa 50 x 1000 K36 Z VE10 


12 


219 


6 99 03 131 00 0 


4014586379067 


LUnnc|>OBanbHa?i neHTa 50 x 1000 K60 Z VE10 


12 


219 


6 99 03 132 00 0 


4014586379074 


LUnnc|>oBanbHa?i neHTa 50 x 1000 K80 Z VE10 


12 


219 


6 99 03 133 00 0 


4014586379081 


LUnki<|>OBanbHafl neHTa 50 x 1000 K120 Z VE10 


12 


219 


6 99 03 134 00 0 


4014586379098 


LUnki<|>OBanbHafl neHTa 50 x 1 000 K220 A VE1 0 


12 


219 


6 99 03 135 00 0 


4014586379104 


LUnki<|>OBanbHafl neHTa 50 x 1 000 K320 A VE1 0 


12 


219 


6 99 03 136 00 0 


4014586379111 


LUnnc|)OBanbHafl neHTa 50 x 1000 K420 A VE10 


12 


219 


6 99 03 137 00 0 


4014586379128 


LUnn<|>OBanbHa?i neHTa 50 x 1000 K36 R VE10 


12 


219 


6 99 03 138 00 0 


4014586379135 


LUnn<|>OBanbHa?i neHTa 50 x 1000 K60 R VE10 


12 


219 


6 99 03 139 00 0 


4014586379142 


LUnn<|>OBanbHa?i neHTa 50 x 1000 K80 R VE10 


12 


219 


6 99 03 140 00 0 


4014586379159 


LUnkic|>OBanbHafl neHTa 50 x 1 000 K1 20 R VE1 0 


12 


219 


6 99 03 142 00 0 


4014586379166 


JleHTbi M3 HeTKaHoro nonoTHa 50 x 1000 rpy6aa (3ujt.) 


12 


219 


6 99 03 143 00 0 


4014586379173 


JleHTbi M3 HeTKaHoro nonoTHa 50 x 1000 cpeAHflfl (3ujt.) 


12 


219 


6 99 03 144 00 0 


4014586379180 


JleHTbi M3 HeTKaHoro nonoTHa 50 x 1000 MenKaa (3ujt.) 


12 


219 


9 01 02 009 01 0 


4014586869537 


Accu-Tec, yrnoBafl ronoBKa, BHyTpeHHMM wecTHrpaHHi/iK 1/4" 


05 


9 01 02 010 01 0 


4014586869544 


Accu-Tec, yrnoBaa ronoBKa, Hapy>KHbiH neTbipexrpaHHMK 1/4" 




9 01 02 011 01 0 


4014586869551 


Accu-Tec, yrnoBan ronoBKa, Hapy>KHbiH neTbipexrpaHHMK 3/8" 




9 01 02 012 01 0 


4014586876894 


Accu-Tec, yrnoBafl ronoBKa, BHyTpeHHMM i±iecTnrpaHHkiK 1/4" QuickIN 


05 


9 01 02 013 01 0 


4014586876900 


Accu-Tec, yrnoBafl ronoBKa, Hapy>KHbin neTbipexrpaHHMK 3/8" 




9 01 04 006 01 0 


4014586859767 


YAnkmeHkie Mara3HHa c peMeHHOH HanpaBnaiomeki 




9 01 04 009 01 0 


4014586871622 


MarasnH M55 X 


01 


19 


9 01 04 010 01 0 


4014586871639 


YAnkHHTenb Mara3MHa M55 X c peMeHHon HanpaBnaiomeM 


02 


19 


9 01 05 002 01 8 


4014586833682 


ripeAoxpaHMTenbHa?i npoa<anb3biBaiomafl Mycj)Ta 


02 


57 


9 06 04 008 01 3 


4014586849805 


3amnTHbiM KonnaK Bcaca KOMnn. 


02 


89 


9 06 04 009 01 7 


4014586849829 


3amnTHbiM KonnaK Bcaca KOMnn. 


02 


89 
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ripMHaA-ne>KHOCTM 



Hoiviep 3aKa3a 


EAN 


HaMMeHOBahme 


PK 


Grp. 


9 06 06 002 00 9 


4014586834467 


HanpaBrmioma?i nunbHoro nonoTHa 


02 


130 


9 07 01 002 01 0 


4014586878522 


ripM3MaTHHeCKMe TklCKH 


02 


63 


9 07 02 001 00 1 


4014586834498 


HaTflNKkiTenb 


02 


130 


9 07 02 003 00 8 


4014586834511 


HaTflNKkiTenb 


02 


130 


9 07 02 004 00 6 


4014586834528 


HaTfl>KkiTenb 


02 


130 


9 07 02 005 00 0 


4014586839783 


MexaHM3M 3a>KMMa m noAann 


02 


130 


9 10 16 222 22 4 


4014586835389 


OAHOcj)a3Hbiki pa3AennTenbHbiki TpaHccj)opMaTop 


02 


IB 


9 26 01 022 01 3 


4014586846965 


BaKyyM-Hacoc KOMnn. 


02 


143 


9 26 02 030 01 4 


4014586836805 


TflroBbiki Tpoc 


04 


193 


9 26 02 054 01 6 


4014586841342 


l~loAcocHafl nnacTMHa 


02 


143 


9 26 02 055 01 0 


4014586841335 


l~lpncnoco6neHne aha CBepneHkm Tpy6 


02 


143 


9 26 02 057 01 7 


4014586843322 


BaKyyM-nnacTi/ma KOMnn. 


02 


143 


9 26 02 063 02 3 


4014586844503 


Otcoc nbinn 


04 




9 26 02 065 02 5 


4014586845401 


Otcoc nbinn 


04 


- 


9 26 02 066 01 2 


4014586846989 


Pe3b6oHape3HOki annapaT 


01 


155 


9 26 02 071 01 9 


4014586851389 


Ha6op c npoc|)kinflM 160 


01 


120 


9 26 02 072 01 2 


4014586852478 


Pe3b6oHape3HOM annapaT 


01 


155 


9 26 02 074 01 4 


4014586855080 


OTcacbiBaiomee ycrpoMCTBo FSC 


04 


202 


9 26 02 075 01 8 


4014586855097 


OTcacbiBaiomee ycrpoMCTBo 


04 


204 


9 26 02 079 01 0 


4014586857152 


riaTpoH Ann 6bicTpoki cMeHbi MHCTpyMeHTa Ann Hape3aHM?i pe3b6w 


02 


155 


9 26 02 081 01 0 


4014586860183 


Otcoc nbinn 


04 


215 


9 26 02 082 01 0 


4014586861920 


riaTpoH Ann 6bicTpoki CMeHbi i/iHcrpyMeHTa Ana Hape3am/m pe3b6w 


02 


159 


9 26 02 083 01 0 


4014586860152 


KpenneHne crona m CTOflKa Aperm 


04 


215 


9 26 02 084 01 0 


4014586863542 


OTcacbiBaiomee ycrpoMCTBo 


04 


204 


9 26 02 085 01 0 


4014586867977 


BaKyyM-nnacTkma 


02 


159 


9 26 02 086 01 0 


4014586868943 


Otcoc nbinn 


04 


215 


9 26 02 088 01 0 


4014586878492 


KoMnneKT c ycrpoMCTBOM Ana OTCOca nbinki 


04 


215 


9 26 02 089 01 0 


4014586878508 


BbiCTpocMeHHbiki naTpoH Ana MeTHMKa 


02 


155 


9 26 04 030 02 8 


4014586841939 


AKKyMynflTop NiCd 9,6 B 


02 


IB 


9 26 04 057 02 1 


4014586846750 


AkKyiviynflTop KOMnn. 9,6 B 


02 


^1 


9 26 04 058 02 9 


4014586846767 


AKKyMynflTop KOMnn. 1 2 B 


02 


^1 


9 26 04 059 02 3 


4014586849089 


AKKyMyrmTop KOMnn. 1 2 B 


02 


^1 


9 26 04 066 02 6 


4014586852089 


AKKyMyrmTop 


02 


^| 


9 26 04 067 02 0 


4014586852805 


AKKyMynflTop NiCd 9,6 B 


02 


- 


9 26 04 068 02 8 


4014586852812 


Akku NiCd 12 V 


02 




9 26 04 069 02 2 


4014586852829 


AKKyiwynflTop NiCd 14.4 V 


02 


IB 


9 26 04 070 02 4 


4014586852836 


AkKyMynflTop NiMH 9,6 B 


02 


- 


9 26 04 071 02 3 


4014586852843 


AKKyMynflTop NiMH 12 V 


02 




9 26 04 072 02 6 


4014586852850 


AkKyMynflTop NiMH 14.4 V 


02 




9 26 04 073 01 4 


4014586852867 


YcTpOMCTBO AHfl yCKOpeHHOM 3ap?IAKM ALG 20 


02 


- 


9 26 04 078 01 1 


4014586852904 


llepexoAHHK Ana 3apflAKM 


02 




9 26 04 079 02 1 


4014586853574 


Akku NiCd 12 V 


02 


HI 


9 26 04 081 02 2 


4014586855110 


AKKyMynflTop NiCd 9,6 B 


02 


- 


9 26 04 082 02 5 


4014586855127 


AkKyMynflTop NiMH 9,6 B 


02 




9 26 04 083 02 9 


4014586855134 


AKKyMynflTop NiCd 12 B / 1250 mA-h 


02 




9 26 04 084 02 7 


4014586855141 


AKKyMynflTop NiMH 12 B / 2000 mA-h 


02 


- 


9 26 04 085 02 1 


4014586854724 


AKKyMynflTop NiCd 18 V 


02 


- 


9 26 04 086 02 4 


4014586854731 


AKKyMynflTop NiMH 18 V 


02 




9 26 04 096 01 0 


4014586863986 


BbiCTpo3apflAHoe ycrpoMCTBo ALG 30 


02 


11 


9 26 04 103 01 0 


4014586862651 


llepexoAHHK Ana 3apflAKM 


02 


IB 


9 26 04 104 01 0 


4014586862668 


3apflAHoe ycTpokicTBo ALG 40 


02 


BB 


9 26 04 111 01 0 


4014586869308 


YHMBepcanbHoe 3apaAHoe ycrpoMCTBo ALS 40 


02 


H9 


9 26 04 123 02 0 


4014586866314 


Akku Li-Ion 14.4 V 


02 


^B 


9 26 04 124 02 0 


4014586866321 


Akku Li-Ion 18 V 


02 


^B 


9 26 04 129 01 0 


4014586867687 


Ebicrpo3apflAHoe ycrpoticTBO ALG 50 


02 


11 


9 26 04 155 02 0 


4014586869483 


Akku Li-Ion 18 V 


02 


- 


9 26 04 160 00 0 


4014586871561 


AepwaTenb 


02 


WE 


9 26 04 160 02 0 


4014586872797 


JlMTMM-MOHHbiki aKKyiviynflTop 14,4 B 


02 


11 


9 26 04 160 03 0 


4014586877228 


JlMTMM-MOHHbiki aKKyiviynflTop 14,4 B 


02 


^B 


9 26 04 161 02 0 


4014586872803 


Akku Li-Ion 18 V 


02 


11 


9 26 04 161 03 0 


4014586880334 


Akku Li-Ion 18 V 


02 


- 


9 26 04 163 02 0 


4014586872681 


llepexoAHHK Ana nporpaMMkipoBaHkm 


02 




9 26 04 164 02 0 


4014586872810 


JlnTMki-MOHHbiki aKKyMynflTop 14,4 B 


02 


11 


9 26 04 164 03 0 


4014586877235 


JlnTMki-MOHHbiki aKKyMynaTop 14,4 B 


02 




9 26 04 165 02 0 


4014586872827 


Akku Li-Ion 18 V 


02 


11 


9 26 04 165 03 0 


4014586880341 


Akku Li-Ion 18 V 


02 




9 26 04 166 02 0 


4014586874449 


JlkiTMM-MOHHbiM aKKyMynflTop, 10,8-14,4 BonbT, 2 A-h, c hhahiotopom ypoBHA 3ap?iAa 


02 




9 90 01 012 00 0 


4014586880488 


LUnm^oBanbHaa cTaHu.mi GRIT GHBD 


13 


219 
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283 



3HaHeHMfl BM6paUMOHHOH M aKyCTHHeCKOM 3MMCCMM 
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FEIN. Unverwiistliche 
Elektrowerkzeuge. 



OaPiH - 3to npoc|)eccMOHan c 6onbiuoM 6yKBbi b o6nacTM pa3pa6oTKM 
m npon3BOACTBa CBepx-HaAe>KHoro aneKTponHCTpyMeHTa 
Ana MeTannoo6pa6oTKM b npoMbiiuneHHOCTM m CTponTenbCTBe. 
klHHOBaunoHHbiM noAxoA «OaMH», bot y>Ke 6onee 140 neT, 
no3BonfleT KOMnaHMM npeAnaraTb KnueHTaM He nMetomne 
aHanoroB TexHunecKne peweHkm, aha ycneiuHoro peiueHMfl 

npOM3BOACTBeHHblX 3aAaH. 



OOO «OaMH 3neKTpoBepKi40kire» 
129085, MocKBa, yn. ToAOBHKOBa, 9, crp.12, 
Ten.: +7(495)6609123 
OaKc: +7(495)6609124 

info@fein.ru • www.fein.ru • www.grit.ru AeMcrnyeT c 04/2015 roAa. 



